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V  o  r  w  o  r  t. 

Mit  der  Veroffentlichung  des  vorliegenden  Werkes, 
welches  die  operative  Chirurgie  mit  einem  neuen  Gebiete, 
der  „laryngoskopischen  Chirurgie  oder  Laryngo- 
Chirurgie"  bereichert  und  dieselbe  hier  zum  ersten 
Male  in  vollstandiger  Bearbeitung  vor  Augen  fiihrt,  er- 
fulle  ich  ein  Versprechen ,  welches  ich  vor  zwei  Jahren 
gegeben  habe.  Hat  sich  die  Erfullung  dieses  Verspre- 
chens  auch  ianger  hinausgezogen ,  als  ich  damals  dachte, 
so  hat  doch  diese  Verzogerung  nur  der  Sache  selbst 
Nutzen  gebracht. 

Die  langere  Zeitfrist  hat  mich  in  den  Stand  gesetzt, 
durch  weit  zahlreichere  Untersuchungen  und  Beobach- 
tungen,  durch  haufigere  Wiederholung  und  Vervielfalti- 
gung  der  operativen  Verfahren,  durch  Verbesserungen 
an  den  Apparaten  und  Instrumenten,  dem  ganzen  Werke 
eine  weit  grossere  Reife  und  innere  Vollendung  zu  geben, 
als  mir  dieses  fruher  gestattet  gewesen  sein  wtirde. 


IV  Vorwort. 

Ueber  Entstehung,  Einrichtung  und  Zweck  dieser 
Schrift  habe  ich  mich  in  der  Einleitung  naher  geaussert 
und  finde  ich  dem  dort  Gesagten  hier  nichts  Weiteres 
hinzuzusetzen ,  wie  ich  es  denn  auch  fur  ganz  unnothig 
erachte,  jetzt  noch  die  Niitzlichkeit  oder  vielmehr  Unent- 
behrlichkeit  der  Laryngoskopie  fur  den  praktischen  Arzt 
bei  der  Behandlung  von  Kehlkopfskranken  naher  nach- 
zuweisen.  Reicht  doch  dazu  ein  Blick  in  die  hier  mit- 
getheilten  Beobachtungen  allein  schon  vollkommen  hin. 

Der  diesem  Werke  beigegebene  Atlas  enthalt  auf 
8  Tafeln  189  Originalzeichnungen,  welche  saramtlich  unter 
meinen  Augen  von  dem  Herrn  J.  Fritz  auf  das  Sorg- 
faltigste  nach  der  Natur  gezeichnet  und  mit  gleicher 
Sorgfalt  durch  die  lithographische  Anstalt  von  J.  G.  Bach 
in  Leipzig  auf  Stein  ubertragen  worden  sind. 

Bruns. 
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Einleitung\ 


Versuche  das  Innere  des  Kehlkopfes  im  lebenden  Menschen 
dem  Auge  des  Forschers  zuganglich  zu  machen,  sei  es  um  die 
wunderbare  Thatigkeit  desselben  bei  der  Stimmbildung  und  Sprache 
zu  erforschen,  sei  es  um  die  krankhaften  Vorgange  und  Verande- 
rungen  in  demselben,  die  aus  sonstigen  Merkmalen  immer  nur  sehr 
unvollkomnien  und  unsicher  erschlossen  werden  konnen,  mit  Sicher- 
heit  zu  erkennen  und  von  einander  zu  unterscheiden ,  Versucbe 
dieser  Art  sind,  so  weit  unsere  Kenntnisse  bis  jetzt  reichen,  zuerst 
in  dem  laufenden  Jahrhundert  angestellt  worden. 

Es  mogen  zwar  schon  fruher  manche  Aerzte  solche  Wtinsche 
und  Ideen  gehabt,  ja  vielleicht  auch  Versuche  zu  deren  Verwirk- 
lichung  angestellt  haben,  allein  solche  Versuche  sind  entweder 
gar  nie  bekannt  gemacht,  oder  wenn  auch,  doch  alsbald  wieder 
vollstandig  vergessen  worden.  Wir  diirfen  dieses  wohl  um  so 
mehr  vermuthen,  als  auch  von  den  Mannern,  die  in  dem  nach- 
folgenden  Ueberblicke  genannt  werden ,  Einzelne  schon  vor  20 
bis  30  Jahren  laryngoskopische  Versuche  bekannt  gemacht  haben, 
und  dennoch  so  unbeachtet  geblieben,  so  ganzlich  wieder  ver- 
gessen worden  sind,  dass  ihre  Namen  erst  ganz  kiirzlich,  in 
vorletztem  Jahre  (1863)  an  das  Licht  gezogen  worden  sind. 

Sehen  wir  ab  von  dem  praktischen  Arzte  Bozzini1)  in  Frank- 
furt am  Main,  welcher  zuerst  eine  Vorrichtung  beschrieb,  um  durch 
dieselbe  von  aussen  zugangliche  Hohlen   des  menschlichen  Korpers 


1)  Ph.  Bozzini,  der  Lichtleiter  oder  Beschreibung  einer  einfachen  Vor- 
richtung und  ihrer  Anwendung  zur  Erleuchtung  innerer  Hohlen  und  Zwischen- 
raume  des  lebenden  animalischen  Korpers.    Weimar  1807. 

Bruiis,  Laryngo-chirurgie.  \ 


2  Einleitung. 

in  der  Tiefe  zu  beleuchten,  damit  Untersuchungen  derselben  durch 
das  Auge  moglich  gemacht  wiirden,  aber  auffallender  Weise  mit 
keiner  Silbe  der  Kehlkopfshohle  erwahnt,  so  scheint  Senn  in  Genf  *) 
den  ersten  Schritt  zur  Ausfuhrung  der  Besichtigung  des  Kehlkopfs 
gethan  zu  haben.  Derselbe  liess,  aus  Veranlassung  einer  von  ihm 
am  3.  Mai  1827  an  einem  siebenjahrigen  Madchen  vollzogenen 
Tracheotomie ,  vor  dieser  Operation  einen  kleinen  Spiegel  anferti- 
gen,  um  denselben  in  den  Grund  der  Rachenhohle  einzufiihren  und 
darin  den  obern  Theil  des  Kehlkopfes  und  die  Stimmritze  zu 
sehen  —  allein  die  Kleinheit  des  Spiegels  bewog  ihn  auf  dessen 
Anwendung  zu  verzichten.  Senn  fugt  zwar  noch  hinzu,  dass  die- 
ser Spiegel  mit  Nutzen  bei  Erwachsenen  werde  angewandt  werden 
konnen,  allein  es  ist  nicht  bekannt  geworden,  dass  Senn  dieses 
jemals  gethan  habe. 

In  der  Sitzung  der  Hunterian  Society  zu  London  am  18.  Marz 
1829  2)  legte  B.  Babington  ein  Instrument  zur  Untersuchung 
der  tieferen  Parthieen  der  Fauces  vor,  fiir  welches  er  den  Namen 
»Glottiscope«  vorschlug.  Dasselbe  bestand  in  einem  oblongen  gla- 
sernen  Spiegelchen  in  Silberdraht  gefasst  und  mit  einem  langen 
Stiel  versehen.  Es  sollte  gegen  den  Gaumen  gelegt  werden,  wah- 
rend  die  Zunge  mit  einem  Spatel  niedergedruckt  wird,  worauf 
Epiglottis  und  oberer  Theil  des  Kehlkopfes  in  dem  Spiegel  sicht- 
bar  werden.  Ein  sehr  helles  Licht  sei  hiezu  nothig  und  der  Spiegel 
soil  in  Wasser  getaucht  sein  um  dessen  Beschlagenwerden  durch 
die  aus  den  Lungen  kommende  Luft  zu  verhindern.  Ob  und  mit 
welchem  Erfolge  indessen  dieser  Spiegel  gebraucht  worden  ist  — 
dariiber  findet  sich  keine  Angabe  vor. 

Trousseau  und  Belloc3)  erwahnen,  dass  ein  an  Kehlkopfs- 


1)  Senn  theilte  seine  Beobachtung  zuerst  der  Academie  des  sciences  mit, 
in  deren  Sitzung  am  10.  Dezember  1827  dariiber  von  Dupuytren  und  Du- 
meril  Bericht  erstattet  wurde,  und  publizirte  dieselbe  zwei  Jahre  spater  in 
dem  Journal  des  progres.  Paris  1829.  T.  V.  pag.  231.  —  Ich  entnehme  diese 
Notizen  dem  mit  bekannter  Gelehrsamkeit  geschriebenen  Aufsatze  von  Y er- 
ne uil,  documents  historiques  sur  l'invention  du  laryngoskope  in  der  Gazette 
hebdomadaire  de  medecine  et  de  chirurgie.    Paris  1863.    T.  X.  pag.  203. 

2)  The  London  medical  Gazette.    London  1829.    Vol.  III.  pag.  555. 

3)  Traite  pratique  de  la  phthisie  laryngee,  de  la  laryngite  chronique  et  des 
maladies  de  la  voix  par  Trousseau  et  Belloc.    Paris  1837.    Pag.  179. 
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schwindsucht  leidender  Mechanicus  Selligue  fur  seinen  Arzt  ein 
Speculum  laryngis  angefertigt  habe,  bestehend  aus  zwei  Rohren,  von 
denen  die  eine  das  Licht  zu  der  Glottis  hinleiten  und  die  andere  das 
Bild  der  Glottis  dem  Auge  vorfiihren  sollte,  reflectirt  von  einem 
an  dem  Schlundende  der  Rohre  angebrachten  Spiegel.  Ob  dieses 
Instrument  mit  dem  beabsichtigten  Erfolg  gebraucht  worden  ist 
oder  nicht,  wird  von  den  Verfassern  nicht  gesagt.  Dagegen  fiigen 
sie  noch  hinzu,  dass  sie  ein  solches  Speculum  nach  einem  ahnlichen 
Mechanismus  hatten  anfertigen  lassen,  dass  indessen  dessen  Appli- 
cation sehr  schwierig  sei  und  seine  Einfiihrung  kaum  von  einem 
Kranken  unter  zehn  ertragen  werde.  Wenn  sie  dann  nach  einigen 
weiteren  Bemerkungen  iiber  den  Umfang  dieses  Instrumentes,  die 
Lage  der  Epiglottis  etc.  mit  der  Bemerkung  schliessen,  die  Glottis 
sei  so  tief  gelegen  und  durch  den  Kehldeckel  so  versteckt,  dass  es 
ihnen  mit  diesem  Instrumente  selbst  an  der  Leiche  unmoglich  ge- 
wesen  sei,  die  Glottis  zu  exploriren,  so  darf  man  hieraus  mit  vol- 
lem  Rechte  den  Schluss  machen,  dass  bei  diesen  Herren  von  einer 
Ausfuhrung   der  Laryngoskopie  nicht  entfernt  die  Rede  sein  kann. 

Wenn  Trousseau  und  Belloc  (a.  a.  0.  pag.  180)  anfuhren, 
dass  Bennati  mit  dem  Speculum  von  Selligue  die  Glottis  ge- 
sehen  haben  will  und  nach  ihnen  Andere  geradezu  schreiben,  dass 
Bennati  die  Glottis  gesehen  hat,  so  diene  darauf  zur  Berichti- 
gung,  dass  Bennati  in  seinen  Schriften  *)  mit  keiner  Silbe  dieses 
Speculums  erwahnt,  ja  uberhaupt  von  einer  Untersuchung  der  Glot- 
tis mit  Instrumenten  oder  gar  von  einem  Gesehenhaben  derselben 
kein  Wort  spricht.  Alle  seine  Beobachtungen,  zu  welchen  ihm  seine 
Stellung  als  Arzt  an  der  italienischen  Oper  in  Paris  reiche  Gelegen- 
heit  gab,  beziehen  sich  nur  auf  den  Pharynx  aber  nicht  den  Larynx. 

Urn  die  gleiche  Zeit  hat  Baumes  in  Lyon2)  der  dortigen  me- 
dizinischen  Gesellschaft  ein  zur  Untersuchung  des  Schlundes  be- 
stimmtes   Speculum   vorgelegt.    Ein  Spiegel   von    der  Grosse  eines 


1)  Bennati,  Etudes  physiologiques  et  pathologiques  sur  les  organes  de 
la  voix  humaine.  Paris  1833.  Deutsch  Umenau  1833.  —  Memoire  sur  un  cas 
particulier  d'anomalie  de  la  voix  humaine  pendant  Facte  du  chant.    Paris  1834. 

2)  Compte-rendu  des  travaux  de  la  Societe  de  medecine  de  Lyon  depuis 
le  premier  Juillet  1836  jusqu'au  30  juin  1838,  sous  la  presidence  de  M.  Jan- 
son  par  L.  A.  Rougier.    Lyon  1840.    Pag.  62. 

1* 


4  Einleitung. 

Zweifrankenstiickes  ist  an  dem  Ende  eines  Stabchens  von  Holz 
oder  Fischbein  in  der  Weise  befestigt,  dass  man  mittelst  einer 
Schraube  dessen  Inclination  nach  Wunsch  richten  kann.  Mittelst 
dieser  Vorrichtung  sei  man  im  Stande  Entzundungen,  Anschwellun- 
gen  und  Geschwiire  an  dem  hintern  Umfange  der  Nasenhohle,  im 
Larynx  und  Pharynx,  die  man  sonst  nur  vermuthen  kann,  leicht  zu 
erkennen.  Weitere  Angaben  fiber  die  Anwendung  dieses  Instru- 
ments, in  welcher  Weise  und  mit  welchem  Erfolge  es  benutzt  wor- 
den  ist,  finden  sich  weder  in  dem  Berichte  dieser  Gesellschaft  vor, 
noch  sind  solche  sonst  bekannt  geworden. 

Eine  etwas  bestimmtere,  aber  auch  nur  sehr  kurze  und  immer- 
hin  noch  Zweifel  librig  lassende  Angabe  macht  R.  List  on1).  Von 
der  ^Ulcerated  glottis*  handelnd,  sagt  er,  dass  man  deren  Schwel- 
lung  oft  sicher  erkennen  konne  durch  eine  sorgfaltige  Untersuchung 
mit  dem  Finger,  und  dass  man  den  Anblick  dieser  Theile  zu- 
weilen  erhalten  habe  vermittelst  eines  glasernen  Spiegelchens,  wie 
ihn  die  Dentisten  gebrauchen,  welcher  an  einem  langen  Stiel  be- 
festigt und  in  heisses  Wasser  eingetaucht,  mit  seiner  Spiegelflache 
abwarts  gekehrt  tief  in  die  Fauces  eingefiihrt  wird.  Ob  Liston 
auf  diese  Weise  wirklich  das  Innere  der  Kehlkopfshohle  erblickt 
hat  oder  nur  den  Kehldeckel  nebst  Umgebungen,  erscheint  mir  sehr 
zweifelhaft  und  bin  ich  weit  eher  das  Letztere  zu  glauben  geneigt, 
theils  in  Rficksicht  auf  die  unmittelbar  zuvor  erwahnte  Untersuchung 
mit  dem  Finger,  theils  weil  jede  Angabe  iiber  die  benutzte  Beleuch- 
tung  mangelt.  Auf  die  von  Liston  angegebene  Weise  kann  man 
namlich  schon  bei  der  gewohnlichen  Tageshelle  ziemlich  deutliche 
Ansichten  des  Kehldeckels  etc.  gewinnen,  was  von  der  eigentlichen 
Glottis  nicht  moglich  ist,  wozu  vielmehr  eine  besondere  Beleuch- 
tung  gehort,  die  Liston  gewiss  erwahnt  haben  wiirde,  wenn  er 
dieselbe  angewandt  hatte. 

Unzweifelhaft   dagegen  ist   es,   dass   A.   Warden2)   mittelst 


1)  Practical  surgery  with  50  engravings  on  wood  by  R.  Liston.  Third 
edition.    London  1840.    Pag.  417. 

2)  Vorlaufige  Mittheilung  mit  Abbildungen  des  Apparates  in  The  Lon- 
don medical  Gazette.  New  Series.  1844.  Vol.  II.  pag.  256.  Ausfuhrlich  mit 
zwei  Beobachtungen  veroffentlicht  in:  The  London  and  Edinburgh  Monthly 
Journal  of  medical   science.    1845.    Vol.  V.  pag.  552. 
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eines  besondern  von  ihm  zur  Untersuchung  tiefer  gelegener  Kor- 
pertheile  construirten  Apparates  (ausser  der  Rachenmiindung  der 
Tuba  Eustachii)  die  Glottis  am  lebenden  Menschen  erblickt  hat. 
Warden  benutzte  zur  Untersuchung  der  Glottis  eine  starke  Ar- 
gand'sche  Lampe  mit  einem  davor  gesteckten  Prisma  von  Flint- 
glas,  welches  ein  sehr  helles  Licht  in  den  Schlundkopf  hinein  warf, 
und,  nachdem  er  mittelst  eines  Dilatators  den  Isthmus  faucium  er- 
weitert  und  die  Zunge  niedergedriickt  hatte,  fuhrte  er  ein  an  einem 
Trager  befestigtes,  zuvor  erwarmtes  Prisma  langs  des  Dilatators  bis 
in  den  Pharynx.  Die  sogleich  zum  Vorschein  kommende  Epiglottis 
ward  von  dem  dreifachen  Volum  und  stark  gerothet  gefunden,  und 
bei  eintretenden  Schlingbewegungen  wurden  auch  die  Giessbecken- 
knorpel  und  die  Glottis  mit  gleicher  Verdickung  auf  der  reflectiren- 
den  Prismaflache  erblickt. 

Nach  diesen  in  alien  Details  beschriebenen  zwei  Beobachtungen 
kann  es  wohl  keinem  Zweifel  mehr  unterliegen:  Warden  muss 
als  der  Erste  bezeichnet  werden,  der  die  laryngo- 
skopische  Beobachtung  des  kranken  Kehlkopfes  am 
Lebenden  bei  kunstlicher  Beleuchtung  zu  Stande 
gebracht  hat. 

Urn  die  gleiche  Zeit  herum  oder  nur  wenige  Jahre  spater  hat 
sich  auch  Avery1)  in  London  mit  Versuchen  beschaftigt  den 
Kehlkopf  etc.  dem  Auge  des  Arztes  zuganglich  zu  machen,  zu  wel- 
chem  Zwecke  er  sich  eines  langlichen  Planspiegelchens  mit  einer 
mehrere  Zoll  langen  Handhabe  und  einer  Beleuchtungslampe  mit 
einem  concaven  in  der  Mitte  durchbohrten  Reverber  bedient  haben  soil. 

Im  Jahre  1855  veroffentlichte  der  Spanier  Manuel  Garcia  2), 


1)  Diese  Notizen  tiber  Avery  sind  erst  nach  dessen  Tode  (im  Jahre  1854) 
durch  eine  Reclame  in  der  Medical  times  and  gazette.  London  1860.  Vol.  II. 
pag.  Ill,  sowie  durch  die  Mittheilungen  von  Czermak  (der  Kehlkopfspiegel. 
Zweite  Auflage.  Leipzig  1863.  Pag.  2)  bekannt  geworden,  dagegen  ist  ganz- 
lich  unbekannt  geblieben,  ob  und  welche  Erfolge  Avery  bei  seinen  Versuchen 
erreicht  hat. 

2)  Observations  on  human  voice  in  den  Proceedings  of  the  royal  Society. 
London  1855.    Vol.  VII.  Nr.  13. 

Notice  sur  l'invention  du  laryngoscope  par  P.  Richard,  servant  d'intro- 
duction  a  la  seconde  Edition  des  Observations  physiologiques  sur  la  voix  hu- 
maine  par  M.  Garcia.    Paris  1861. 
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beriihmter  Gesangslehrer  in  London,  seine  Versuche  und  Beobach- 
tungen  iiber  die  Vorgange  und  Veranderungen,  welche  beim  Singen 
in  dem  Kehlkopfe  Statt  finden.  Er  hatte  dieselben  seit  September 
1854  zunachst  an  sich  selbst  angestellt  und  zwar  in  der  Weise 
dass  er,  sich  mit  dem  Riicken  gegen  die  Sonne  stellend,  einen 
kleinen  durch  Eintauchen  in  heisses  Wasser  erwarmten  und  sorg- 
faltig  abgetrockneten  Spiegel  mit  einem  langen  Stiele,  bis  hinten  in 
die  Mundhohle  einfuhrte  und  gegen  den  weichen  Gaumen  anlegte, 
worauf  er  mit  einem  zweiten  vor  sich  gehaltenen  Spiegel  die  Son- 
nenstrahlen  auffing  und  auf  den  ersten  im  Munde  gehaltenen  Spiegel 
hinleitete.  Versuche  das  Sonnenlicht  durch  kiinstliches  Licht  zu 
ersetzen  schlugen  ihm,  wie  er  selbst  sagt,  in  Folge  der  Mangel- 
haftigkeit  der  dazu  benutzten  Apparate  fehl.  Garcia  versichert 
auf  diese  Methode,  welche  bis  dahin  seines  Wissens  noch  von  Nie- 
mand  benutzt  worden  sei,  ganz  selbststandig  gekommen  zu  sein. 

Unbegreiflicher  Weise  blieben  diese  Untersuchungen  von  Gar- 
cia fast  unbeachtet,  wenigstens  wird  von  keiner  Seite  her  eine 
Bestatigung  oder  Widerlegung  derselben  auf  Grund  eigener  Beobach- 
tungen  durch  Wiederholung  dieser  Untersuchungsmethode  veroffent- 
licht,  bis  erst  im  Jahre  1858  von  Wien  aus  ein  neuer  Impuls  ge- 
geben  ward,  welcher  diese  Methode  rasch  zur  allgemeinen  Aner- 
kennung  brachte,  und  zugleich  auch  die  folgenreichste  Verwerthung 
derselben   in  dem  Gebiete  der  praktischen  Medizin  nach  sich  zog. 

Schon  im  Sommer  1857  hatte  sich  der  Primararzt  Dr.  Turck 
in  Wien  mit  Wiederholung  der  G  a  r  c  i  a'schen  Versuche  an  Leichen 
und  auf  seiner  Krankenabtheilung  im  allgemeinen  Krankenhause 
beschaftigt,  allein  dieselben  mit  Beginn  der  schlechten  Jahreszeit 
aus  Mangel  an  Sonnenlicht  wieder  unterlassen,  ohne  ein  wesent- 
liches  Resultat  erhalten  und  ohne  Etwas  dariiber  bekannt  gemacht 
zu  haben.  In  dem  folgenden  Winter  1857 — 58  wiederholte  auch  Pro- 
fessor Czermak,  damals  in  Wien  mit  physiologischen  Untersuchun- 
gen iiber  Stimmbildung  etc.  beschaftigt,  die  G  a  r  c  i  a'schen  Versuche, 
zu  weichen  er  die  von  Tiirck  erhaltenen  Kehlkopfsspiegel  und 
statt  des  Sonnenlichtes  die  kiinstliche  Beleuchtung  mit  dem  grossen 
Ruete'schen  Augenspiegel  als  Reflector  benutzte.  Er  iiberzeugte 
sich  hiebei  sehr  bald  von  der  grossen  Tragweite  und  praktischen 
Bedeutung  dieser  neuen  Untersuchungsmethode  und  empfahl  schon 
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im  Marz  1858  in  einein  Journalaufsatze  *)  den  Praktikern  dringend 
den  Kehlkopfsspiegel  zur  allgemeinsten  und  vielseitigsten  Benutzung, 
wahrend  Tiirck  bei  Gelegenheit  eines  von  Czermak  am  9.  April 
in  der  Sitzung  der  k.  k.  Gesellschaft  der  Aerzte  zu  Wien  gehalte- 
nen  Vortrages  2)  sich  zwar  die  Prioritat  der  Anwendung  des  Kehl- 
kopfsspiegels  zu  diagnostischen  Zwecken  wahrte,  aber  doch  schliess- 
lich  sich  dahin  ausserte,  dass  er  weit  entfernt  sei,  allzu  sanguinische 
Hoffnungen  von  den  Leistungen  des  Kehlkopfsspiegels  in  der  Praxis 
zu  hegen 3).  Am  29.  April  iibergab  Czermak  eine  ausfiihrliche 
Darstellung  seiner  physiologisch-laryngoskopiscben  Beobachtungen  der 
Akademie  in  Wien4)  und  am  28.  Juni  veroffentlichte  Tiirck  die 
Methode  und  Ergebnisse  seiner  Untersuchungen  mit  dem  Kehlkopfs- 
spiegel 5),  welchen  Arbeiten  beide  Manner  noch  mehrfache  weitere 
Publicationeu,  namentlich  auch  iiber  die  praktische  Verwerthung  die- 
ser  Untersuchungsmethode  in  Krankheitsfallen ,  folgen  liessen,  in 
denen  sich  leider  ein  fur  den  Leser  hochst  unerquicklicher  Priori- 
tatsstreit  langhin  fortspann. 

Ohne  den  Verdiensten  Tiircks  urn  die  Ausbildung  und  Ver- 
breitung  der  Laryngoskopie  im  Mindesten  zu  nahe  treten  zu  wollen, 
miissen  wir  doch  unser  Urtheil  dahin  abgeben,  dass  Czermak 
als  Derjenige  bezeichnet  werden  muss,  der  zuerst  die  grosse  Wich- 
tigkeit  der  laryngoskopischen  Untersuchung  fiir  die  praktische 
Heilkunde  erkannt  und  offentlich  dargethan  hat,  und  dass  von  ihm 
der  Impuls  ausgegangen  ist,  dem  die  Laryngoskopie  ihre  gegenwar- 
tige  Bedeutung  verdankt. 

Freilich  gewann  die  neue  Garcia-Czermak'sche  Untersuchungs- 
methode anfangs  nur  langsam  weitern  Boden;  selbst  nachdem 
Czermak  und  nach  ihm  auch  Tiirck  durch  rasch  folgende 
vielfache  Veroffentlichungen  den  eminenten  Nutzen,  ja  die  voile 
Unentbehrlichkeit    der     laryngoskopischen   Untersuchung    fur    die 


1)  Wiener  medizinische  Wochenschrift.    Nr.  13  vom  27.  Marz  1858. 

2)  Ebendaselbst  Nr.  16  vom  17.  April  1858. 

3)  Zeitschrift  der  Gesellschaft  der  Aerzte  zu  Wien.    Nr.  17  vom  26.  April 
1858,  pag.  271. 

4)  Sitzungsbericht  der  k.  k.  Academie  in  Wien.    1858.    Bd.  XXIX  pag.  557. 

5)  Zeitschrift  der  k.  k.  Gesellschaft  der  Aerzte  zu  Wien.    Jahrgang  1858. 
Nr.  26  pag.  401. 
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richtige  Diagnose  der  zahlreichen  Erkrankungen  des  Kehlkopfs  ganz 
unzweifelhaft  dargethan  hatten,  waren  es  doch  in  Deutschland 
zuerst  nur  an  wenigen  Orten  einzelne  strebsame  meist  jiingere 
Manner",  wie  namentlich  Seraeleder  und  Stork  in  Wien,  Ger- 
hardt  in  Jena,  Lewin  in  Berlin,  Merkel  in  Leipzig  etc.,  welche 
die  neue  Untersuchungsweise  sich  anzueignen  suchten  und  als  deren 
Anhanger  und  Verfechter  offentlich  auftraten,  wahrend  in  Frank- 
reich  und  England  die  Laryngoskopie  kaum  mehr  als  dem  Namen 
nach  bekannt  ward,  bis  dahin  dass  Czermak  selbst  durch  sein 
personliches  Erscheinen  (in  Paris  im  Fruhjahr  und  Herbst  1860; 
in  London  im  Herbst  1860  und  Sommer  1862)  und  durch  die  von 
ihm  an  sich  selbst  und  an  Anderen  gegebenen  laryngoskopischen 
Demonstrationen,  auch  hier  Bahn  brach. 

War  es  auf  diese  Weise  der  Laryngoskopie  gelungen  3er  prak- 
tischen  Heilkunde  grosse  Dienste  zu  leisten  durch  die  Klarheit 
und  Sicherheit,  welche  sie  in  die  bis  dahin  noch  vielfach  sehr  dunkle 
Diagnose  der  Kehlkopfskrankheiten  gebracht  hatte ,  so  stand  doch 
noch  ein  weit  grosserer  Gewinn  der  Heilkunst  in  dem  Gebiete  der 
Therapie  bevor.  Nachdem  einmal  dem  Auge  des  Arztes  der  freie 
Einblick  in  das  Innere  des  Kehlkopfs  geoffnet  war,  war  es  nur 
noch  ein  kleiner  Schritt  weiter  »das  Auge  zum  Fiihrer  der  Hand 
des  Arztes  zu  machen*  und  unter  der  Leitung  des  Auges  Heil- 
mittel  direct  auf  kranke  Stellen  der  innern  Kehlkopfsoberflache  ein- 
wirken  zu  lassen. 

Schon  in  seinem  ersten  Aufsatze  (s.  vorhin  pag.  7)  hatte  Czer- 
mak diese  folgenreiche  Verwerthung  der  neuen  Methode  ausgespro- 
chen  und  war  dann  auch  kaum  nach  Jahresfrist,  obgleich  selbst  der 
arztlichen  Praxis  fern  stehend,  zur  Ausfuhrung  geschritten,  indem 
er  im  Februar  1859  die  erste  Aetzung  einer  umschriebenen  Stelle 
in  dem  obern  Abschnitte  der  Kehlkopfshohle  mittelst  Hollenstein 
in  Substanz,  unter  Ueberwachung  der  operirenden  Hand  in  dem 
Kehlkopfsspiegel,  ausfiihrte  x). 

Hiemit  war  der  erste  Schritt  zur  laryngoskopischen  Chirurgie 
gethan.    Allein  wahrend  die  laryngoskopische  Diagnostik  urn  diese 


1)  Czermak,  der  Kehlkopfsspiegel.    Leipzig   1860.    Pag.  85.    Siebenter 
Fall. 
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Zeit  eben  begonnen  hatte  raschere  Ausbreitung  zu  gewinnen,  mach- 
ten  doch  nur  ausserst  wenige  Aerzte  schiichterne  Versuche  in 
Czermak's  Fussstapfen  zu  treten,  und  den  von  ihm  angebahnten 
Weg  zu  diesein  neu  eroffneten  Gebiete  der  Chirurgie  weiter  zu  ver- 
folgen;  namentlich  hielten  sich  die  eigentlichen  Chirurgen  ganz 
fern  davon,  wie  denn  z.  B.  bis  auf  den  heutigen  Tag  noch  kein 
einziger  meiner  auf  den  chirurgischen  Lehrstiihlen  deutscher  Uni- 
versitaten  sitzenden  Collegen  irgend  einen  Beweis  seiner  Thatigkeit 
in  diesem  Gebiete  geliefert  hat.  Auch  mir,  obgleich  ich  sofort 
nachdem  ich  die  erste  Kunde  von  den  Leistungen  des  Kehlkopfs- 
spiegels  bekommen,  laryngoskopischen  Versuchen  mich  hingab,  ware 
es  vielleicht  in  ganz  gleicher  Weise  ergangen,  wenn  nicht  einer 
meiner  nachsten  Angehorigen,  mein  Bruder  Theodor,  an  einem 
hartnackigen  Halsiibel  leidend  und  von  mir  dringend  Hiilfe  verlangend, 
mich  dadurch  zu  einem  besonders  eifrigen  Betrieb  der  Laryngo- 
skopie  angespornt  hatte  und  zugleich  Allem  aufzubieten,  urn  mit 
deren  Hiilfe  ihm  Heilung  zu  bringen. 

Meine  Bemiihungen  wurden  von  dem  vollstandigsten  Erfolge 
gekront;  mit  der  gelungenen  Ausrottung  des  in  dem  untern  Ab- 
schnitte  der  Kehlkopfshohle  wurzelnden  Polypen  durch  das  auf 
dem  naturlichen  Wege  eingefuhrte  schneidende  Instrument,  im  Juli 
1861,  war  dieses  Gebiet  des  menschlichen  Korpers  der  operativen 
Chirurgie  vollstaudig  erschlossen1).  Ward  auch  diese  Operation,  nach 
ihrer  Veroffentlichung  im  Jahre  1862,  von  einer  Seite  her  als  eine 
nicht  nachzuahmende  Verwegenheit  bezeichnet,  von  einer  andern 
Seite  her  deren  praktische  Bedeutung  insofern  als  weniger  gross 
angeschlagen ,  als  sich  wohl  schwerlich  wieder  eine  zweite  Veran- 
lassung  und  Gelegenheit  zu  ihrer  Wiederholung  finden  diirfte  2),  so 
sind  beide  Einwurfe  bereits  auf  das  Glanzendste  widerlegt  worden. 

Der  erzielte  Erfolg  fuhrte  innerhalb  kurzer  Zeit,  aus  der  Nahe 


1)  Die  erste  Ausrottung  ernes  Polypen  in  der  Kehlkopfshohle  durch  Zer- 
schneiden  ohne  blutige  Eroffnung  der  Luftwege  nebst  einer  kurzen  Anleitung 
zur  Laryngoskopie  von  V.  v.  Bruns.  Tubingen  1862.  Mit  32  Abbildungen 
auf  3  Tafeln. 

Nachtrag  zu  meiner  Schrift  »die  erste  Ausrottung  etc.«  Tubingen  1863. 
Mit  5  Abbildungen  auf  1  Tafel. 

2)  Allgemeine  Wiener  medizinische  Zeitung.  VIII.  Jahrgang.  Wien  1862. 
Nr.  30.  pag.  274. 
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und  Feme,  eine  grosse  Anzahl  von  Halsleidenden  herbei,  welche  mir 
eine  reiche  Gelegenheit  und  Veranlassung  gewahrten,  die  wichtig- 
sten  elementaren  chirurgischen  Operationen  sammtlich  audi  inner- 
halb  des  Kehlkopfes  vielfach  auszufiihren  und  nach  den  verschie- 
densten  Seiten  hin  iiber  deren  zweckmassigste  Ausfuhrung  und  Er- 
folg  Erfahrungen  zu  sammeln,  Erfahrungen,  die  mich  rasch  in  den 
Stand  setzten  jetzt  schon  der  arztlichen  Welt  ein  in  sich  abgerun- 
detes  Ganzes  als  laryngoskopische  Chirurgie  vorzulegen, 
einen  ganz  neuen  Theil  der  Chirurgie,  der  noch  vor  einem  Lustrum 
dem  Inhalte  und  Namen  nach  vollstandig  unbekannt  war. 

Ich  gebe  diese  laryngoskopische  Chirurgie  auf  den  vorliegenden 
Blattern  ganz  so,  wie  sie  sich  bisher  unter  meinen  Handen  ent- 
wickelt  hat,  ohne  alle  Rucksicht  auf  die  in  neuester  Zeit  veroffent- 
lichten  hieher  beziiglichen  casuistischen  Arbeiten  Anderer,  welche 
ich  als  bekannt  annehmen  darf.  Vorangeschickt  wird  eine  ausfuhr- 
liche  Darstellung  der  Laryngoskopie  nach  Apparat  und  Technik, 
wie  dieselbe  gegenwartig  von  mir  betrieben  und  gelehrt  wird,  und 
den  Schluss  des  Werkes  bilden  Beobachtungen,  welche  die  allge- 
meine  Darstellung  erganzen  und  erlautern  sollen. 

Demnach  setzt  sich  das  Werk  aus  folgenden  drei  Theilen  zu- 
sammen: 

I.  Theil:  Laryngoskopie. 

II.  Theil:  Laryngoskopische  Chirurgie. 

III.  Theil:  Beobachtungen. 


Erster  Theil. 


Laryngoskopie. 


Apparat  zur  Laryngoskopie. 

Der  wesentliche  Hergang  bei  der  Laryngoskopie  besteht  darin, 
dass  die  von  einer  Lichtquelle  ausgehenden  Lichtstrahlen  ent- 
weder  direct  oder  besser  indirect  vermittelst  eines  Spiegels  —  Be- 
leuchtungsspiegel  —  durch  die  geoffnete  Mundhohle  hindurch 
in  die  Rachenhohle  hineingeleitet  werden,  von  wo  diese  Lichtstrah- 
len durch  einen  daselbst  angebrachten  kleinen  Spiegel  —  Kehl- 
kopfsspiegel  —  in  die  Kehlkopfshohle  hinabgeworfen  werden 
und  letztere  dadurch  in  der  Art  erleuchten,  dass  von  ihr  in  dem 
Kehlkopfsspiegel  ein  Bild  entsteht,  welches  von  dem  Auge  des  Be- 
obachters  wahrgenommen  wird. 

Als  nothwendigen  Apparat  fur  die  Laryngoskopie  haben  wir  des- 
halb  eine  geeignete  Lichtquelle,  den  Beleuchtungsspiegel 
und  den  Kehlkopfsspiegel  zu  bezeichnen,  neben  welchem  zuwei- 
len  noch  einige  andere  Gegenstande  zur  Anwendung  kommen.  Wir 
werden  deshalb  zunachst  nur  die  genannten  Gegenstande  einer  nahe- 
ren  Betrachtung  unterziehen  und  die  ubrigen,  unter  gewissen  Um- 
standen  noch  weiter  erforderlichen  Hiilfsapparate,  wie  namentlich  die 
Vorrichtungen  zum  Fixiren  der  Zunge,  des  Kehldeckels  etc.  spater- 
hin,  bei  Erorterung  der  Technik,  an  geeigneter  Stelle  besprechen. 

Kehlkopfsspiegel. 

Der  Kehlkopfsspiegel  besteht  aus  einer  kleinen  spiegelnden 
Platte,  welche  mittelst  eines  langen  diinnen  Stieles  an  einem  Hand- 
griffe  befestigt  ist. 

Das  Material  zur  Anfertigung  der  Spiegelplatte  ist  entweder 
Metall,  am  besten  fein  polirter  Stahl,  oder  Glas  mit  einem  tadellosen 
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Silberbelege ,   welches  in  ein  entsprechend  geformtes  dunnes  Blech 
von  Neusilber  gut  eingefiigt  ist. 

Glaserne  Spiegel  haben  gegenuber  den  Metallspiegeln  zu- 
nachst  den  Vorzug  einer  viel  grossern  Helligkeit,  weil  sie  von  dem 
auffallenden  Lichte  viel  mehr  reflectiren  und  viel  weniger  verschlu- 
cken  als  die  Metallspiegel.  Man  setze  einmal  zwei  solcher  kleinen 
Spiegel  neben  einander  atif  eine  bedruckte  Papierflache  auf,  so 
dass  sich  letztere  auf  ersteren  abspiegelt  und  man  wird  sofort  den 
grossen  Unterschied  erkennen,  den  hellen  weissen  Grund  des  Spie- 
gelbildes  in  dem  Glasspiegel  und  den  dunklen  blaulich  oder  violett 
schimmernden  Grund  in  dem  Metallspiegel.  Daran  reiht  sich  noch 
ein  zweiter  Vorzug,  namlich  der,  dass  ihre  Spiegelflache  ganz  un- 
verdorben  bleibt,  wenn  sie  bei  Hustenstossen  des  Kranken  von 
Schleim  bespritzt  wird,  dem  Partikelchen  von  Sauren  oder  Metall- 
salzen  und  anderen  ahnlichen  Substanzen  beigemengt  sind,  wie  die- 
ses bei  Aetzungen  im  Kehlkopfe  ganz  regelmassig  geschieht. 

Auf  der  andern  Seite  haben  die  Glasspiegel  das  gegen  sich, 
dass  sie  bei  fortgesetztem  Gebrauche  in  Folge  der  haufigen  Be- 
feuchtung  und  Erwarmung,  zumal  letztere  auch  bei  grosser  Acht- 
samkeit  wohl  nicht  immer  auf  einen  ganz  unschadlichen  Grad  be- 
schrankt  werden  diirfte,  durch  eintretende  partielle  Loslosungen 
oder  Trubungen  des  Silberbelegs  an  Giite  verlieren,  und  ein  immer 
weniger  klares  Bild  liefern,  ja  selbst  ganz  unbrauchbar  werden. 
Indessen  lasst  sich  dann  durch  Einsetzen  eines  neuen  Glaschens  in 
die  Metallfassung  diesem  Schaden  rasch  und  mit  geringen  Kosten 
abhelfen.  Uebrigens  ist  diese  Widerstandsfahigkeit  oder  Dauerhaf- 
tigkeit  eine  sehr  verschiedene ,  und  zwar  theils  abhangig  von  der 
Giite  des  Silberbelegs,  der  Festigkeit  seines  Anhaftens  an  der  Glas- 
oberflache,  theils  von  der  Beschaffenheit  der  zum  Einkitten  der 
Spiegelplatte  in  das  Metallblech  benutzten  Masse  und  der  Sorgfalt 
dieser  letztern  Arbeit.  Ich  habe  einzelne  Spiegel  ttber  ein  Jahr  lang 
taglich  benutzt  ohne  ein  Schlechtwerden  derselben  zu  bemerken, 
bei  anderen  dauerte  dieser  Zeitraum  einige  Monate  und  einzelne 
Spiegel  wurden  schon  nach  wenigen  Tagen  durch  Eindringen  von 
Wasser  zwischen  das  Glas  und  den  Silberbeleg  vollkommen  un- 
brauchbar. 

Wenn  ich  mich  friiher  ausschliesslich  der  Metallspiegel  bedient 


Kehlkopfsspiegel.  1 5 

habe,  so  hatte  dieses  allein  darin  seinen  Grund,  dass  ich  mir  da- 
mals  keine  guten  Glasspiegel  verschaffen  konnte,  seitdem  mir  letz- 
teres  aber  gelungen  ist,  bediene  ich  mich  nur  noch  der  Glasspiegel. 

Metallene  Spiegel,  aus  3  bis  4  Millimeter  dicken  Stahl- 
platten  gefertigt,  bleiben  bei  sorgfaltiger  Behandlung  (nach  jeder 
Einfiihrung  in  die  Mundhohle  Abspiilen  in  warmem  Wasser  und 
Abwischen  mit  feiner  alter  Leinwand  oder  Rehleder)  sehr  lange 
brauchbar,  konnen  uberdies  im  Falle  eingetretener  Verderbniss  der 
Spiegelflache  durch  Poliren  rasch  und  billig  in  der  fruhern  Giite 
wieder  hergestellt  werden.  Sie  gestatten  ein  vollkommeneres  Rein- 
halten  und  Reinigen  als  die  Glasspiegel,  bei  denen  sich  leichter 
Schmutz  und  andere  StofFe  in  der  Furche  am  Rande  ansetzen  kon- 
nen und  schwerer  zu  entfernen  sind;  sie  lassen  sich  leichter  er- 
warmen  und  behalten  an  Ort  und  Stelle  gebracht,  die  erforderliche 
Temperatur  viel  langere  Zeit  hindurch  unverandert  bei.  Dagegen 
ist  ihre  Anwendung  durchaus  zu  widerrathen  bei  der  laryngosko- 
pischen  Anwendung  von  Aetzmitteln,  weil  dieselbe  durch  die  dabei 
unvermeidliche  Bespritzung  mit  Schleim  durch  die  stets  sogleich 
eintretenden  Hustenstosse  fleckig  und  blind  gemacht  werden,  so  dass 
sie  fast  nach  einer  jeden  Anwendung  neu  aufpolirt  werden  mussen. 

Unter  den  verschiedenen  For  men,  die  man  dem  Kehlkopfs- 
spiegel geben  kann,  hat  sich  mir  die  eines  langlichen  Viereckes  mit 
oberem  abgerundetem  Rande,  also  die  Form  eines  Rundbogenfen- 
sters  en  miniature  (Taf.  IV.  Fig.  8 — 10)  als  die  fiir  alle  Falle  zweck- 
massigste  Form  bewahrt.  Sie  ist  allein  diejenige  Form,  welche  den 
gegebenen  Verhaltnissen  am  vollstandigsten  Rechnung  tragt,  ja  durch 
diese  Verhaltnisse  gewissermaassen  selbst  gefordert  wird.  Da  der 
Kehlkopfsspiegel  bei  seinem  Gebrauch  am  zweckmassigsten  gegen 
die  hintere  Schlundwand  angesetzt  wird,  so  muss  er  eine  der  Ent- 
fernung  der  beiden  Gaumenbogen  von  einander  entsprechende  ge- 
ringere  Breite  und  eine  der  grossern  Entfernung  des  Gaumenseegels 
von  der  hintern  Schlundwand  angemessene  grossere  Lange  oder 
Hohe  besitzen.  Sein  unterer  Rand,  welcher  gegen  die  ebene  oder 
leicht  gewolbte  hintere  Schlundwand  angesetzt  wird,  muss  deshalb 
gerade  oder  leicht  ausgeschweift  sein,  sein  oberer  Rand,  welcher 
das  Gaumenseegel  nebst  Zapfchen  von  unten  nach  oben  sanft  in  die 
Hohe  drangt,   kann  deshalb  nicht  gerade  und  eckig,  sondern  muss 
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abgerundet  sein.  Endlich  stimmt  mit  dieser  Form  auch  die  Form 
der  Kehlkopfshohle  vollstandig  iiberein,  deren  Durchmesser  von  vorn 
nach  hinten  den  Querdurchmesser  betrachtlich  iibertrifft. 

Bei  der  Verschiedenheit  der  Breite  des  Isthmus  faucium  so- 
wie  der  Entfernung  des  Gaumenseegels  von  der  hintern  Schlund- 
wand  je  nach  Alter  und  Korpergrosse  muss  natiirlich  auch  die 
Gross e  des  Kehlkopfsspiegels  verschieden  sein.  Vielfaltigen  Ver- 
suchen  nach  reichen  fur  alle  Falle  vom  friihen  Kindesalter  an  aufwarts 
drei  Grossen  aus,  welche  ich  in  folgender  Weise  festgestellt  habe: 
in  dem  Breitendurchmesser  im  Hohendurchmesser 
der  kleine  Spiegel  misst  15  Mmtr.  25  Mmtr. 

der  mittlere  Spiegel         20  Mmtr.  30  Mmtr. 

der  grosse  Spiegel  25  Mmtr.  35  Mmtr. 

Wahlt  man  unter  diesen  drei  Grossen  die  fur  den  vorliegenden 
Fall  passende  Grosse  aus ,  so  wird  es  nie  vorkommen ,  dass  das 
Zapfchen  tiber  den  vordern  Rand  des  Spiegels  hinabfallt  und  plotz- 
licli  das  Spiegelbild  verdeckt,  und  zwar  ohne  alle  weitere  Beihulfe 
von  »Zitpfchendeckern«  und  anderen  Vorrichtungen. 

An  der  hintern  Seite  des  Spiegels  etwas  oberhalb  der  Mitte 
seiner  Hohe  ist  das  hintere  Ende  des  Stieles  des  Spiegels 
(Taf.  IV.  Fig.  7)  fest  eingelothet.  Dieser  Stiel  besteht  aus  einem  15 
bis  20  Centimeter  langen  neusilbernen  Drahte,  welcher  moglichst 
nahe  an  dem  rechten  oder  linken  Seitenrande  des  Spiegels  bis  zu 
einem  rechten  Winkel  nach  vorn,  d.  h.  zur  Vorderflache  des  Spie- 
gels gebogen  ist  und  zwar  in  der  Eichtung,  dass  er  mit  der  Lan- 
genachse  des  Spiegels  einen  Winkel  von  etwa  45  Grad  bildet. 
Die  Dicke  des  Drahtes  betragt  ungefahr  3  Mmtr.,  welche  gerade 
hinreicht  urn  dem  Stiele  die  nothige  Steifheit  zu  verleihen,  anderer- 
seits  aber  auch  demselben  mit  der  Hand  jede  beliebige  for  noth- 
wendig  erachtete  Biegung  zu  geben  gestattet. 

An  dem  vordern  freien  Ende  dieses  Stieles  ist  ein  achtkanti- 
ger  Hand  griff  von  Holz  entweder  unbeweglich  befestigt,  was  das 
Zweckmassigere  ist  (Taf.  IV.  Fig.  7),  oder  beweglich,  so  dass  der 
Handgriff  nach  Belieben  abgezogen  oder  aufgesteckt  und  mit  einer 
kleinen  Schraube  festgestellt  werden  kann,  wTelche  Einrichtung  je- 
doch  hochstens  der  Wohlfeilheit  und  Eaumersparniss  in  einem  Etuis 
wegen  Empfehlung  verdienen  diirfte. 
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Bei  der  einfachen  laryngoskopischen  Untersuchung,  bei  welcher 
man  den  Kehlkopfsspiegel  am  besten  mit  der  rechten  Hand  halt, 
bedarf  man  einen  Spiegel  mit  links  sitzendem  Griffe.  Will  man 
aber  laryngoskopische  Operationen  vornehmen,  zu  deren  Ausfiih- 
rung  wohl  Jedermann  (mit  Ausnahme  der  Linkshandigen)  die  ge- 
iibtere  rechte  Hand  wahlen  wird.  so  muss  man  dazu  Spiegel  mit 
rechts  ansitzendem  Stiele  wahlen,  welcher  wahrend  der  Operation 
an  der  linken  Seite  der  Mundhohle  zu  liegen  kommt,  damit  deren 
rechte  Seite  fur  die  anderweitigen  Instrumente  moglichst  frei  bleibt. 

Eine  solche  Einrichtung  des  Spiegels,  welche  gestattet,  den 
Stiel  je  nach  Bedarf  an  der  rechten  oder  linken  Seite  des  Spiegels 
aufzustecken,  erscheint  insofern  nicht  zweckmassig,  als  dadurch  das 
Volumen  desselben  in  einer  beim  Gebrauche  fiir  die  Kranken  un- 
angenehmen  Weise  vergrossert  wird,  und  iiberdies  das  Abnehmen, 
Wiederaufstecken  und  Festschrauben  des  Stieles  jedes  Mai  geraume 
Zeit  in  Anspruch  nimmt. 

In  der  Kegel  wird  der  Kehlkopfsspiegel  bei  seiner  Anwendung 
von  der  Hand  des  Arztes  gehalten;  in  einzelnen  Fallen,  sowohl  bei 
Demonstrationen  als  auch  bei  Operationen,  wird  es  wiinschenswerth, 
die  haltende  Hand  durch  eine  mechanische  Vorrichtung  zu  ersetzen, 
urn  dieselbe  anderweitig  benutzen  zu  konnen.  Zu  diesem  Zwecke 
babe  ich  mich  verschiedener  Apparate,  sogenannter  Spiegelhal- 
ter, bedient,  werde  hier  jedoch  nur  die  beiden  nachfolgenden  etwas 
naher  beschreiben,  von  denen  der  erste  bei  seiner  Anwendung  die 
Bewegung  des  Unterkiefers  des  Kranken  ganz  frei  lasst,  wahrend 
der  zweite  bei  seiner  Anlegung  zugleich  den  Mund  offnet  und  den 
Unterkiefer  unbeweglich  hinabdriickt. 

Im  Ganzen  vermag  ich  diesen  von  mir  und  ahnlichen  von  Anderen 
angegebenen  Spiegelhaltern  keinen  grossen  praktischen  Werth  beizu- 
legen,  wie  ich  denn  auch  schon  seit  mehr  als  drei  Jahren  diese  Vorrich- 
tungen  nicht  mehr  bei  laryngoskopischen  Operationen,  sondern  nur 
noch  hie  und  da  bei  laryngoskopischen  Demonstrationen  und  beim 
Zeichnen  laryngoskopischer  Bilder  benutzt  habe.  Keiner  dieser  Ap- 
parate vermag  den  in  die  Kachenhohle  eingefuhrten  Spiegel,  dessen 
Stiel  in  dem  Apparate  festgeschraubt  oder  nur  eingeklemmt  ist,  so 
fest  und  unverruckt  in  der  gegebenen  Lage  zu  erhalten,  wie  es 
wiinschenswerth  ware;  jede  Schlingbewegung  des  Kranken  namlich, 
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jeder  Husten  andert  die  Lage  des  Spiegels  und  macht.  wenn  diese 
Aenderung  audi  noch  so  gering  ist,  dennoch  eine  Correction  der- 
selben  durch  die  Hand  des  Arztes  nothwendig;  wird  vollends  der 
Spiegel  bei  irgend  einer  Bewegung  der  Zunge  von  derselben  be- 
ruhrt  oder  bei  einem  plotzlich  eintretenden  Husten  von  Schleim 
bespritzt,  so  muss  er  sofort  ganz  herausgenommen ,  gereinigt  und 
wieder  frisch  eingelegt  und  befestigt  werden,  was  naturlich  jedes 
Mai  einen  viel  grossern  Zeitaufwand  erfordert  als  wenn  der  Spiegel 
nur  von  der  Hand  des  Arztes  gehalten  wird.  Je  empfindlicher  und 
unruhiger  der  Kranke  ist,  je  haufiger  bei  ihm  Schling-,  Wurg- 
oder  Hustenbewegungen  eintreten,  desto  weniger  passt  bei  ihm  die 
Anwendung  eines  Spiegelhalters ;  je  ruhiger  dagegen  sich  derselbe 
verhalt,  mit  desto  grosserem  Nutzen  kann  man  bei  ihm  den  Spiegel 
mittelst  eines  Halters  fixiren.  wie  denn  z.  B.  der  Kranke  der  unten 
mitgetheilten  sechsten  Beobachtung  den  mittelst  des  zweiten  Hal- 
ters befestigten  Spiegel  so  ruhig  ertrug,  dass  16  bis  18  Praktikan- 
ten  der  Klinik  nacheinander  das  Spiegelbild  des  Kehlkopfspolypen 
betrachten  konnten,  ohne  dass  ich  die  Lage  des  Spiegels  zu  ver- 
bessern  nothig  gehabt  hatte. 

Ein  anderer  Uebelstand,  der  sich  bei  langer  dauernder  Anle- 
gung  des  Kehlkopfsspiegels  mittelst  eines  Spiegelhalters  ebenso  un- 
angenehm  geltend  macht,  ist  die  betrachtliche  Vermehrung  der  Ab- 
sonderung  der  Mundfliissigkeiten ,  welche  Fliissigkeiten  sich  rasch 
in  grosser  Menge  auf  dem  Bod  en  der  Mundhohle  ansammeln  und 
den  Kranken  bestandig  in  kurzen  Intervallen  zu  Schling-  oder 
Speibewegungen  unwiderstehlich  antreiben.  Ein  langeres  ruhiges 
Liegenlassen  des  Apparates  wird  dadurch  ebenfalls  unmoglich  ge- 
macht. 

Der  erste  fur  den  Kranken  bequemere  Spiegelhalter  (Taf.  IV. 
Fig.  4),  welcher  seinen  Befestigungspunkt  an  dem  weiter  unten 
pag. 22  beschriebenen  Stirnbande findet,  besteht  aus  einem  1 5  Cmtr. 
langen  achtkantigen  Messingstabe,  der  an  seinem  untern  Ende  mit  einer 
kleinen  platten  in  wagrechter  Richtung  durchbohrten  knopfformigen 
Anschwellung  versehen  ist.  Durch  diese  OeflPnung  ist  das  hintere 
mit  Schraubengangen  versehene  Ende  einer  kleinen  stahlernen  Klam- 
mer  hindurchgesteckt,  welches  in  dieser  Oeffnung  urn  seine  Langen- 
achse  leicht  drehbaj;,  durch  weniger  als  eine  ganze  Umdrehung  des 
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auf  ihm  laufenden  messingnen  Schraubenkopfes  sofort  in  jeder 
Stellung  sicher  fixirt  werden  kann.  Die  4  Cmtr.  lange,  stark 
federnde  Klammer,  welche  einerseits  aus  einer  einfachen,  anderer- 
seits  aus  einer  doppelten  Branche  besteht,  welche  beide  auf  der 
einander  zugekehrten,  nur  2  Mmtr.  von  einander  abstehenden  Flache, 
mit  abwechselnden  feinen  Querleisten  und  Querfurchen  versehen 
sind,  ist  iiberdies  noch  mit  einer  senkrecht  durchgehenden  Schraube 
versehen,  durch  welche  die  beiden  Branchen  mit  grosser  Kraft  gegen 
einander  getrieben  werden  konneu. 

Bei  Benutzung  dieses  Halters  wird   zunachst   der  Messingstab 
in  die  Schraube  des  urn  den  Kopf  des  Kranken  gelegten  Stirnban- 
des,  in  welche  er  genau  hineinpasst,  so  festgestellt ,  dass  das  vor- 
dere  freie  Ende  der  von  ihm  getragenen  Klammer  ungefahr  in  der 
Hohe  und  in  geringer  Entfernung  vor  dem  rechten  Mundwinkel  sich 
befindet.     Sodann    fiihrt   man    den    erwarmten   Kehlkopfsspiegel   in 
den  Mund  ein,   bis    er    die   hintere  Rachenwand   erreicht   hat  und 
bringt  dann  durch  eine   leichte  Seitenbewegung  den  Stiel  desselben 
eine  Strecke  weit  in  die  offenstehende  Klammer  ein.  Nachdem  man 
ihm  hiedurch  in  der  Klammer  durch  deren  Federkraft  etwas  Hal- 
tung  verschafft  hat,  bringt  man   den  Spiegel   durch  weitere  Bewe- 
gungen    an   seinem   Handgriffe   vollends  in   die  erforderliche  Lage, 
wobei  die  noch  lose  in  dem  Knopf  des  Stabes  liegende  und  deshalb 
ganz   leicht   sich    drehende   Klammer   den    aufwarts    und    abwarts 
gehenden  Bewegungen  des  Stieles  des  Spiegels  von  selbst  folgt,  den 
seitlichen  und  rotirenden  Bewegungen  desselben  auch  nur  einen  sehr 
geringen  durchaus  nicht   storenden  Widerstand  entgegensetzt.    Hat 
man  dem  Spiegel  endlich  die  erforderliche  Lage  vollstandig  gegeben, 
so  wird  derselbe   darin  durch  Anziehen  der  beiden  Schrauben  an 
Klammer  und  Messingstab  fixirt.    (Taf.  IV.  Fig.  5.) 

Die  andere  Befestigungsweise  des  Keblkopfsspiegels  geschieht 
vermittelst  meines  federnden  Mundsperrers ,  den  ich  bereits  in  der 
1857  erschienenen  Lieferung  der  zweiten  Abtheilung  meines  chirur- 
gischen  Atlasses,  Taf.  V.  Fig.  37,  abgebildet  habe,  an  dessen  Schlosse 
nur  eine  geringe  Veranderung  vorgenommen  zu  werden  braucht, 
urn  darin  eine  ganz  gleiche  Klammer  wie  sie  eben  vorhin  beschrie- 
ben  worden  ist,  befestigen  zu  konnen. 

Dieser  Mundsperrer  besteht,  wie  Fig.  1  au£  Taf.  IV.  zeigt,  aus 
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zwei  durch  ein  Schloss  beweglich  mit  einander  verbundenen  stah- 
lernen  Halbbogen,  welche  an  ihrem  vordern  Ende  einen  kleinen 
S-formigen  Ansatz  zum  Haiten  besitzen  und  hinter  dem  Scblosse  in 
einen  etwas  grossern  geraden  Ansatz  (ebenfalls  zuni  Haiten)  auslau- 
fen.  Wahrend  an  der  Vorderflache  der  Halbbogen  ein  stark  federn- 
der  Stahldraht  angebracht  ist,  der  durch  seine  Federkraft  die  bei- 
den  Halbbogen  von  einander  treibt,  findet  sich  hinten  an  den  Hand- 
grirlen  ein  mit  einer  Sperrfeder  und  einem  gezahnten  Rande  ver- 
sehener  leicht  gebogener  Stab,  welcher  die  Annaherung  der  vorderen 
Enden  der  beiden  Halbbogen  verhindert,  ausser  wenn  er  durch  Fin- 
gerdruck  auf  seinen  Hebelarm  nach  hinten  zuriickgebogen  gehalten 
wird.  Das  vordere  Ende  jedes  Halbbogens  tragt  eine  durch  ein 
Niet  bewegliche,  hakenformig  gebogene  breite  Platte  von  Neusilber, 
welche  auf  ihrer  ausgehohlten  Oberflache  mit  einem  Stuckchen  Kaut- 
schuck  oder  dergleichen  zum  Schutz  fur  die  darauf  beissenden  Zahne 
gefiittert  ist.  An  den  beiden  Seitenrandern  gehen  von  dieser  Platte 
ein  Paar  kurze  in  eine  gebogene  Gabel  endigende  Neusilberdrahte 
aus,  welche  in  ihre  Hohlung  die  freien  Lippenrander  aufzunehmen 

bestimmt  sind. 

Wird  dieser  Mundsperrer,  wie  die  angefuhrte  Figur  zeigt,  zwi- 
schen  die  beiden  Zahnreihen  und  Lippen  eingelegt,  so  ist  der 
Kranke  nicht  nur  nicht  im  Stande  den  Mund  zu  schliessen,  sondern 
sogar,  wenn  er  denselben  weiter  zu  offnen  sucht,  offnet  sich  audi 
das  Instrument  weiter,  was  man  noch  befordern  kann  durch  Zu- 
sammendrucken  der  Enden  der  beiden  langeren  Halter.  Will  man 
das  Instrument  entfernen,  so  druckt  man  mit  der  einen  Hand  den 
Zahnstab  zuruck,  wahrend  mit  der  andern  Hand  durch  Druck  auf  die 
vordern  S-formigen  Ansatze  die  Halbbogen  einander  genahert  und 
geschlossen  werden.  Dadurch  dass  dieser  Mundsperrer  Kiefer  und 
Lippen  von  einander  entfernt,  sowie  dadurch,  dass  er  beim  Weiter- 
offnen  des  Mundes  durch  den  Kranken  nicht  herausfallt,  sondern 
sich  ebenfalls  noch  weiter  mit  eroffnet,  unterscheidet  er  sich  von 
alien  anderen  bekannten  Mundsperrern  und  Mundspiegeln. 

Die  Befestigung  des  Kehlkopfsspiegels  an  diesem  Mundsperrer 
geschieht  mittelst  der  bei  dem  vorigen  Apparat  beschriebenen 
Klammer,  welche  nur  etwas  kurzere  Branchen  hat  und  nach  hinten 
in  einen  gebogenen  runden  Stiel  auslauft     Dieser  Stiel  wird  in  die 
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Furclie  einer  auf  die  Schraube  des  Schlosses  aufgesetzten  Messing- 
sclieibe  hineingesteckt  und  nachdem  man  dann  der  Klammer  die 
erforderliche  Richtung  gegeben  hat,  in  dieser  Stellung  durch  An- 
ziehung  der  obern  mit  Stiel  und  Knopf  versehenen  Schlussplatte 
festgeklemint. 

Beleuchtimgsspiegel. 

Der  Beleuchtungsspiegel ,  stets  aus  Glas  mit  silbernem  Belege 
gefertigt,  hat  die  Gestalt  einer  runden  Scheibe  von  8  Cmtr.  Durch- 
messer  mit  leicht  concaver  Oberflache,  stellt  also  einen  sehr  flachen 
Hohlspiegel  mit  einer  Brennweite  zwischen  15  bis  30  Cmtr.  wech- 
selnd  dar.  An  seiner  Riickflache  und  am  Rande  ist  dieser  Spiegel 
von  einer  dtinnen  geschwarzten  Metalldecke  eingefasst,  welche  an 
einer  Stelle  ihrer  Peripherie  ein  knopfformiges  Ansatzstiick  besitzt, 
vermittelst  dessen  dieser  Spiegel  an  einem  Handgriff  oder  an  einem 
sonstigen  Haltpunkte  mittelst  einer  charnier-  oder  kugelgelenkarti- 
gen  Vorrichtung  beweglich  befestigt  werden  kann,  wie  gleich  naher 
angegeben  werden  soil.  In  dem  Centrum  des  Spiegels  und  seiner 
Metalleinfassung  befindet  sich  entweder  cine  durchgehende  rund- 
liche  Oeffnung  von  3  bis  5  Mmtr.  Durchmesser,  oder  diese  Liicke 
findet  sich  nur  in  dem  Metalldeckel  und  dem  Silberbelege,  wahrend 
das  Glas  undurchlochert  ist,  so  dass  jedoch  das  Auge  des  Beobachters 
ungehindert  durch  das  Centrum  des  Spiegels  hindurch  selbst  sehen 
kann. 

Beim  Gobrauche  kann  der  Untersuchende  diesen  Beleuclitungs- 
spiegel an  einem  passenden  Handgriffe  befestigt  mit  der  linken 
Hand  vor  das  beobachtende  Auge  halten,  wie  es  friiher  auch  ge- 
wohnlich  geschah,  allein  da  man  die  linke  Hand  beim  Laryngosko- 
piren  sehr  haufig  zu  anderen  Zwecken  mit  Vortheil  verwenden  kann, 
ja  sogar  muss,  so  muss  auch  diese  Art  der  Spiegelhaltung  den  ubri- 
gen  folgenden  Arten  nachgesetzt  werden.  Nur  dann  mache  ich  von 
ihr  noch  Anwendung,  wenn  ich  bei  eingeubten  Kranken  rasch  bei 
Sonnenlicht  einen  Blick  in  den  Kehlkopf  hineinwerfen  will,  um 
nachzusehen,  z.  B.  ob  eine  Veranderung  an  einer  geazten  oder  ge- 
schnittenen  Stelle  eingetreten  ist. 

Eine  Fixirung  des  Beleuchtungsspiegels  mit  den  Zahnen ,  nach 
dem  Rothe  von  Czermak.  in  der  Weise,  dass  zwischen  den  beiden 
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Zahnreihen  ein  kleines  Plattchen  von  Holz  oder  Bein  festgehalten 
wird,  an  dessen  vorderm  schmalem  Ende  eine  senkrecht  durchbohrte 
Messinghulse  sich  befindet,  durch  welche  der  Stiel  des  Spiegels 
bindurchgesteckt  und  mittelst  einer  Scbraube  befestigt  ist,  finde  ich 
nicbt  sehr  zweckmassig.  Abgesehen  davon ,  dass*  eine  solcbe  Hal- 
tung  des  Spiegels  auf  die  Dauer  sebr  beschwerlich  fallt  und  viel 
zu  sehr  ermudet,  verhindert  sie  auch  den  Untersuchenden  am  Spre- 
cben ,  was  doch  sehr  haufig  nothwendig  ist .  urn  den  Kranken  oder 
etwaigen  Gehiilfen  gewisse  Anweisungen  beziiglich  der  Haltung  des 
Kopfes,  der  Zunge,  der  Hervorbringung  von  Tonen,  der  Darreichung 
von  Instrumenten  etc.  zu  geben.  Ja  beim  laryngoskopischen  Ope- 
riren  hat  man  ofter  auch  die  Lippen  zum  voriibergebenden  Halten 
oder  zum  Fixiren  von  Instrumenten  gleichsam  als  dritte  Hand  noth- 
wendig zu  gebrauchen. 

Ebensowenig  babe  ich  mich  befreunden  konnen  mit  der  von 
Semeleder  angegebenen  Befestigung  des  Beleuchtungsspiegels 
an  dem  mittlern  Theile  eines  Brillengestelles  vermittelst  eines  Nuss- 
gelenkes,  welches  den  Spiegel  nach  Belieben  vor  dem  rechten  oder 
linken  Auge  in  der  erforderlichen  Richtung  festzustellen  gestattet; 
dasselbe  sass  mir  bald  zu  lose  und  verschob  sich  bei  jeder  Bewe- 
gung  des  Kopfes,  bald  driickte  es  in  unangenehmer  Weise  den 
Nasenriicken,  so  dass  ich  ganzlich  davon  abgestanden  bin.  Anderen 
an  das  Tragen  einer  Brille  gewohnten  Aerzten  mag  vielleicht  diese 
Einrichtung  mehr  zusagen. 

Am  Bequemsten  babe  ich  die  Befestigung  des  Beleuchtungs- 
spiegels,  wenn  bei  Sonnenlicht  untersucht  wird,  an  einem  urn  den 
Kopf  gelegten  Bande  in  folgender  Weise  gefunden.  Die  Grundlage 
dieses  Stirnbandes  (Taf.  IV.  Fig.  2.  3.  5)  bildet  ein  38  bis  40 
Cmtr.  langer  und  3  bis  4  Cmtr.  breiter  Streifen  von  diinnem  Neu- 
silberblech,  welcher  in  seiner  Mitte  einen  12  Cmtr.  langen  und 
8  Mmtr.  breiten  Ausschnitt  enthalt.  An  seiner  hintern  concaven 
Seite  ist  dieser  Blechstreifen  zunachst  locker  mit  glattem  Saffian- 
leder  hinterlegt  und  dann  in  gleicher  Weise  wie  ein  Bruchband  mit 
Leder  weich  gepolstert;  an  dem  einen  Ende  sitzt,  durch  ein  elasti- 
sches  Zwischenstiick  von  16  Cmtr.  Lange  damit  verbunden,  ein  eben 
so  langer  und  breiter  Riemen  mit  einer  Reihe  von  kleinen  Lochern 
in  seiner  Mitte.    wahrend   an  dem   andern  Ende  des  Blechstreifens 
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ein  kleiner  Metallknopf  aufgenietet  ist,  durch  welche  Einrichtung 
ein  rascbes  uud  festes  Anlegen  des  Stirnbandes  um  den  Kopf  er- 
moglicht  ist.  In  dem  Ausschnitte  des  Metallstreifens  lauft  ein,  in 
seiner  ganzen  Hohe  durch  einen  senkrechten  6  bis  8  Mmtr.  breiten 
Einschnitt  in  zwei  seitliche  Stiicke  getheilter  runder  Stahlstab  von 
20  Mmtr.  Hohe,  der  mit  seiner  Basis  auf  einer  dunnen  18  Mmtr. 
im  Durchmesser  haltenden  Scheibe  fest  aufsitzt,  welche  letztere  zwi- 
schen  dem  Bleche  und  dem  lose  dahinter  liegenden  Saffianleder 
leicht  hin  und  her  geschoben  werden  kann.  Auf  den  mit  Schrau- 
bengilngen  an  seiner  aussern  Oberflache  versehenen  Stahlstab  passt 
eine  Messingschraube  in  Knopfform,  welche  angezogen  jeden  unter 
ihr  und  zwischen  den  beiden  Halften  des  Stahlstabes  durchgesteck- 
ten  Stab  und  damit  zugleich  auch  diese  ganze  Vorrichtung  selbst 
an  der  nach  Bedarf  eingestellten  Stelle  unverriickbar  fixirt.  (Taf.  IV. 
Fig.  3.) 

Die  Befestigung  des  Beleuchtungsspiegels  an  diesem  Stirnbande 
geschieht  vermittelst  eines  kurzen,  5  bis  6  Mmtr.  dicken  Messing- 
stabes,  der  durch  ein  Nussgelenk  mit  dem  Spiegel  zusammenhangt 
und  bei  dem  Gebrauch  in  der  angegebenen  Weise  in  dem  Einschnitte 
des  Stahlstabes  unter  dem  Schraubenknopfe  fixirt  wird. 

Beim  Gebrauch  kann  man  nach  Belieben  den  Beleuchtungs- 
spiegel nach  oben  vor  die  Stirn  mit  nach  unten  gerichtetem  Stiele 
einstellen,  oder,  was  vorzuziehen  ist,  den  Spiegel  nach  unten  gerade 
vor  die  Nase,  so  dass  beide  Augen  nahe  uber  den  obern  Rand  des 
Spiegels  hinweg  in  die  von  demselben  erleuchtete  Rachenhohle  des 
Kranken  hineinsehen.  (Taf.  IV.  Fig.  2.)  Dass  mau  den  Spiegel 
eben  so  gut  auch  vor  das  eine  oder  andere  Auge  stellen  kann,  so 
dass  dasselbe  durch  das  Centralloch  des  Spiegels  hindurchsieht,  ver- 
steht  sich  von  selbst. 

Bedient  man  sich  beim  Laryngoskopiren  statt  des  Sonnenlich- 
tes  eines  kiinstlichen  Beleuchtungsapparates ,  so  wird  auch  dieser 
Spiegel  am  zweckmassigsten  an  dem  Apparate  selbst  mittelst  eines 
Nussgelenkes  befestigt,  wie  dieses  bei  den  beiden  nachstehend  be- 
schriebenen  Apparaten  naher  angegeben  ist. 
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Beleuchtungsapparat. 

Das  beste,  weil  ohne  alien  Vergleich  hellste  und  reinste  Licht 
zur  Beleuchtung  der  Kehlkopfshohle  gewahrt  ganz  unbestreitbar  die 
Sonne  und  konnte  man  deren  Licht  zu  alien  Zeiten  und  an  alien 
Orten  haben,  wann  und  wo  man  dasselbe  zur  Untersuchung  be- 
darf,  so  wurde  nicht  das  mindeste  Bediirfniss  und  Verlangen 
nach  einer  andern  Beleuchtungsweise  vorliegen.  Die  sonstigen  Un- 
bequemlichkeiten  namlich,  welche  mit  der  Benutzung  des  Sonnen- 
lichtes  zur  Laryngoskopie  verbunden  sind,  lassen  sich  durch  ander- 
weitige  Vorkehrungen  sehr  leicht  verringern  und  selbst  ganz  beseitigen, 
wie  sich  aus  der  nachfolgenden  Darstellung  der  verschiedenen  Art 
und  Weise  das  Sonnenlicht  zu  dem  gedachten  Zwecke  zu  benutzen 
ergeben  wird. 

Am  einfachsten  geschieht  die  Benutzung  des  Sonnenlichtes  in 
der  Weise,  dass  man  dasselbe  direct  in  die  geoffnete  Mundrachen- 
hohle  des  so  weit  nach  hinten  zuriickgebogenen  Kopfes  des  Kran- 
ken  hineinfallen  lasst,  dass  die  Lichtstrahlen  von  dem  in  die  Rachen- 
hohle  gehaltenen  Kehlkopfsspiegel  in  den  Kehlkopf  hinabgeworfen 
werden.  Es  gewahrt  diese  Untersuchungsweise  sogar  noch  den  Vor- 
theil  den  ganzen  Untersuchungsapparat  auf  Ein  einziges  Stuck  — 
den  Kehlkopfsspiegel  zuriickzufiihren ,  und  so  die  grosstmogliche 
Einfachheit  zu  erzielen,  allein  es  wird  dabei  die  Stellung  des  Kran- 
ken  wie  des  untersuchenden  Arztes  eine  so  viel  unbequemere  und 
anstrengendere,  namentlich  fur  den  letztern  durch  das  Seitwarts- 
halten  seines  Kopfes,  um  den  Sonnenstrahlen  nicht  den  Weg  zu 
versperren,  dass  eine  ruhige  allseitige  Untersuchung  und  vollends 
ein  sicher  geleiteter  chirurgischer  Eingriff   zur  Unmoglichkeit  wird. 

Die  angedeuteten  Unbequemlichkeiten  der  laryngoskopischen 
Untersuchung  mit  directem  Sonnenlicht  fallen  nun  zwar  weg,  wenn 
man  sich  des  mittelst  des  Beleuchtungsspiegels  reflectirten  Sonnen- 
lichtes bedient,  allein  es  bleiben  noch  ein  Paar  andere  Uebelstaude ; 
zunachst  der  Uebelstand,  dass  die  Untersuchung  im  Zimmer  fast 
nur  in  uninittelbarer  Nahe  des  Fensters  vorgenommen  werden  kann, 
und  dass  Arzt  und  Kranker  dabei  in  gleicher  Weise  den  erleuch- 
tenden  wie  den  erwarmenden  Strahlen  der  Sonne  ausgesetzt  wer- 
den, was  bei  hohem  Stande  der  Sonne  im  Sommer  hochst  unange- 
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nehm  und  beschwerlich  fiillt,  so  dass  nicht  selten  schon  nach  kur- 
zer  Dauer  die  Untersuchung  als  unertraglich  durch  die  den  Kopf 
treffende  Hitze  abgebrochen  werden  muss.  Durch  Verhangen  des 
Fensters,  durch  welches  die  Sonne  in  das  Untersuchungszimmer 
fallt,  bis  auf  eine  freie  Stelle  von  der  Grosse  einer  gewohnlichen 
Fensterscheibe,  welche  die  erforderlichen  Lichtstrahlen  allein  durch- 
lasst,  kann  man  sich  nun  zwar  etwas  gegen  die  directe  strahlende 
Sonnenwarme  zu  schiitzen  suchen,  allein  doch  nicht  vollstandig  und 
uberdies  bleibt  noch  immer  ein  anderer  Uebelstand. 

Bei  dem  raschen  Laufe  der  Sonne  namlich  und  der  davon  ab- 
hlingigen  stetigen  Aenderung  in  der  Richtung,  in  welcher  die  Licht- 
strahlen in  das  Zimmer  fallen,  werden  Patient  und  Arzt  gezwungen, 
um  das  zur  Untersuchung  erforderliche  Licht  beizubehalten,  immer 
schon  nach  wenigen  Minuten  ihren  Sitz  etc.  zu  verandern  und  der 
fortschreitenden  Sonne  gleichsam  in  gleichem  Schritte  nachzuriicken. 

Allen  diesen  Unbequemlichkeiten  entgeht  man,  wenn  man  sich 
zur  Zuleitung  der  Sonnenstrahlen  eines  Heliostaten  bedient.  Wird 
ein  solches  Instrument  aussen  vor  dem,  durch  einen  holzernen  La- 
den inwendig  geschlossenen  Fenster  desUntersuchungszimmers  richtig 
aufgestellt,  so  dass  die  davon  zuriickgeworfenen  Lichtstrahlen  durch 
eine  an  entsprechender  Stelle  in  dem  Laden  angebrachte  kleine  rund- 
liche  Oeffnung  von  2  bis  3  Zoll  Durchmesser  in  das  Zimmer  an  die 
Untersuchungsstelle  hingeleitet  werden,  so  kann  man  die  Untersuchung 
mit  aller  Ruhe  und  Bequemlichkeit,  ohne  alle  Belastigung  durch 
Sonnenlicht  und  Sonnenwarme  vornehmen.  Der  Beleuchtungsspiegel 
wird-dann  entweder  von  dem  Arzte  selbst  an  dem  Stirnbande  ge- 
tragen  oder  was  noch  bequemer  ist,  man  befcstigt  denselben  an  eincm 
beweglichen  Arme,  welcher  rechterseits  an  der  Vorrichtung  ange- 
bracht  ist,  welche  zur  Fixirung  des  Kopfs  des  zu  untersuchenden 
Kranken  dient. 

Wendet  man  statt  des  immerhin  kostspieligen  Heliostaten  einen 
Hohlspiegel  oder  auch  nur  einen  gewohnlichen  Spiegel  an,  welcher 
in  dem  Fenster  des  Untersuchungszimmers  in  der  passenden  Rich- 
tung angebracht,  die  Sonnenstrahlen  weit  in  das  Zimmer  hinein- 
wirft,  so  kann  man  sich  dadurch  zwar  ebenfalls  gegen  die  Sonnen- 
warme schiitzen,  aber  nicht  gegen  das  bestandigeNachrucken  wahrend 
der  Untersuchung. 
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In  hoheni  Grade  storend  bleibt  aber  unter  alien  Uinstanden 
die  grosse  Abhangigkeit  der  Untersuchung  von  dem  Scheinen  der 
Sonne,  da  in  unserem  Klima  wenigstens  die  Anzabl  derjenigen 
Tage,  an  welchen  die  Sonne  andauernd  rein  auf  uns  herabstrahlt, 
eine  sehr  geringe  ist.  Wie  viele  Tage  im  Jahre  wiirde  man  des- 
balb  ganzlich  am  Laryngoskopiren  verhindert  sein,  und  an  den 
ebenfalls  sehr  zahlreichen  Tagen  von  nicht  wolkenlosem  Himmel, 
wie  unangenehm  ist  es  da,  wenn  man  sich  bei  hellem  Sonnen- 
schein  mit  dem  Kranken  zur  laryngoskopischen  Untersuchung  hin- 
gesetzt  hat,  und  nun  durch  eine  voruberziehende  Wolke  mit  einem 
Male  das  Licht  genommen  wird,  so  dass  man  Minuten,  ja  Viertel- 
stunden  lang  auf  die  Wiederkehr  des  Sonnenscheins  warten  muss, 
urn  mit  der  Untersuchung  fortfahren  zu  konnen,  ja  ofters  gezwun- 
gen  wird  von  der  Untersuchung  ganz  abzustehen,  weil  der  Sonnen- 
schein  nicht  wiederkehrt.  Diese  Unannehmlichkeiten  braucht  man 
nur  ein  einziges  Mai  erfahren  zu  haben,  um  sich  von  der  Unent- 
behrlichkeit  der   kiinstlichen  Beleuchtungsapparate    zu  tiberzeugen. 

Zur  kunstlichen  Beleuchtung  habe  ich  als  Lichtquelle 
sehr  verschiedenartiges  Licht  versucht:  Lampen  verschiedener  Art 
mit  Pflanzenol  wie  mit  Erdolen,  ohne  oder  mit  Zuleitung  von  Sauer- 
stoffgas,  gewohnliches  Gaslicht  und  sogenanntes  Drummond'sches 
Licht;  nur  iiber  das  elektrische  Licht  stehen  mir  keine  Versuche 
zu  Gebote,  welcher  Mangel  indessen  um  so  weniger  zu  bedauern 
ist,  als  dieses  Licht,  wenn  nicht  noch  ganz  neue  Verfahren  entdeckt 
werden,  die  Kostspieiigkeit  und  Umstandlichkeit  seiner  Bereitung 
wesentlich  zu  vermindern,  wohl  niemals  eine  weitere  Anwendung 
und  Verbreitung  zu  laryngoskopischen  Zwecken  finden  wird.  Alle 
diese  verschiedenen  Lichtquellen  geben  aber  nicht  so  viel  Licht, 
dass  sie  ohne  Weiteres  den  Kehlkopfsspiegel  so  viel  zu  erhellen 
vermochten,  um  in  demselben  ein  hinreichend  helles  Bild  von  dem 
Kehlkopfsinnern  zu  erhalten,  vielmehr  bedarf  es  bei  alien  noch 
weiterer  Vorrichtungen,  um  das  von  ihnen  ausgehende  Licht  bis  zu 
der  nothwendigen  Intensitat  zu  sammeln  und  zu  verstarken,  zu 
welchem  Zwecke  man  eine  oder  mehrere  Glaslinsen,  Hohlspiegel, 
Glaskugeln  oder  sogenannte  Schusterkugeln  etc.  benutzt  hat. 

Indem  ich  es  unterlasse,  eine  nahere  Mittheilung  der  zahllosen 
durch  mehrere   Jahre   unablassig   fortgesetzten  Versuche   mit   den 


a)  Kleiner  Beleuchtungsapparat  27 

verschiedenen  von  mir  zusammengesetzten  Apparaten  zu  geben  und 
ebenso  auch  mich  enthalte,  auf  eine  kritische  Beleuchtung  der  von 
Anderen  angegebenen  und  empfohlenen  Beleuchtungsapparate  einzu- 
gehen.  beschranke  ich  mich  hier  allein  auf  die  Beschreibung  der 
beiden  Beleuchtungsapparate,  welche  gegenwartig  von  mir  benutzt 
werden,  eines  g  r  6  s  s  e  r  n  Apparates.  dessen  Licht  Alles  leistet,  was 
verlangt  werden  kann,  und  eines  kleinern  Apparates,  der  zwar 
eine  viel  geringere  Lichtintensitat  gewahrt,  aber  doch  fur  den 
gewohnlichen  Bedarf  vollkommen  ausreicht  und  sich  durch  seine 
Helligkeit  (welche  grosser  als  bei  den  Apparaten  von  Lewin, 
T  o  b  o  1  d  u.  A.),  Einfachheit,  Wohlfeilheit  und  Bequemlichkeit  bei  der 
Anwendung  zu  weitester  Verbreitung  empfiehlt. 

a)  Der  kleine  Beleuchtungsapparat. 

Die  Lichtquelle  meines  kleinen  Beleuchtungsapparates  (Taf.  IV. 
Fig.  14)  ist  eine  gewohnliche  einfache  Erdollampe  mit  einem  17  Mmtr. 
breiten  Dochte,  an  deren  Brenner  ich  noch  innerhalb  des  Glas- 
cylinders,  dicht  vor  der  Flamme,  eine  kleine  Messingplatte  aufge- 
steckt  habe,  welche  nahe  ihrer  Mitte  eine  13  Mmtr.  weite  Oeffnung 
von  kreisrunder  Form  besitzt.  Da  namlich  eine  jede  solche  Flamme 
Parthieen  von  sehr  ungleicher  Leuchtkraft  besitzt,  welche  bei  der 
Sammlung  des  Lichtes  durch  Glaslinsen  einen  sehr  storenden  Ein- 
fluss  austiben,  so  habe  ich  seit  einem  Jahre  diese  Blendung  ange- 
bracht,  durch  welche  alle  peripherischen  Theile  des  Flammenlichtes 
abgehalten  und  nur  der  gleichmassig  gluhende  Kerntheil  dieses 
Lichtes  zur  Beleuchtung  benutzt  wird,  so  dass  man  beim  Anblick 
der  Flamme  durch  das  Loch  der  Blendung  nur  eine  iiberall  ganz 
gleichmiissig  leuchtende  Scheibe  erblickt. 

Der  glaserne  Oelbehalter  dieser  Lampe  wird  statt  auf  ein  ge- 
wohnliches  Untergestell  oder  einen  Fuss  in  das  ringformige  Ende  eines 
kurzen  Messingstabes  hineingesteckt,  der  vermittelst  eines  Loches 
an  seinem  andern  Ende  an  einer  dicken  Messingstange  ganz  leicht 
holier  und  tiefer  geschoben  und  an  jeder  beliebigen  Stelle  durch 
Anziehen  einer  Schraube  festgestellt  werden  kann.  Diese  Messing- 
stange, welche  in  einem  reichlich  mit  Blei  ausgegossenen  runden 
Fusse  sicher  befestigt  ist,  tragt  oberhalb  der  erwahnten  Lampe  in 
iJeicher  Weise  verschiebbar  und  feststellbar  den  andern  Theil  des 
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Apparates,  welcher  zur  Sammlung  und  Leitung  der  von  der  Lampe 
ausgehenden  Lichtstrahlen  dient. 

Dieser  Apparat  besteht  in  einer  Messingrohre  von  8  Cratr. 
Durchmesser  und  20  Cmtr.  Lange,  welche  an  dem  einen  Ende  mit 
einem  Schlussdeckel  versehen  und  durch  diesen  an  der  Schiebevor- 
richtung  befestigt  ist,  wahrend  sie  an  dem  andern  Ende  offen  ist. 
In  der  obern  und  untern  Wand  dieser  innen  geschwarzten  Messing- 
rohre befindet  sich  je  ein  rundliches  Loch  von  der  Grosse  und  ge- 
nau  an  der  Stelle,  dass  sich  diese  Rohre  von  oben  her  fiber  den 
Glascylinder  der  Lampe  und  dessen  Halter  so  weit  hinabschieben 
lasst,  dass  das  Loch  in  der  Blendung  der  Lampe  genau  in  die 
Achse  der  Messingrohre  zu  stehen  kommt. 

In  dem  vordern  Theile  der  Messingrohre,  dicht  vor  den  eben 
erwahnten  Lochern,  befinden  sich  zwei  planconvexe  Glaslinsen  von 
71/*  Cmtr.  Durchmesser  und  7  bis  8  Cmtr.  Brennweite,  welche  mit 
ihren  convexen  Oberflachen  einander  zugekehrt  und  fast  bis  zur 
Beruhrung  genahert,  in  einen  breiten  Messingring  gefasst  und  sicher 
befestigt  sind.  Diese  Messingfassung,  deren  ausserer  Umfang  genau 
dem  inneren  Lumen  der  Messingrohre  entspricht,  wird  in  letztere 
von  deren  freiem  Ende  aus  bis  dicht  an  die  fur  den  durchtretenden 
Lampencylinder  bestimmten  Oefmungen  hin  vorgeschoben,  so  dass 
sich  die  plane  Oberflache  der  einen  Glaslinse  in  unmittelbarster  Nahe 
des  die  Flamme  umgebenden  Glascylinders  befindet. 

An  dem  vordern  freien  Ende  der  Messingrohre  und  zwar,  da 
dieser  ganze  Apparat  immer  an  der  rechten  Seite  des  zu  Unter- 
suchenden  aufgestellt  wird,  an  der  von  dem  zu  Untersuchenden  ab- 
gekehrten  Seite  der  Messingrohre  ist  der  Beleuchtungsspiegel  mit- 
telst  eines  doppelten  Kugelgelenkes  befestigt,  welches  den  Spiegel 
nicht  nur  in  jede  erforderliche  Stellung  zu  bringen  gestattet,  son- 
dern  auch  in  derselben  ohne  weitere  Einwirkung  ruhig  feststehen 
macht.  Urn  den  von  diesem  Spiegel  aus  in  den  Mund  des  Kran- 
ken  geworfenen  Lichtstrahlen  den  Weg  nicht  zu  versperren,  ist  das 
vordere  Ende  der  Messingrohre  an  der  der  Befestigungsstelle  des 
Spiegels  gegenuber  liegenden  Seite  in  einer  Lange  von  5  bis  6  Cmtr. 
schrag  abgeschnitten. 

Dicht  neben  der  Befestigungsstelle  des  Beleuchtungsspiegels  ist 
an  der  Messingrohre  noch  eine  mit  einer  Schraube  versehene  Hulse 
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angebracht,  in  welche  der  Stiel  eines  kleinen  langlich  viereckigen 
Spiegels  hineingesteckt  und  festgestellt  werden  kann.  Dieser  Spiegel, 
welcher  durch  zwei  Nussgelenke  mit  seinein  Stiele  verbunden  ist 
und  verinittelst  dieser  Einrichtung  sehr  leicht  in  jede  erforderliche 
Stellung  gebracht  werden  kann,  dient  zur  Selbstbeobachtung,  Auto- 
laryngoskopie,  d.  h.  er  gestattet,  dass  derjenige,  in  dessen 
Kehlkopf  von  dem  Beleuchtungsapparate  die  Lichtstrablen  mittelst 
des  Kehlkopfsspiegels  geworfen  werden ,  das  Bild  seines  eignen 
Kehlkopfes  in  diesem  Spiegel  erblickt, 

Mecbanikus  Erbe  in  Tubingen  liefert  den  beschriebenen  Be- 
leucbtungsapparat,  die  Lampe  eingeschlossen,  nebst  drei  Kehlkopfs- 
spiegeln  von  Glas  in  den  oben  angegebenen  Grossen  um  den  Preis 
von  18  Tlilrn.  =  31x/2  Gulden,  ohne  die  Spiegelvorrichtung  zur 
Autolaryngoskopie  fur  16  Tblr. 

Statt  der  Erdollampe  kann  man  in  diesem  Apparate  aucb  das 
gewohnliche  Gaslicht  anwenden,  indem  in  dem  Haltring  des  Ap- 
parates  ein  mit  der  Gasleitung  zusaminenhangender  sogenannter 
Argandbrenner  hineingesteckt  wird.  Indessen  muss  das  Gaslicht 
dem  Erdoilicht  entschieden  nachgesetzt  werden,  weil  es  ohne  heller 
zu  sein  viel  unrubiger  brennt  und  zugleich  eine  ungleich  viel  gros- 
sere  Warme  ausstrablt,  die  dem  Kranken  und  selbst  auch  dem 
Arzte  bald  lilstig  fall! 

b)  Der  grosse  Belenchtungsapparat. 

Siehe  das  Titelbild. 

Ich  habe  diesen  Apparat  in  seiner  jetzigen  Zusammensetzung 
seit  dem  Spatherbst  1862  ununterbrochen  benutzt  und  zwar  in  Be- 
zug  auf  Helligkeit  der  Beleuchtung  und  Bequemlichkeit  der  Be- 
nutzung  mit  solcher  Befriedigung,  dass  mir  kein  Wunsch  zu  weite- 
rer  Vervollkommnung  iibrig  geblieben  ist.  Die  einzige  Schattenseite 
desselben  ist  die  Kostspieligkeit  der  Herstellung,  sowie  allenfalls 
auch  die  Nichttransportabilitat;  in  der  Leistungsfahigkeit  iibertrifft 
er  weit  weit  alle  bisher  beschriebenen  Beleuchtungsapparate. 

Die  Lichtquelle  dieses  Apparates  ist  ein  12  bis  15  Mmtr.  im 
Durchmesser  haltender,  5  bi^  6  Cmtr.  langer  Kalkcylinder,  dessen 
oberes  Ende  durch  ein  en  darauf  geleiteten  brennenden  Strom  von 
Leuchtgas  und  Sauerstoffgas  gluhend  gemacht  ist.  Die  gliihende 
Kalkparthie  strahlt  dann   ein   hochst  intensives   rein   weisses  Licht 
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aus,  welches  mit  derselben  Vorrichtung  wie  das  Lampenlicht  bei 
dem  kleinen  Apparate  gesammelt  und  in  der  Mundrachenhohle  au 
den  Kehlkopfsspiegel  hingeleitet  eine  zu  alien  Zwecken  vollkoramen 
geniigende  Erleuchtung  der  Kehlkopfshohle  bewirkt.  Sie  steht  aller- 
dings  hinter  der  Sonnenbeleuchtung  noch  weit  zuriick,  besitzt  dafur 
aber  auch  nicht  das  Blendende  derselben,  welches  ofters  lastig  und 
storend  wird. 

Der  Kalkcylinder  wird  gewohnlich  aus  der  sogenannten  Pariser 
Kreide  oder  aus  der  gewohnlichen  Schreibkreide  gefertigt,  weit 
besser  ist  es  aber,  wie  ich  nach  zahlreichen  Versuchen  gefunden 
und  erprobt  habe,  diese  Cylinder  aus  einer  Mischung  von  gleichen 
Theilen  gebrannter  Magnesia  und  gepulverten  Tuffsteins  anfertigen 
zu  lassen.  Solche  Cylinder  sind  vollkommen  luftbestandig,  quellen 
in  der  Gltihhitze  nicht  auf,  zerbrockeln  nur  an  der  gebrannten 
Stelle,  so  dass  man  mit  einem  Stuck  derselben,  auch  bei  taglicher 
Benutzung,  wochenlang  ausreichen  kann. 

Beim  Gebrauch  wird  der  Kalkcylinder  in  eine  kurze  runde 
Hulse  aus  Kupfer  (besser  in  eine  dreiarmige  federnde  Messinghiilse 
mit  Schiebring)  hineingesteckt,  welche  auf  dem  obern  Ende  einer 
Metallrohre  sich  befindet,  die  mittelst  einer  Schraube  nach  Bedarf 
hoher  oder  tiefer  gestellt  werden  kann.  Beides  wird  getragen  von 
einem  leuchterahnlichen  Fussgestelle ,  auf  welchem  iiberdies  noch 
die  metallische  Zuleitungsrohre  fur  das  Leuchtgas  und  das  Sauer- 
stoffgas angebracht  ist.  Letztere  besteht  zu  unterst  aus  zwei  ge- 
trennten  kurzen,  je  mit  einem  Schliesshahn  versehenen  Rohren, 
welche  sich  alsbald  zu  einer  gemeinschaftlichen  oder  vielmehr  zu 
einer  in  einander  steckenden  Doppelrohre  verbinden,  und  zwar  in 
der  Art,  dass  das  Sauerstoffgas  durch  die  Centralrohre  fortgeleitet 
wird,  welche  ringsum  von  der  andern  das  Leuchtgas  haltenden  Rohre 
umgeben  wird.  Durch  diese  Einrichtung  wird  bewirkt,  dass  die 
beiden  Gase  erst  bei  oder  nach  dem  Ausstromen  aus  der  obern 
unter  einem  Winkel  von  UO  Graden  gegen  das  obere  Ende  des 
Kalkcylinders  hin  gebogenen  Spitze  der  Doppelrohre  zusammen- 
kommen,  das  Sauerstoffgas  somit  innerhalb  eines  Ringes  von  Leucht- 
gas ausstromt,  wodurch  eine  Explosion  der  in  der  Leitung  enthal- 
tenen  Gase  ganz  unmoglich  gemacht  wird. 

Die  eben  beschriebene  Vorrichtung,  welche  ich  der  Kurze  halber 
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mit  dem  Ausdruck  »Kalklichtlampe«  bezeichnen  will,  ist  nach  der 
Angabe  von  Deb  ray  von  dem  Mecbanikus  Duboscq  in  Paris 
gefertigt  und  von  dem  letztern  in  dessen  Kataloge  unter  dem  Na- 
men  Lampe  a  oxygene  et  hydrogene,  Prix  50  francs,  aufgefuhrt. 

Auch  an  diesem  Apparate  habe  ich  mit  gleich  gunstigem  Er- 
folge  die  vorhin  pag.  27  bei  dem  kleinen  Apparate  beschriebene 
Blendung  angebracht,  welche  von  der  gleichen  Form  nur  mit  ent- 
sprechend  kleinerem  Loche  (7  Mmtr.)  ganz  vorn  auf  die  Spitze 
der  Doppelrohre,  dicbt  vor  der  gluhenden  Stelle  des  Kalkcylinders, 
aufgesteckt  wird. 

Auf  die  beiden  unteren  getrennten  Enden  der  Leitungsrohre 
dieser  Lampe  werden  Kautschuckrohren  aufgesteckt,  von  denen  die 
eine  mit  der  Gasleitung  des  Untersuchungszimmers  verbunden  ist, 
wiihrend  die  andere  in  einen  Sauerstoffgasbehalter,  Gasometer,  fiihrt. 

Der  von  mir  benutzte  Gasometer  besteht  zunachst  aus  einem 
grossern  langlicb  viereckigen,  oben  offenen  Behalter  aus  Kupfer 
von  75  Cmtr.  Hohe,  35  Cmtr.  Breite  und  65  Cmtr.  Lange,  welcher 
auf  einer  2  bis  3  Zoll  dicken  Unterlage  von  Eichenbolz  steht.  In 
diesem  grossern  Wasserbehalter  stebt  ein  zweiter  eben  so  geform- 
ter,  aber  etwas  kleinerer  Bebalter  von  Kupfer  (Hohe  72,  Breite  29, 
Lange  58  Cmtr.),  der  eigentliche  Gasbehalter,  welcher  unten  offen 
und  oben  gescblossen  ist,  Beide  Bebalter  sind  in  der  Nahe  ihres 
offenen  freien  Randes  mit  einem  eisernen  Reif  umgeben  und  zum 
Schutz  gegen  das  Rosten  mit  gruner  Oelfarbe  angestrichen  und  ge- 
firnisst. 

In  den  Boden  des  grossern  Behalters  ist  eine  Messingrohre 
eingelothet,  welche  mit  ihrem  einen  Schenkel  in  dem  Innenraume 
dieses  Behalters  bis  dicht  unter  den  geschlossenen  Boden  des  kleinen 
Behalters  emporreicht,  mit  dem  andern  Schenkel  unter  dem  Boden 
des  grossen  Behalters  in  eine  Furche  der  Holzunterlage  bis  zu 
deren  freiem  Rande  hin  fortlauft  und  nach  Abgabe  einer  kurzen 
offnen  Seitenrohre,  welche  zum  Ablassen  etwa  eingedrungenen  Was- 
sers  bestimmt  und  fur  gewohnlich  durch  einen  Kork  fest  verstopft 
ist,  an  der  Aussenflache  des  grossen  Behalters  senkrecht  bis  zu 
dessen  obern  Rand  hin  emporsteigt.  An  dieser  Stelle  besitzt  diese 
Rohre  einen  Schliesshahnen,  uber  welchen  hinaus  sie  sich  nur  noch 
eine   kurze   Strecke    weit   fortsetzt    um   als   Ansatzstiick  fur  den 
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Kautschuckschlauch  zu  rlienen,  welcher  letztere  bei  der  Fullung  des 
Gasometers  das  Sauerstoffgas  aus  dem  Bereitungsapparate  in  den 
Gasometer  hineinleitet  und  bei  der  laryngoskopischen  Benutzung 
des  Gases  zur  Lichtentwicklung  dasselbe  aus  dem  Gasometer  wie- 
der  hinaus  zur  Lampe  hin  fiihrt. 

Urn  das  bei  der  Fullung  und  Entleerung  des  Gasometers  noth- 
wendige  Auf-  und  Absteigen  in  senkrechter  Richtung  zu  ermog- 
lichen  und  zu  reguliren,  sind  folgende  Vorrichtungen  angebracht. 
An  den  beiden  Schmalseiten  des  grossern  Behalters  steigen  fest 
mit  denselben  verbunden  zwei  eiserne  Stangen  senkrecht  bis  zu 
154  Cmtr.  in  die  Hohe  und  verbinclen  sich  oben  durch  eine  Quer- 
stange  zu  einer  Art  Galgen,  welcher  in  der  Mitte  durchlochert  ist 
und  dicbt  daneben,  so  wie  an  dem  einen  Ende  des  Horizontal- 
stuckes  je  eine  grosse  Rolle  tragt,  ttber  welehe  eine  Schnur  lauft, 
die  einerseits  an  dem  gescblossenen  Boden  des  kleinen  Behalters 
befestigt  ist,  wahrend  an  deren  anderem  freien  Ende  eine  gestielte 
Metallplatte  angebunden  ist,  die  zum  Tragen  der  erforderlichen 
Gegengewichte  dient.  Letztere  bestehen  aus  sechs  runden  Blei- 
platten  (im  Gesammtgewicht  von  circa  25  Pfund),  deren  jede  mit 
einem  seitlichen  Ausschnitte  versehen  ist,  welcher  ihr  Auflegen  auf  die 
erwahnte  Metallplatte  und  Wegnehmen  davon  nach  Bedarf  gestattet. 

An  den  beiden  einander  zugekehrten  Seiten  der  senkrechten 
Eisenstangen  sind  zwei  schmale  erhabene  verzinnte  eiserne  Leisten 
oder  Schienen  befestigt,  welehe  inwendig  an  den  Schmalseiten  des 
grossen  Behalters  bis  zu  dessen  Boden  hinablaufen.  Ihnen  ent- 
sprechend  sind  an  der  aussern  Oberflache  der  beiden  Schmalseiten 
des  kleinen  Behalters  je  zwei  Messingrollen  angebracht,  welehe  ge- 
nau  auf  die  beiden  erwahnten  Eisenschienen  aufpassen  und  beim 
Heben  und  Senken  des  kleinen  Behalters  auf  ihnen  auf-  und  ab- 
warts  laufen. 

Auf  dem  obern  gescblossenen  Boden  des  kleinen  Behalters  in 
seiner  Mitte  sitzt  ein  gestielter  eiserner  Ring  auf,  an  welchem  die 
eben  erwahnte  Schnur  mit  ihrem  einen  Ende  angebunden  wird; 
ausserdem  befindet  sich  an  dem  einen  Rande  desselben  noch  ein 
messingner  Zeiger,  welcher  auf  einem  an  dem  Galgen  angebrach- 
ten,  in  Centimeter  eingetheilten  Maassstabe,  das  Steigen  und  Fallen 
des  Gasbehalters  in  Zahlen  angibt. 
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Die  Fullung  dieses  Apparats  mit  Sauerstoffgas  geschieht  in  fol- 
gender  Weise;  nachdem  zunachst  der  grossere  Behalter  bis  zur  Hohe 
der  in  ihm  aufsteigenden  Rohre,  d.  h.  bis  zum  geschlossenen  Boden 
des  kleinen  Behalters  hinauf,  mit  Wasser  gefullt  und  das  Gewicht 
des  kleinen  Behalters  durch  Auflegen  der  oben  erwahnten  Bleiplat- 
ten  auf  die  ebenfalls!  oben  erwahnte  Metallplatte ,  gleichfalls  neu- 
tralisirt  und  dadurch  ein  vollkommenes  Gleichgewicht  hergestellt 
worden  ist,  wird  Sauerstoffgas  durch  Erhitzen  von  chlorsaurem 
Kali  in  einer  Glasretorte  uber  einer  Spiritus-  oder  Gasflamme  be- 
reitet,  und  durch  eine  an  die  geoffnete  Messingrohre  des  Gaso- 
meters angesteckte  Kautschuckrohre  in  oder  unter  den  Gasometer 
geleitet.  In  dem  Maasse  als  das  Gas  daselbst  eindringt,  treibt  es  den 
kleinen  Behalter  empor,  bis  dass  er  endlich  ganz  gefullt  mit  seinem 
gestielten  Ringe  unter  dem  Querbalken  des  Galgens  anstosst, 
worauf  der  Schliesshahn  geschlossen  und  der  Gasbereitungsapparat 
entfernt  wird. 

Zu  einer  solchen  vollstandigen  Fullung  des  Gasometers  mit 
Sauerstoffgas  wird  etwas  weniger  als  1  Pfund  chlorsaures  Kali  ge- 
braucht,  dem  nur  eine  ganz  geringe  Menge  Braunstein  beigemischt 
worden  ist. 

Soil  die  Kalklichtlampe  in  Wirksamkeit  gesetzt  werden,  so 
wird  zuerst  der  Schliesshahn  zum  Leuchtgase  geoffnet  und  das 
aus  der  Endspitze  hervorstromende  Gas  angezundet,  und  nun  erst 
der  Schliesshahn  zur  Sauerstoffzuleitung  geoffnet.  Zu  dem  richtigen 
Gliihen  des  Kalkcylinders  ist  absolut  nothwendig,  dass  das  Sauer- 
stoffgas unter  einem  bestimmten  Drucke  und  in  einem  bestimmten 
Mengenverhaltnisse  zum  Leuchtgase  ausstromt,  welche  Regulirung 
der  Ausstromung  theils  durch  ein  verschieden  weites  Aufmachen 
der  Schliesshahnen  an  den  beiden  Zuleitungsrohren  bewerkstelligt 
wird,  theils  durch  Aenderungen  der  Gewichte  an  dem  Gasometer. 
Bei  gefulltem  Gasometer  ist  der  Druck  durch  das  Gewicht  des  Ga- 
someters selbst,  nachdem  die  entgegenwirkenden  Bleigewichte  auf 
der  Tragplatte  hinweggenommen  worden  sind,  fur  sich  allein  schon 
vollkommen  hinreichend,  um  das  Sauerstoffgas  mit  der  nothigen 
Kraft  durch  die  Rohrenleitung  auszutreiben.  Wenn  aber  dieser 
Sauerstoffbehalter  iiber  die  Halfte  hinaus  geleert  worden  ist  und 
dann  sein  Gewicht  in  Folge  des  immer  tieferen  Eintauchens  in  das 
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Wasser  des  grossern  Behalters  in  noch  weiter  zunehmendem  Grade 
vermindert  wird,  so  stromt  dann  natiirlicb  das  Sauerstoffgas  unter 
einern  entsprechend  verminderten  Drucke  und  deshalb  auch  in  ver- 
minderter  Menge  aus,  was  sich  sofort  durch  eine  Verrainderung  in 
der  Intensitat  des  Gliihens  des  Kalkcylinders  zu  erkennen  gibt. 
Zur  Wiederberstellung  des  gehorigen  Gliibens  muss  der  verminderte 
Druck  wieder  vergrossert  werden ,  was  alsbald  durch  Auflegen  von 
einer  oder  mehreren  der  zur  Seite  gelegten  Bleiscbeiben  auf  den 
geschlossenen  Boden  des  Gasbehalters  bewerkstelligt  wird. 

Urn  den  vorstehend  beschriebenen  Beleuchtungsapparat  bei  dein 
Laryngoskopiren  bequem  verwenden  zu  konnen,  ist  er  in  folgende 
Verbindung  mit  dem  Sitze  des  Kranken  und  dem  sonstigen  er- 
forderlichen  Apparat  gebracht  worden. 

Der  Sitz  far  den  zu  Untersuchenden  ist  ein  runder  dreibeini- 
ger  Stuhl  ohne  alle  Lehne,  wie  man  ihn  vielfach  in  Comptoirs  und 
Kanzleien  findet,  dessen  massive  Sitzplatte  vermittelst  einer  an  ihrer 
untern  Flache  befestigten  grossen  Holzschraube  holier  und  tiefer 
gestellt  werden  kann.  Grosserer  Festigkeit  wegen  ist  dieser  Stuhl 
mit  seinen  drei  Fussen  auf  einem  entsprechend  geformten  grossen 
Brette  sicher  befestigt,   so   dass  er  nicht  verschoben  werden  kann. 

Dicht  hinter  diesem  Stuhle  und  auf  demselben  Fussbrette  be- 
festigt steigt  ein  dicker  viereckiger  Balken  von  712  Cmtr.  Hohe  em- 
por,  welcher  in  seinem  Innern  einen  ebenfalls  viereckigen  Stab 
enthalt,  der  mehr  oder  weniger  weit  nach  oben  aus  dem  Balken 
hervorgeschoben  und  in  jeder  beliebigen  Stellung  durch  Anziehen 
einer  Holzschraube ,  welche  an  der  hinteren  Wandung  des  senk- 
rechten  Balkens  angebracht  ist,  festgestellt  werden  kann.  Das 
obere  Ende  dieses  Stabes  tragt  vermittelst  eines  kurzen  horizon- 
talen  Zwischenstuckes  zwei  unter  einem  rechten  Winkel  fest  mit 
einander  verbundene  Bretter,  welche  so  gerichtet  sind,  dass  das 
eine  davon  quer  hinter  dem  Kopfe  und  das  andere  an  der  rechten 
Seite  des  Kopfes  und  Gesichtes  Desjenigen  sich  befindet,  welcher 
auf  dem  Untersuchungsstuhle  sitzt. 

An  der  rechten  Seite  des  Untersuchungsstuhles,  an  diesem  und 
an  dem  Fussbrette  unbeweglich  befestigt,  steht  eine  83  Cmtr.  hohe 
und  3  */2  Cmtr.  dicke  Saule  von  Gusseisen  (ein  Stuck  von  einer  eisernen 
Gasleitungsrohre),  in  welcher  ein  holzerner  runder  Stab,  an  seinem 
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obern  Ende  mit  einem  kleinen  Tischbrettchen  versehen,  auf-  und 
abwarts  bewegt,  und  durch  eine  Fliigelschraube ,  welche  in  der 
Nahe  des  obern  Endes  der  eisernen  Rohre  angebracht  ist,  festge- 
stellt  werden  kann. 

Auf  dieses  kleine  nach  Bedarf  hoher  und  tiefer  zu  stellende 
Tischchen,  in  dessen  hinteres  Ende  eine  2  Fuss  lange  Messing- 
stange  fest  eingelassen  ist,  wird  beim  Gebrauch  die  vorhin  beschrie- 
bene  Kalklichtlampe  gestellt  und  an  der  eben  erwahnten  Messing- 
stange  der  gleiche  Apparat  zur  Samnilung  und  Leitung  des  Be- 
leuchtungslichtes  uber  das  Kalklicht  hinabgeschoben ,  wie  er  oben 
pag.  28  bei  dem  kleinen  Beleuchtungsapparate  beschrieben  ist,  nur 
dass  hier  die  Form  der  beiden  Oeffnungen  in  der  untern  und  obern 
Wand  des  Messingcylinders  der  Beschaffenheit  des  Lichttragers  ent- 
sprechend  keine  runde,  soDdern  eine  langlich  viereckige  ist. 

Die  beiden  von  der  Kalklichtlampe  ausgehenden  Kautschuck- 
rohren  laufen  hinter  dem  senkrechten  Balken  an  dem  Untersuchungs- 
stuhle  vorbei  nach  links,  die  eine  zu  dem  Gasometer,  welcher  an 
der  linken  Seite  des  Untersuchungsstuhles  dicht  an  der  Wand  auf- 
gestellt  ist,  die  andere  zu  der  daneben  befindlichen  Gasleitung 
an  der  Wand  des  Zimmers. 

Ausserdem  steht  daselbst  noch  ein  ganz  gleicher  Stuhl  wie  der 
Untersuchungsstuhl  fur  den  Arzt,  und  an  den  Gasometer  nahe  an- 
stossend  zur  rechten  Seite  des  untersuchenden  Arztes  ein  kleiner 
Schrank  mit  Marmorplatte  und  schmalem  Facheraufsatze ,  zur  Auf- 
bewahrung  der  bei  laryngoskopischen  Untersuchungen  erforderlichen 
Instrumente,  Arzneien  und  sonstigen  Utensilien. 

Sammtliche  aufgefiihrten  Gegenstande  nehmen  die  Ecke  eines 
Zimmers  in  der  Breite  eines  Fensters  ein ,  welches  letztere  mit  einem 
rollbaren  holzernen  Laden  innen  geschlossen  ist.  Dieser  Raum  von 
ungefahr  40  Quadratschuh  Flache  ist  gegen  das  iibrige  Zimmer  an 
einer  Seite  durch  eine  feste  unbewegliche  Tuchwand,  an  der 
vierten  Seite  durch  einen  beweglichen  Vorhang  abgetrennt  und 
stellt  mit  seinem  Inhalte  das  dar,  was  ich  mein  laryngosko- 
pisches Cabinet  nenne.  Eine  sehr  anschauliche  Darstellung 
dieses  Cabinets  gibt  das  Titelbild. 
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Technik  der  Laryngoskopie. 

Bei  der  laryngoskopischen  Untersuchung  fuhrt  der  Arzt.  nach- 
dem  er  selber  und  der  zu  untersuchende  Kranke  die  erforderliche 
Stellung  einander  gegenuber  eingenommen  und  letzterer  uberdies 
die  nothige  Haltung  seines  Kopfes  etc.  gewonnen,  mit  der  rechten 
Hand  den  erwarmten  Kehlkopfsspiegel  durch  den  Mund  bis  an  die 
hintere  Wand  der  Rachenhohle  hin  und  stellt  ihn  daselbst  so  ein, 
dass  er  in  ihm  das  Bild  der  Kehlkopfshohle  erblickt,  wahrend  er 
mit  der  linken  Hand  nach  Erforderniss  die  richtige  Einstellung  des 
Beleuchtungsspiegels ,  die  Haltung  des  Kopfes  des  Kranken  etc. 
besorgt. 

Wir  haben  demnach  die  Stellung  des  Kranken  und  des  Arztes 
nebst  der  Anordnung  des  Beleucbtungsapparates ,  die  Einfiihrung 
des  Kehlkopfsspiegels,  die  Beobachtung  selber  und  endlich  die  Be- 
seitigung  sich  entgegenstellender  Hindernisse  der  Reihe  nach  naher 
zu  erortern. 


1)  Stellung  des  Kranken  und  des  Arztes  nebst  Anordnung  des 
Uutersuchungsapparates. 

Der  zu  untersuchende  Kranke  sitzt  aufrecht  auf  einem  gewohn- 
lichen  Stuhle  oder  noch  besser  auf  dem  eigens  dazu  bestimmten, 
hoher  und  tiefer  stellbaren  Untersuchungsstuhle ,  mit  welchem  zu- 
gleich  eine  Vorrichtung  zur  Unterstutzung  oder  Fixirung  des  Kopfes 
in  der  erforderlichen  Lage  verbunden  ist.  (S.  die  Beschreibung 
meines  Untersuchungsstuhles  vorhin  pag.  34.) 

Bei  einem  rasch  voriibergehenden  kurzen  Einblicke  in  den  Kehl- 
kopf,  zumal  bei  einem  sehr  ruhigen  und  unempfindlichen  oder  bereits 
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gut  eingetibten  Kranken  kann  allerdings  wohl  eine  besondere  Fixi- 
rung des  Kopfes  des  Kranken  ohne  Nachtheil  unterlassen  werden, 
indessen  bilden  solche  Falle  imnier  nur  die  Ausnahme.  Sobald 
namlich  in  den  gewohnlichen  Fallen  der  Arzt  mit  dem  Kehlkopfs- 
spiegel  in  den  Mund  des  Kranken  eindringt,  weicht  letzterer  in- 
stinktmassig  etwas  zuriick,  in  nocli  erhohetein  Grade,  wenn  der 
Spiegel  die  Gaumen-  und  Rachentheile  beruhrt  oder  gegen  die  hin- 
tere  Rachenwand  angedrangt  wird,  wodurch  immer  alsbald  die  rich- 
tige  Einstellung  dieses  oder  auch  des  Beleuchtungsspiegels  gestort 
und  eine  wiederholte  Verbesserung  erforderlich  wird,  die  natiirlich 
nicht  immer  ohne  Stoning  oder  selbst  Unterbrechung  der  Beobach- 
tung  besorgt  werden  kann. 

Es  muss  deshalb  eine  geniigende  Fixirung  des  Kopfes  des  zu 
Untersuchenden  als  Kegel  gelten,  die  um  so  mehr  einzuhalten  ist, 
je  angstlicher,  empfindlicher  und  unruhiger  der  zu  Untersuchende 
und  je  langer  oder  schwieriger  die  Vornahme  der  Untersuchung 
ist;  ganz  besonders  aber  muss  dafur  gesorgt  werden,  wenn  Instru- 
mente  in  die  Kehlkopfshohle  eingefuhrt  werden  sollen,  wo  auch  die 
sonst  ruhigsten  Kranken  mit  dem  Kopfe  zuriickweichen.  Ich  habe 
von  Beginn  rneiner  laryngoskopischen  Beobachtungen  und  Ope- 
rationen  an  fur  eine  gehorige  Fixirung  des  Kopfes  gesorgt,  auch 
wenn  ich  dieses  in  dem  Einzelfalle  nicht  besonders  angemerkt  habe. 
Diese  Bemerkung  moge  hier  nur  zur  Zuriickweisung  eines  mir  ganz 
unbegrundeter  Weise   offentlich  gemachten  Vorwurfes  Platz   finden. 

Zur  Fixirung  des  Kopfes  des  Kranken  legt  man  entweder  Pol- 
ster  oder  dergleichen  hinter  den  Kopf  des  Kranken,  oder  man  bringt 
an  der  Stuhllehne  ahnlich  wie  die  Photographen  eine  kriickenfor- 
mige  Vorrichtung  an,  gegen  welche  der  Kranke  den  untersten  Theil 
des  Hinterhaupts  anlehnt,  oder  man  benutzt  die  von  mir  angegebene 
Vorrichtung  mit  den  zwei  rechtwinklig  zusammen  gefiigten  Brettchen, 
welche  oben  pag.  34  beschrieben  ist.  Diese  letztere  gewahrt  die 
sicherste  Fixirung  des  Kopfes  des  Kranken,  indem  derselbe  nicht 
nur  durch  das  hintere  Brett  am  Zuriickweichen  nach  hinten  ver- 
hindert  wird,  sondern  zugleich  auch  an  seitlichen  Bewegungen  durch 
das  seitlich  vorstehende  Brettchen  beschrankt  wird,  gegen  welches 
der  Kranke  seine  rechte  Wange  fest  anlegt,  nothigenfalls  nach  einem 
dazwischen  befestigten  kleiuen  Polster. 
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Die  Haltungde^sKopfes  sei  eine  etwas  nach  hinten  hin- 
iiber  gebeugte,  so  dass  ungefahr  der  untere  Rand  der  oberen  Schneide- 
zahne  in  gleichem  Niveau  mit  der  Insertion  des  Gaumensegels  an 
dem  hintern  Rande  des  harten  Gaumens  sich  befindet.  Das  Ge- 
sicht  sei  gerade  nach  vorn  gerichtet  oder  ein  wenig  nach  der 
rechten  Seite  hin  gekehrt,  so  dass  das  von  dem  Beleuchtungsspiegel 
in  den  Mund  des  Kranken  geworfene  Licht  genau  in  der  Langen- 
achse  der  Mundhohle  zum  Kehlkopfsspiegel  in  der  Rachenhohle  ge- 
langt.  Der  Mund  muss  moglichst  weit  geoffnet  werden,  die  Zunge 
ebenso  moglichst  weit  aus  dem  Munde  hervorgestreckt ,  zugleich 
mit  ihrer  Spitze  nach  unten  uber  die  Unterlippe  hinab  gelegt  und 
der  Zungenrucken  nebst  Zungenwurzel  moglichst  tief  niedergedruckt 
und  platt  oder  von  rechts  nach  links  leicht  ausgehohlt  gehalten 
werden.  Dabei  geschehe  das  Athmen  in  ganz  gleichmassiger  tie- 
fer  ruhiger  Weise. 

Der  untersuchende  Arzt  sitzt  mit  ausgespreizten  Beinen 
gerade  und  dicht  vor  dem  KrankenJ,  seine  Augen  in  solcher  Hohe, 
dass  sie  ungefahr  in  gleichem  Niveau  mit  dem  Mundhohlenraume 
oberhalb  der  Zunge  des  Kranken  sich  befinden.  In  der  rechten 
Hand  halt  er  den  Kehlkopfsspiegel,  wahrend  die  linke  Hand  je 
nach  den  gleich  anzugebenden  Umstanden  eine  verschiedene  Ver- 
wendung  findet. 

Rechts  neben  dem  Arzte  befindet  sich  ein  Gefass  mit  heissem 
Wasser  (50  bis  60°  R.)  iiber  einer  Spiritus-  oder  Gasflamme  und 
ein  weiches  Handtuch  zum  Erwarmen  und  Abtrocknen  des  Spiegels 
vor  seiner  Einfuhrung  in  die  Mundhohle. 

Dieser  Art  der  Erwarmung  gebe  ich  vor  der  Erwarmung  des 
Spiegels  uber  einer  Spiritusflamme  oder  uber  der  Lampe  des  Be- 
leuchtungsapparates  schon  deshalb  entschieden  den  Vorzug,  weil  der 
Spiegel,  wenn  er  in  Folge  von  Beruhrung  durch  die  Zunge,  durch 
Anspritzen  von  Schleim  bei  Husten  oder  Wurgbewegungen  etc.  be- 
schmutzt  worden  ist,  was  tiberaus  haufig  geschieht,  immer  schleu- 
nigst  davon  durch  Abwaschen  befreit  werden  muss,  wenn  er  ein 
erkennbares  Bild  liefern  soil.  Warum  nun  den  beschmutzten  Spiegel 
in  kaltem  Wasser  abwaschen,  dann  abtrocknen  und  nun  uber  der 
Lampe  erwarmen,  anstatt  denselben  gleich  in  warmem  Wasser  ab- 
spiilen  und  trocknen?    Dass  man  zwischenhinein  wohl  auch  einmal 
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den  Spiegel,  wenn  er  vollkommen  rein  ist,  bloss  uber  die  Lampe 
zur  Erwarmung  haltj,  versteht  sich  von  selbst,  bildet  aber  immer 
nur  eine  Ausnahme  von  der  Regel. 

Nach  dem  Eintauchen  in  heisses  Wasser,  das  nur  wenige  Se- 
kunden  dauern  darf,  wenn  es  sehr  heiss  ist,  namentlich  bei  Glas- 
spiegeln,  deren  Silberbeleg  sonst  leicht  verdorben  wird,  wird  der 
Spiegel  mit  weicher  Leinwand  sorgfaltig  abgetrocknet  und  durch 
Anhalten  desselben  an  Hand  und  Wange  sein  Warmegrad  gepruft, 
damit  er  nicht  eher  in  den  Mund  des  Kranken  eingefuhrt  wird,  bis 
erzudem  erforderlichen,  der  Korperwarme  gleich  kommendenWarme- 
grade  abgekuhlt  ist. 

Wird  der  Kehlkopfsspiegel  nicht  hinreichend  erwarnit  in  die 
Rachenhohle  eingefuhrt,  so  gibt  sich  dieses  sofort  dadurch  zu  er- 
kennen,  dass  die  Spiegelflache  sich  mit  einem  Feuchtigkeitsanfluge 
bedeckt,  weicher  die  Entstehung  oder  Wahrnehmung  des  Spiegel- 
bildes  verhindert.  Dasselbe  ist  auch  namentlich  bei  Glasspiegeln 
der  Fall,  wenn  sie  innerhalb  der  Mundhohle  zu  bald  erkalten,  dann 
stellt  sich  bei  jeder  Exspiration  des  Kranken  ein  solcher  Feuchtig- 
keitsanflug  ein,  weicher  bei  jeder  starkeren  Inspiration  ganzlich  wie- 
der  verschwindet,  so  dass  unter  diesen  Umstanden  der  Spiegel  be- 
standig  abwechselnd  hell  glanzend  und  wieder  trube  erscheint. 

Die  iibrige  Anordnung  richtet  sich  ganz  nach  der  gewahlten 
Beleuchtungsweise. 

a)  Untersucht  man  bei  Sonnenlicht  und  zwar  bei  Sonnenlicht 
welches  nur  durch  den  Beleuchtungsspiegel  reflectirt  wird,  so  muss 
sich  der  Kranke  auf  einen  Stuhl  setzen,  nahe  an  dem  Fenster, 
durch  welches  die  Sonne  in  das  Zimmer  herein  scheint,  den  Rucken 
der  Sonne  zugekehrt,  so  dass  die  Sonnenstrahlen  tiber  den  Kopf 
des  Kranken  hiniiber  auf  das  Gesicht  des  dicht  vor  demselben  sitzen- 
den  Arztes  fallen,  der  hier  in  der  oben  naher  bezeichneten  Weise 
seinen  Platz  genommen  hat.  Der  Arzt  halt  den  Beleuchtungsspiegel 
mit  Handgriff  in  der  linken  Hand  vor  das  eine  Auge,  durch  das 
Centralloch  hindurchblickend,  oder  was  viel  bequemer  ist,  er  be- 
festigt  sich  den  Beleuchtungsspiegel  mittelst  des  oben  beschriebenen 
Stirnbandes  an  seinem  Kopfe  in  der  Weise,  dass  beide  Augen 
dicht  uber  den  obern  Umfang  des  Spiegels  hinweg  in  den  geoff- 
neten  Mund  des  Kranken  hineinsehen.    Die  linke  Hand  des  Arztes 
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bleibt  hiebei  frei  und  kann  nun  an  den  rechten  Mundwinkel  und 
Kieferrand  angelegt,  zur  richtigen  Einstellung  des  Kopfes  des  Kran- 
ken, zum  Hinabdriicken  des  Unterkiefers ,  der  Zunge  desselben  etc. 
benutzt  werden,  wodurch  sie  den  Bewegungen  des  Kopfes  des  Arz- 
tes gewissermaassen  zu  Hulfe  zu  kommen  sucht,  der  den  Beleuch- 
tungsspiegel  so  einstellen  muss,  dass  das  von  ihm  zuruckgeworfene 
Sonnenlicht  einen  kleinen  hellen  Kreis  auf  der  vordern  Flache  des 
Gaumensegels  in  der  Gegend  der  Wurzel  des  Zapfchens  bildet. 

b)  Benutzt  man  das  durch  einen  Spiegel  oder  namentlich  das 
mittelst  eines  Heliostaten  reflectirte  Sonnenlicht,  so  kann  man  sich 
eine  beliebige  Stelle  in  dem  Zimmer  wahlen,  nach  welcher  hin  die 
Sonnenstrahlen  durch  den  in  oder  vor  dem  Fenster  angebrachten 
Reflector  geworfen  werden,  wobei  der  Kranke  ebenfalls  mit  dem 
Rucken  nach  der  Stelle  hin  gesetzt  werden  muss,  von  welcher 
die  Sonnenstrahlen  herkommen. 

In  meinem  laryngoskopischen  Cabinet  ist  an  passender  Stelle 
in  dem  Fensterladen  eine  wenige  Quadratzoll  messende  Oeffnung 
angebracht,  welche  ganz  leicht  durch  eine  kleine  Klappe  verschlos- 
sen  und  geoffnet  werden  kann.  Wird  diese  Klappe  geoffnet  und 
ein  Heliostat  draussen  vor  dem  Fenster  auf  dem  Gesimse  richtig  auf- 
gestellt,  so  werden  von  demselben  die  Sonnenstrahlen  in  einem  kleinen 
Biischel  in  das  dunkle  Cabinet  hinein  und  weiterhin  dicht  an  der 
rechten  Seite  des  auf  dem  Untersuchungsstuhle  sitzenden  Kranken 
vorbei  geworfen,  und  konnen  dann  von  dem  untersuchenden  Arzte 
in  gleicher  Weise  wie  eben  sub  a)  angegeben,  mit  dem  Beleuch- 
tungsspiegel  aufgefangen  und  in  die  Mundhohle  des  Kranken  hinein 
geleitet  werden. 

Zu  weiterer  Bequemlichkeit  ist  auch  an  dem  Kopfhalter  des  Un- 
tersuchungsstuhles  eine  Vorrichtung  angebracht,  an  welche  ein  beweg- 
licher  Metallarm  mit  dem  Beleuchtungsspiegel  aufgesteckt  und  letzte- 
rer  in  jeder  erforderlichen  Richtung  festgestellt  werden  kann,  so  dass 
bei  Benutzung  dieser  Einrichtung  die  Befestigung  des  Beleuchtungs- 
spiegels  am  Stirnbande  etc.  wegfallt. 

c)  Wird  die  Untersuchung  bei  Sonnenlicht  in  der  am  wenigsten 
empfehlenswerthen  Weise  ohne  Benutzung  des  Beleuchtungsspiegels 
vorgenommen,  sei  es  nun,  dass  man  das  Sonnenlicht  direct  in  den 
Mund  des  Kranken  hineinfallen  lasst  oder  vermittelst  eines  in  der 
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Nahe  des  Fensters  angebrachten  Spiegels,  welcher  die  Sonnenstrah- 
len  an  eine  beliebige  von  der  Sonne  nicht  direct  erleuchtete  Stelle 
hinwirft,  so  muss  der  Kranke  mit  dem  Gesicht  nach  dem  Fenster 
hingekehrt  sitzen.  Der  Arzt  sitzt  vor  dem  Kranken  mit  dem  Rucken 
nach  dem  Fenster  und  den  Kopf  etwas  zur  Seite,  so  dass  die  Son- 
nenstrahlen  dicht  neben  der  linken  Seite  seines  Kopfes  vorbei  in 
die  Mundhohle  des  Kranken  gelangen. 

d)  Bei  Anwendung  kiinstlicher  Beleuchtung,  sowohl  meines 
kleinen  als  meines  grossen  Apparates,  wird  die  Lichtquelle  an  der 
rechten  Seite  des  Kranken,  etwas  nach  vorn  zu  aufgestellt  und 
zwar  in  der  Hohe  des  Mundes  des  Kranken,  so  dass  die  von  dem 
an  dem  Apparate  befestigten  Beleuchtungsspiegel  zuriickgeworfenen 
Lichtstrahlen  in  horizontaler  Richtung  dicht  iiber  den  Zungenriicken 
hinweg  zu  dem  Spiegel  in  der  Rachenhohle  gelangen.  Der  Kopf  des 
Kranken  muss  daher  mit  dem  Gesichte  etwas  nach  der  rechten 
Seite  hin  gewendet  sein,  so  dass  die  Lichtstrahlen  genau  in  der 
Mittellinie  der  Mundhohle  verlaufen.  Der  dicht  vor  dem  Kranken 
sitzende  Arzt  sieht  am  bequemsten  dicht  neben  dem  Rande  des 
Beleuchtungsspiegels  vorbei  in  die  geoffnete  Mundhohle  des  Kran- 
ken hinein;  nur  ganz  ausnahmsweise  und  nur  wenn  es  darauf  an- 
kommt,  eine  ganz  kleine  Stelle  in  der  Kehlkopfshohle  in  moglichst 
scharfer  Beleuchtung  zu  erblicken ,  pflege  ich  den  Kopf  zur  Seite 
zu  neigen  und  mit  einem  Auge  allein  durch  das  offene  Centrum 
des  Beleuchtungsspiegels  hindurch  zu  sehen.  Man  gewinnt  bei  die- 
sem  letztern  Sehen  aus  doppeltem  Grunde  allerdings  an  Helligkeit, 
biisst  aber  an  Bequemlichkeit  ein,  weshalb  ich  auch  bei  Benutzung 
meines  grossen  Beleuchtungsapparates  seiner  ausgezeichneten  Licht- 
starke  wegen  noch  nie  nothig  gehabt  habe,  die  angedeutete  Bequem- 
lichkeit des  Sehens  aufzuopfern. 

2)  Einfiihrung  und  Anlegung  des  Kehlkopfsspiegels. 

Nachdem  der  Kranke  und  der  Arzt  die  eben  naher  erorterte 
Stellung  eingenommen  haben,  der  Kranke  den  Kopf  gehorig  gerichtet 
hat,  der  Beleuchtungsapparat  richtig  eingestellt  ist,  ergreift  der  Arzt 
mit  der  rechten  Hand  den  gehorig  erwarmten  und  abgetrockneten 
Kehlkopfsspiegel ,   und  wahrend    er   den  Kranken   ein   langes  >ae« 
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angeben  lasst,  fiihrt  er  den  Spiegel  rasch  durch  die  Mundhohle  hin- 
durch,  bis  er  unterhalb  des  Zapfchens  an  die  hintere  Rachenwand 
anstosst.  Bei  dieser  Einfuhrung  wird  der  Spiegel  mit  seinem  un- 
tern  Rande  voran  und  mit  seiner  Spiegelflache  gerade  nach  unten 
gegen  den  Zungenriicken  hin  gehalten,  aber  jede  Beruhrung  des 
letztern  dabei  sorgfaltigst  vermieden,  weil  dadurch  der  Spiegel  be- 
schmutzt  und  blind  geraacht  wird,  so  dass  man  ihn  wieder  zuriick- 
ziehen,  absptilen  und  abtrocknen  muss,  ehe  man  ihn  wieder  ein- 
fiihrt.  Eben  so  sucht  man  auch  jede  Beruhrung  des  Spiegels  auf 
diesem  Wege  mit  dem  harten  und  besonders  mit  dem  weichen 
Gaumen  zu  vermeiden,  indem  man  denselben  moglichst  in  der  Mittel- 
oder  Achsenlinie  der  Mundhohle  fiihrt,  weil  dergleichen  Beruhrun- 
gen  bei  empfindlichen  Personen  sofort  Wiirgbewegungen  hervorrufen. 

Zu  dem  gleichen  Zwecke  wird  auch  die  Einfuhrung  des  Spie- 
gels am  zweckmassigsten  vollbracht  wahrend  der  Kranke  »ae«  an- 
gibt,  weil  dabei  der  weiche  Gaumen  nach  hinten  und  oben  in  die 
Hohe  und  die  beiden  Gaumenbogen  nach  beiden  Seiten  hin  aus- 
einandergezogen  sind,  so  dass  jetzt  der  Spiegel  viel  leichter  ohne 
anzustossen  durch  den  Isthmus  faucium  hindurchgleiten  kann. 

Ueberdies  muss  diese  ganze  Bewegung  moglichst  rasch  ausge- 
fiihrt,  der  Spiegel  gleichsam  mit  einem  Schub  an  die  hintere  Schlund- 
wand  hingeworfen  werden. 

Hat  man  mit  dem  Spiegel  die  hintere  Wand  des  Schlundkopfes 
erreicht,  so  driickt  man  denselben  mit  seinem  untern  Rande  leicht 
gegen  die  Schlundwand  und  die  dahinter  liegende  vordere  Flache 
der  Halswirbelsaule  an,  weiche  Stelle  ungefahr  der  Verbindung 
zwischen  dem  ersten  und  zweiten  Halswirbel  entspricht;  hatte  man 
jedoch  den  Spiegel,  des  sehr  tief  hinabhangenden  Zapfchens  wegen. 
weiter  unten  an  die  Wirbelsaule  ansetzen  miissen,  so  lasst  man  ihn 
zunachst  einige  Linien  an  der  hintern  Schlundwand  in  die  Hohe 
gleiten  und  richtet  dann  den  Spiegel  durch  Erhebung  des  Hand- 
griffes  so  weit  auf,  bis  dass  seine  Spiegelflache  einen  Winkel  von 
50  bis  60  Grad  mit  der  Horizontalebene  bildet  und  sein  oberer 
Rand  sich  etwas  in  die  untere  Flache  des  weichen  Gaumens  nahe 
an  dessen  Ursprunge  von  dem  hintern  Rande  des  harten  Gaumens 
eingesenkt  hat.  (S.  Fig.  1  auf  Taf.  II.  u.  IV.)  Durch  diese  Bewegung 
wird  der  weiche  Gaumen,  zumal  wenn  er  erschlafft  herabhangt  oder 
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herabsinken  will,  nach  hinten  und  oben  emporgedrangt  und  zuruck- 
gehalten;  das  Zapfchen  wird  dabei  gleichsam  auf  die  Hinterflache 
des  Spiegels  aufgeladen,  welcher  die  Mitte  des  Isthmus  faucium 
einnimmt  oder  vielmehr  denselben  ganz  ausfiillt,  wahrend  die  bei- 
den  hinteren  Gaumenbogen,  Arcus  pharyngo-palatini,  zu  beiden  Sei- 
ten  des  Spiegels  frei  hinabsteigen. 

Letzterer  Punkt  ist  von  grosser  Wichtigkeit,  weil  fast  jede  Be- 
ruhrung  und  Richtungsveranderung  dieser  Bogen  durch  den  Spiegel 
sofort  lebhaften  Reiz  zuni  Wiirgen  etc.  hervorruft  und  die  Entfernung 
des  Spiegels  erheischt,  wahrend  letzterer  genau  und  unverriickt  an 
der  bezeichneten  Stelle  gehalten,  bei  den  meisten  Personen  hin- 
reichend  lange  Zeit  daselbst  verweilen  kann ,  ohne  den  mindesten 
unangenehmen  Reiz  zu  verursachen. 

Aus  diesem  Grunde  thut  man  auch  wohl,  bei  jeder  erstenUn- 
tersuchung,  zumal  wenn  der  zu  Untersuchende  hinten  in  der  Rachen- 
hohle  einigermaassen  eng  gebauet  erscheint,  die  dieselben  begran- 
zenden  Theile  recht  dick,  massig,  fleischig  sich  zeigen,  den  kleinen 
Spiegel  zu  wahlen,  welcher  eben  seiner  geringern  Breite  wegen  die 
Gaumenbogen  weniger  beriihrt  oder  auseinander  drangt  und  so  einen 
viel  geringern  Reiz  auf  dieselben  ausubt.  Wird  der  kleine  Spiegel 
gut  ertragen,  so  kann  man  bei  Erwachsenen  meistens  schon  bei 
der  zweiten,  oder  dritten  Spiegeleinfiihrung  das  kleine  Exemplar 
durch  den  mittlern  Spiegel  ersetzen,  beziehungsweise  von  dem  mitt- 
lern  zum  grossen  Spiegel  iibergehen. 

Die  in  dem  Vorstehenden  naher  angegebene  Stelle  des  Spiegel- 
ansatzes  weicht  wesentlich  ab  von  der  gewohnlichen  Vorschrift, 
nach  welcher  der  Spiegel  an  die  untere  oder  vordere  Flache  des 
weichen  Gaumens  angelegt  werden  soil.  Dennoch  muss  ich  diese 
Ansatzstelle  des  Spiegels  als  die  weitaus  vorziiglichere  erklaren, 
weil  man  von  ihr  aus  Alles  mit  dem  Spiegel  erblicken  kann,  was 
iiberhaupt  gesehen  werden  soil;  weil  die  Haltung  des  gegen  die 
Wirbelsaule  leicht  angestemmten  Spiegels  eine  viel  ruhigere  und 
weniger  anstrengende  ist  und  weil  man  bei  laryngoskopischen  Ope- 
rationen,  wo  die  Aufmerksamkeit  des  Arztes  vielmehr  dem  operi- 
renden  Instrumente  als  dem  Spiegel  zugewendet  ist,  den  Spiegel  an 
dieser  Stelle  auch  ohne  besondere  Aufmerksamkeit  auf  inn ,  viel 
sicherer  in  der  erforderlichen  Lage  erhalt,   als   wenn   derselbe  auf 
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der  schliipfrigen  und  beweglichen  Flache  des  Gaumensegels  ange- 
setzt  ist.  Mit  diesem  Ansatzpunkte  des  Spiegels  steht  denn  auch 
die  Form  und  Grosse  meiner  Spiegel  in  dera  engsten  Zusammen- 
hange,  wie  dieses  schon  oben  pag.  15  angedeutet  worden  ist. 

In  dem  auf  die  angegebene  Weise  angelegten  Spiegel  erblickt 
man  gewohnlich  sofort,  nachdem  er  von  dem  Lichtkegel  des  Be- 
leuchtungsspiegels  erhellt  worden  ist,  was  nothigenfalls  durch  eine 
kleine  Correction  der  Stellung  des  Beleuchtungsspiegels  mit  der 
linken  Hand  gefordert  werden  muss,  den  obern  Rand  des  Kehl- 
deckels  und  dahinter  Theile  des  Kehlkopfes.  Ehe  wir  aber  zur 
Beschreibung  dieser  und  der  weiteren  Anschauungen  ubergehen, 
wollen  wir  zuvor  noch  die  Hindernisse  kennen  lernen,  welche  sich 
dabei  in  den  Weg  stellen  und  die  Mittel  angeben,  durch  welche  sie 
beseitigt  werden  konnen. 

3)  Beseitigung  der  Hindernisse,  welche  sich  der  allseitigen  Besich- 
tigung  und  Erforschung  des  Kehlkopfsinnern  entgegenstellen. 

a)  Das  nachste  und  haufigste  Hinderniss,  welches  der  Arzt 
beim  Laryngoskopiren  zu  beseitigen  hat,  ist  die  Zunge,  beson- 
ders  wenn  diese  recht  gross,  dick  und  fleischig  ist.  Sehr  viele 
Kranke  und  zwar  keineswegs  allein  aus  den  ungebildeten  Standen, 
vermogen  ihre  Zunge  auf  das  erste  Geheiss  des  Arztes  durchaus 
nicht  in  die  nothige  Stellung  und  Ruhe  zu  bringen;  sie  bewegen 
und  baumen  dieselbe  vielmehr  in  der  verschiedensten  Weise  in  dem 
Munde  umher  und  sind  zuweilen  ganzlich  unfahig  auch  nur  irgend 
eine  ruhige  willkuhrliche  Bewegung  der  Zunge  in  der  ihnen  aufge- 
gebenen  Weise  auszufiihren.  Je  mehr  nun  aber  die  Zunge,  wah- 
rend  der  Spiegel  in  der  Rachenhohle  eingestellt  ist,  in  die  Hohe 
sich  baumt  und  kriimmt  und  an  den  harten  Gaumen  sich  an- 
zulegen  sucht,  desto  mehr  wird  die  Beleuchtung  des  eingelegten 
Spiegels,  ja  selbst  dessen  Wahrnehmung  uberhaupt  gehindert;  wird 
dagegen  die  Zunge  und  namentlich  deren  Wurzel  auf  den  Boden 
der  Mundhohle  hinabgedruckt  und  zugleich  etwas  nach  riickwarts 
gezogen,  so  wird  dadurch  auch  der  Kehldeckel  nach  hinten  iiber 
den  Kehlkopfseingang  zuriickgeschlagen  und  so  den  Lichtstrahlen, 
welche  jetzt  allerdings  ganz  frei  auf  den  Spiegel  fallen  konnen,  der 
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weitere  Weg   in    die  Kehlkopfshohle   grdsstentheils   oder   ganzlich 
versperrt. 

Ein  Mittel  oder  Werkzeug  urn  die  Zunge  auch  gegen  den 
Willen  des  Kranken  mit  Gewalt  in  die  zum  Laryngoskopiren  er- 
forderliche  Lage  zu  bringen  und  in  dieser  ruhig  zu  erhalten,  gibt 
es  nicht,  trotz  der  mehrfachen  von  verschiedenen  Seiten  her  ange- 
priesenen  spatel-  und  zangenformigen  Instrumente ,  welche  zu  die- 
sem  Zwecke  erfunden  worden  sind. 

Die  spatelformigen  Instrumente  haben  den  Nachtheil,  dass 
wenn  man  sie  wie  gewohnlich  mitten  auf  dem  Riicken  der  Zunge  auf- 
legt  und  so  den  letzteren  niederdruckt,  man  damit  zugleich  auch  die 
Wurzel  der  Zunge  nach  hinten  zuriickdrangt,  was  wiederum  ein 
Zuriicklegen  des  Kehldeckels  nach  hinten  auf  den  Kehlkopfseingang 
zur  Folge  hat.  Sucht  man  diesen  Nachtheil  dadurch  zu  vermeiden, 
dass  man  das  freie  Ende  des  Zungenspatels  moglichst  weit  nach 
hinten  hin  auf  die  Wurzel  der  Zunge  ansetzt  und  diese  nicht  so- 
wohl  gerade  nach  abwarts  als  vielmehr  nach  vorn  und  abwarts  zu 
drangen  sich  bestrebt,  so  ruft  man  dadurch  sofort  grossen  Brechreiz 
hervor,  welcher  die  schleunige  Entfernung  des  Spatels  gebieterisch 
erheischt. 

Der  von  mir  bei  einzelnen  Kranken  noch  benutzte  Zungen- 
spatel ,  welchen  Fig.  6  auf  Tafel  IV.  in  halber  Grosse  darstellt,  be- 
steht  in  einer  Platte  von  Neusilber,  welche  in  der  Nahe  ihrer  bei- 
den  Enden  unter  einen  rechten  Winkel  umgebogen  ist,  Der  obere 
langere  und  breitere  horizontale  Schenkel  ist  an  seiner  obern  leicht 
vertieften  Flache  glatt,  an  seiner  untern  convexen  Flache  durch 
Querfurchen  rauh,  wahrend  der  zum  Halten  bestimmte  untere  kiir- 
zere  und  schmalere  horizontale  Schenkel  umgekehrt  oben  rauh  und 
unten  glatt  ist.  Diese  Form  gewahrt  den  Vortheil,  dass  man  mit 
ihr  die  Zunge  nebst  Unterkiefer  nicht  nur  kraftig  herabziehen  kann, 
sondern  auch,  wenn  man  den  untern  Schenkel  beim  Herabziehen 
zugleich  etwas  nach  vorn  bewegt,  durch  Hebelwirkung  den  Zungen- 
rucken  nach  vorn  und  unten  herabdruckt. 

Will  man  mit  einem  zangenformigen  Instrumente  die  damit 
nahe  ihrer  Spitze  gefasste  Zunge  gegen  den  Willen  des  Kranken 
gewaltsam  hervorziehen,  so  muss  man  die  Zange,  wenn  diese  nicht 
bei  dem  Bestreben,    den  Widerstand  des  Kranken   zu   uberwinden, 
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von  der  Zunge  sofort  abgleiten  soil,  mit  solcher  Kraft  zusammen- 
driicken,  dass  der  Kranke  davon  den  lebhaftesten  Schraerz  em- 
pfindet,  und  wenn  die  Zange  nicht  alsogleich  entfernt  wird,  in  eine 
Unruhe  und  Bewegung  gerath ,  bei  welcher  von  Laryngoskopiren 
nicht  die  Rede  sein  kann. 

Es  bleibt  daher  nichts  ancleres  ubrig,  als  den  Kranken  tiber 
die  nothwendige  Haltung  seiner  Zunge  genau  zu  unterrichten  und 
ihn  durch  Uebung  die  Fertigkeit  sich  erwerben  zu  lassen,  die 
Zunge  in  der  erforderlichen  Weise,  wie  sie  oben  pag.  38  naher 
angegeben  ist,  inoglichst  ruhig  und  bewegungslos  halten  zu  konnen. 
Wesentlich  erleichtern  kann  sich  der  Kranke  diese  Haltung  der 
Zunge,  wenn  er  deren  Spitze  vermittelst  eines  kleinen  Leinwand- 
lappchens  oder  mit  dem  Ende  eines  Tuches  etc.  zwischen  linken  Dau- 
men  und  Zeigfinger  (Taf.  IV.  Fig.  5)  fasst  und  einfach  festhalt, 
oder  mit  sanfter  Gewalt  noch  etwas  weiter  nach  vorn  und  unten 
hervorzieht. 

Zu  dem  gleichen  Zwecke:  zur  Sicherung  der  willkiihrlich  her- 
vorgestreckten  Zunge  in  dieser  Lage,  zur  Verhutung  und  Besehran- 
kung  unbewusster  und  unwillkiihrlich  riickwarts  gehender  Bewe- 
gungen  der  Zunge  kann  auch  die  Taf.  IV.  Fig.  1  *  abgebildete  Zange 
mit  Vortheil  benutzt  werden ,  welche  an  die  freie  oder  mit  einem 
Leinwandlappchen  bedeckte  Zungenspitze  angelegt,  von  dem  Kran- 
ken selbst  mit  der  Hand  gehalten  wird,  oder  welche  durch  die 
Sperrfeder  geschlossen  frei  hinabhangt.  Manche  Kranke  ziehen 
diese  Haltung  der  Zunge  mittelst  der  Zange  vor,  die  meisten  je- 
doch  halten  die  Zunge  lieber  mit  den  Fingern.  In  beiden  Fallen 
soil  aber  die  Zunge  nicht  hervorgezogen  werden,  sondern  es  soil 
nur  die  hervorgestreckte  Zunge  durch  Halten  ihrer  freien  Spitze 
leicht  fixirt  werden. 

Bei  Kindem  lasst  man  die  vorgestreckte  Zunge  am  besten 
von  einem  Gehiilfen,  der  an  der  linken  Seite  des  untersuchten 
Kindes  steht,  mittelst  der  Finger  seiner  linken  Hand  fixiren,  wah- 
rend  er  mit  der  rechten  Hand  den  Kopf  des  Kindes  in  die  richtige 
Lage  durch  Andriicken  desselben  gegen  das  rechtwinklige  Kopfbrett 
zu  fixiren  sucht. 

b.  Nach  der  Zunge  ist  es  der  Kehldeckel,  welcher  der 
allseitigen  Erforschung  der  Kehlkopfshohle  die  grosste  Schwierigkeit 
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entgegensetzt  und  zwar  zunachst  clurch  die  Stellung  seiner  obern 
freien  Parthie,  welche,  je  mehr  sie  mit  ihrem  obern  Rande  nach 
hinten  zuriickgelegt  ist  und  ihre  vordere  Flache  in  dem  Spiegel 
erblicken  lasst,  desto  mehr  den  Kehlkopfseingang  bedeckt  und  dem 
Gesichte  entzieht.  Ein  weiteres  Hinderniss  bildet  der  Kehldeckel 
sodann  noch  durch  die  an  der  Riickseite  seiner  untern  Parthie  be- 
findliche  Erhabenheit,  Tuberculum  epiglotticum,  welche  von  vorn 
nach  hinten  in  die  Kehlkopfshohle  hineinragend  den  vordersten 
Theil  der  beiden  wahren  Stimmbander  nebst  ihrem  Vereinigungs- 
winkel  bedeckt,  so  dass  diese  Parthie  der  Kehlkopfshohle  sogar 
auch  bei  iibrigens  gut  aufgerichteter  Stellung  des  Kehldeckels  nicht 
immer  sichtbar  ist. 

Wenn  auch  im  Allgemeinen  die  Stellung  des  Kehldeckels  den 
Bewegungen  der  Zunge  folgt,  und  je  vollkommener  die  pag.  38  be- 
schriebene  Haltung  der  Zunge  hergestellt  ist,  desto  besser  auch 
die  Stellung  des  Kehldeckels  ist,  so  ist  dieses  doch  nicht  immer 
der  Fall  und  es  bedarf  zu  diesem  Zwecke  haufig  noch  weiterer 
besonderer  Nachhulfe. 

Bei  vielen  Personen  erzielt  man  die  erforderliche  Stellung  des 
Kehldeckels,  wenn  man  sie,  wahrend  der  Spiegel  in  der  Rachen- 
hohle  angelegt  ist,  ein  immer  hoheres  »ae«  angeben  lasst,  wobei 
man  sehr  oft  ganz  deutlich  verfolgen  kann,  wie  mit  dem  Hoher- 
steigen  des  angegebenen  Tones  auch  der  Kehldeckel  sich  immer 
mehr  und  mehr  aufrichtet,  oft  zugleich  auch  an  seiner  Basis  sich 
grader  streckt,  so  dass  man  schliesslich  die  ganze  hintere  Flache 
desselben,  sogar  bis  unter  den  Vereinigungswinkel  der  Stimmban- 
der hinab,  mit  einem  Blicke  frei  iibersehen  kann. 

Bei  anderen  Kranken  erzielt  man  eine  wenn  auch  nur  momen- 
tane  Aufrichtung  des  Kehldeckels,  wenn  man  dieselben,  wahrend 
der  Kehlkopfsspiegel  liegt,  gleichsam  stoss-  oder  ruckweise,  rasche 
und  kraftige  Inspirationen  machen  lasst. 

Gelingt  es  auf  diese  Weise  auch  nach  mehrfachen  Versuchen 
nicht,  dem  Kehldeckel  die  gehorige  Stellung  zu  verschaffen,  so 
muss  dieses  durch  directe  mechanische  Einwirkung  auf  denselben 
geschehen,  zu  welchem  Zwecke  ich  die  Kehlkopfsonde ,  den  Kehl- 
deckelspatel  und  die  Kehldeckelpincette  oder  den  gedeckten  Kehl- 
deckelhaken  benutze. 
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Fur  die  meisten  Falle  und  namentlich  wenn  es  sich  nur  urn 
den  Einblick,  nicht  um  die  Einfuhrung  von  Instrumenten  in  die 
Kehlkopfshohle  handelt,  geniigt  die  Anwendung  der  Kehlkopfs- 
sonde  (s.  deren  nahere  Beschreibung  im  zweiten  Theile)  in  fol- 
gender  Weise.  Man  legt  die  in  den  Mund  eingefuhrte  Sonde  zu- 
nachst  mit  ihrem  vordern  Theile  in  einer  Entfernung  von  1 — 2 
Centimeter  von  ihrer  Spitze,  so  dass  letztere  frei  nach  hinten  in 
die  Rachenhohle  hinausragt,  auf  den  emporstehenden  freien  Rand 
des  Kehldeckels  ganz  leicht  auf  und  bringt  dann  diesen  Rand  durch 
leichten  Druck  und  Zug  mit  der  Sonde,  welche  ihre  letztere  Lage  am 
Kehldeckel  dabei  nicht  verandern  darf,  nach  vorn  und  unten  hinab, 
wodurch  sich  in  gleichem  Grade  die  Einsicht  in  die  Kehlkopfshohle 
mehr  und  mehr  offnet,  Wird  dieses  Manovre  in  der  angegebenen 
Weise  ausgefuhrt,  so  gelingt  es  bei  manchen  Kranken  gleich  das 
erste  oder  zweite  Mai,  ja  dieselben  empfinden  kaum  die  Beriihrung 
ihres  Kehldeckels  durch  die  Sonde;  bei  anderen  dagegen  bedarf 
es  einer  mehrmaligen  und  bei  manchen  Kranken  selbst  einer  viel- 
fachen  Wiederholung  bei  mehrere  Tage  lang  fortgesetzter  Uebung,  bis 
die  Empfindlichkeit  des  Kehldeckels  gegen  mechanische  Beriihrung 
so  weit  abgestumpft  und  vermindert  ist,  dass  die  Sonde  an  den 
freien  Epiglottisrand ,  ohne  irgend  welchen  Husten-  oder  Wiirgreiz 
hervorzurufen,  angelegt  werden  kann. 

In  einzelnen  Fallen  habe  ich  mit  Nutzen  den  Kehldeckel- 
spatel  gebraucht,  welcher  Taf.V.  Fig.  1  abgebildet  ist  und  welcher 
mit  seinem  der  Form  des  Kehldeckels  nachgebildeten  freien  Ende  auf 
die  hintere  obere  concave  Flache  der  Epiglottis  aufgelegt  wird, 
worauf  man  durch  Anziehen  und  Heben  des  vor  dem  Munde  be- 
findlichen  Endes  des  Instruments  den  Kehldeckel  nach  vorn  und 
unten  hinabzudriicken  sucht.  Die  Anlegung  dieses  Spatels  wird 
indessen  im  Allgemeinen  weit  weniger  gut  als  die  der  Sonde  er- 
tragen,  unstreitig  der  viel  ausgedehnteren  Beriihrung  der  hintern 
empfindlichen  Oberflache  des  Kehldeckels  wegen ,  doch  habe  ich 
denselben  in  der  unten  mitgetheilten  siebenten  Beobachtung  sehr 
nutzlich  gefundeD,  wo  die  Kranke  selbst  durch  Uebung  die  Fahig- 
keit  sich  erworben  hatte,  den  Kehldeckelspatel  richtig  einzufuhren 
und  mit  ihm  den  Kehldeckel  hinabzudriicken. 

Am  sichersten  und  vollkommensten  erzielt  man  die    richtige 
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Einstellung   und   Fixirung   des   Kehldeckels    bei    laryngoskopischer 
Betrachtung  wie  bei  laryngoskopischen  Operationen,  wo  die  bisher  an- 
gefiihrten  Wege  und  Mittel  nicht  ausreichen,  durch  Anwendung  der 
von  mir  zu  diesern  Zwecke   construirten  Kehldeckelpincette 
oder  des  gedeckten  Kehldeckelhakens.     Bei  der  Construction  dieser 
beiden   im  Wesentlichen   ganz    gleich   wirkenden   Instrumente   war 
mein  Augenmerk  zunachst  besonders   darauf  gerichtet,    die  Beruh- 
rungspunkte  zwischen  Instrument  und  Kehldeckel  auf  ein  Minimum 
zu  beschranken,   weil,  je  ausgedehnter  und  zahlreicher  dieselben 
sind,   desto   grosser  auch  der  durch  das  Anlegen   des  Instruments 
an  den  Kehldeckel  hervorgerufene  Husten-  und  Wiirgreiz  ist.    Dem 
entsprechend  habe  ich  die  vordere  Branche  dieser  Pincette  (Taf.  V. 
Fig.  2)  in  eine  feine   scharfe  Spitze  auslaufen  lassen,   welche   die 
Schleimhaut  der  hintern  weit  mehr  empfind lichen  Kehldeckelflache 
rasch   durchbohrend  in   die   unempfindliche  Faserknorpelmasse  des 
Kehldeckels  sich  einsenkt,    wahrend   die  hintere  Branche  des  In- 
struments vorn   mit  einem  kleinen  Binge  endet,  welcher  sich  der 
erwahnten  Spitze   gerade  gegenitber  an  die  vordere  weniger  em- 
pfindliche    Flache    des    Kehldeckels    anlegt.       Im    ungebrauchten 
ruhenden   Zustande    des   Instruments   ragt   die   scharfe   Spitze   in 
diesen  Ring  hinein  und  wird  durch  ihn  gedeckt.    Wird  aber  das 
durch   einen   leichten   Fingerdruck   geoffnete   Instrument    mit    den 
vorderen  Enden  der  beiden  Branchen  fiber  den  Kehldeckel  hiniiber- 
geschoben   und   nun    der  Fingerdruck   aufgehoben ,   so  fahren   die 
Branchen   sofort   wieder   zusammen   und  klemmen  den  Kehldeckel 
durch  ihre  Federkraft  ganz   sicher  zwischen  sich   ein,   so   dass   er 
nun  mit  der  Pincette   nach  jeder  beliebigen  Richtung  hin  gezogen 
werden  kann.   Uebrigens  darf  man  bei  einem  solchen  Anziehen  des 
Kehldeckels  nach  vorn  und  oben  nur  eine  sehr  massige  Kraft  an- 
wenden,  weil   sonst  bei  starkerem  Anziehen  durch  Gegeuzug  von 
der  Zunge  etc.  her  die  hintere  Flache   des  Kehldeckels  gleichsam 
zusammenklappt  und  dadurch  die  Einsicht  in  den  Kehlkopf  ganzlich 
versperrt. 

Angelegt  verursacht  dieses  Instrument  auch  bei  noch  so  langem 
Liegen  nicht  den  mindesten  Schmerz,  wie  ich  mich  durch  vielfaltige 
Anwendung  desselben  auch  bei  den  empfindlichsten  Personen  uber- 
zeugt  habe ,   nur  im  Moment  der  Anlegung  hat  der  Kranke  eine 
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ganz  fliichtige  stechende  Empfindung,  wie  von  einem  leichten  Nadel- 
stiche.  Dagegen  bewirkt  dasselbe  immer  eine  betrachtliche  Ver- 
raehrung  der  Absonderung  von  zahem  Schleim  in  der  ganzen  hintern 
Parthie  der  Mundhohle  und  des  Racheneinganges ,  welcher  Schleim 
an  der  hinteren  Oberflache  des  Kehldeckels  oder  in  den  Schlund- 
furchen  abwarts  fliessend  den  Kranken  vielfach  zu  Husten-,  Schling- 
und  WiirgbeweguDgen  reizt.  Doch  ist  diese  Reizung  bei  verschie- 
denen  Kranken  je  nach  deren  Empfindlicbkeit  sehr  verschieden  und 
ich  habe  bei  mancben  Kranken  die  Kebldeckelpincette  Viertel-,  ja 
Halbestunden  lang  ganz  ruhig  liegen  lassen  konnen ,  wenn  auch 
zwischenhinein  dergleicben  Bewegungen  von  Zeit  zu  Zeit  einge- 
treten  waren. 

Beim  Gebraucb  wird,  wahrend  die  linke  Hand  des  Arztes  den 
Keblkopfsspiegel  halt,  die  mit  der  rechten  Hand  gehaltene  Pincette 
geschlossen  in  die  Mundhohle  eingefuhrt  und  darin  fortgeschoben, 
bis  sich  deren  vorderes  Ende  gerade  oberhalb  des  obern  Kehl- 
deckelrandes  befindet.  Durch  Fingerdruck  wird  jetzt  das  Instrument 
geoffnet  und  durch  Heben  des  Griffendes  werden  die  beiden  vordern 
Enden  so  weit  gesenkt,  bis  dass  man  in  dem  Spiegelbilde  sieht, 
dass  die  spitze  Branche  jenseits,  die  ringformige  Branche  diesseits 
des  freien  Theils  des  Kehldeckels  eine  Strecke  weit  unterhalb  des 
obern  Randes  desselben  hinabreicht.  Lasst  man  jetzt  den  Finger- 
druck unter  gleichzeitiger  leichter  Hebung  des  Griffendes  der  Pin- 
cette allmalig  nach,  so  nahern  sich  die  Fassenden  derselben 
einander  in  horizontaler  Richtung  und  ergreifen  schliesslich  die  zwi- 
schen  ihnen  gelegene  Kehldeckelstelle  in  der  oben  naher  erorterten 
Weise.  Lasst  man  dagegen  den  Fingerdruck  rasch  aufhoren,  so 
fahren  die  Pincettenenden  ebenfalls  rasch  gegen  einander,  heben 
sich  aber  dabei  auch  in  die  Hohe,  so  dass  sie  sich,  wenn  man  sie 
vorher  nicht  sehr  tief  hinabgesenkt  hatte,  sehr  oft  erst  oberhalb 
des  Kehldeckels  schliessen,  den  letztern  mithin  gar  nicht  oder  nur 
ganz  knapp  an  seinem  Rande,  nur  in  seinem  Schleimhautiiberzuge 
fas&en,  der  dann  bei  dem  geringsten  Zuge  durchreisst. 

Dieser  Uebelstand  beim  Schliessen  der  Pincette,  der  ofters  ein 
mehrmaliges  Einfiihren  derselben  nothig  machte,  bis  das  Fassen  des 
Kehldeckels  damit  gelang,  war  es,  der  mich  auf  die  Construction 
des  gedecktenKehldeckelhakens  (Taf.  V.  Fig.  3)  brachte, 
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bei  welchem  dieser  Uebelstand  vollkomnien  vermieden  und  somit 
das  Fassen  des  Kehldeckels  viel  mehr  gesichert  ist.  Die  Form  der 
beiden  Fassenden  ist  die  gleiche  wie  bei  der  Kehldeckelpincette, 
aber  der  scharfe  Haken  ist  unbeweglich  fest  mit  dem  Handgriffe 
verbunden,  wahrend  der  seine  Spitze  deckende  Ring  allein  beweg- 
lich  ist.  Durch  Druck  auf  den  Hebelarm  an  dem  Handgriffe  wird 
der  Ring  jvon  der  Spitze  zuriickgezogen ,  und  nach  dem  raschen 
wie  langsamen  Aufhoren  des  Fingerdruckes  schnellt  er  immer  in 
der  gleicben  Ricbtung  wieder  vor,  so  dass  die  zwischen  beiden  Thei- 
len  befindliche  Kebldeckelparthie  sicher  gefasst  wird. 

c.  Grosse    Empfindlichkeit    und   Reizbarkeit    der 
Rachengebilde  gegen  mechanische  Beruhrung. 

Die  Schleimhaut,  welche  alle  die  Gebilde  iiberkleidet,    welche 
die  hintere  Partbie   der  Mundbohle,  den  Racheneingang   und    die 
Rachenhohle    begranzen,    zeigt  bei  verschiedenen  Personen    einen 
ausserst  verschiedenen  Grad  von  Empfindlichkeit  gegen  Beruhrung 
durch  fremde  Korper,   namentlich  durch   metallische  Instrumente, 
welche   sich   nicht  sowohl    durch   lebhafte  oder  schmerzhafte  Em- 
pfindungen  zu  erkennen  giebt,  als  vielmehr  durch  rasch  eintretende 
reflectorische    Muskelzusammenziehungen    in    Form    von    Schling-, 
Wiirg-,   Brech-   und   Hustenbewegungen   neben   gleichzeitiger    be- 
trachtlicher  Vermehrung  der  Schleimabsonderung  aus  alien  in  dem 
angedeuteten  Bezirke  befindlichen  Schleimdriisen.    Am  deutlichsten 
sieht  man  diese  vermehrte  Schleimabsonderung  an  den  Driisen  auf 
der  vordern  Flache  des  weichen  und  harten  Gaumens  im  Umfange 
des  an  dieselbe  angesetzten  Kehlkopfsspiegels ;  hier  dringt  aus  jeder 
Drtisenmundung  ein  anfangs  ganz  kleiner   wasserheller  rundlicher 
Tropfen   hervor,   so   dass   bald   die   ganze  genannte  Flache  dicht 
wie  mit  Thautropfen    besetzt   erscheint,   bis  nach  und  nach    die 
Tropfen    grosser    geworden,    sich    ausbreiten,    mit    einander    zu- 
sammenfliessen    und    dann   an   den   Schenkeln   des    Gaumensegels 
hinablaufen.    Auch   aus   den  Miindungen  der   Stenon'schen  Kanale 
an   der   inneren   Wangenflache   sieht   man  zuweilen    einen    feinen 
hellen  Fliissigkeitsstrahl  zwischen  den  Zahnreihen  hindurch  in  die 
innere  Mundhohle  hinein  gespritzt  werden. 

Bei  manchen  Personen  habe  ich  diese  Empfindlichkeit  der  Ra- 
chenschleimhaut  ausserst  gering  gefunden,  indem  gleich  bei  der  ersten 
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laryngoskopischen  Untersuchung  der  Kehlkopfsspiegel  an  die  richtige 
Stelle  hingebracht  und  dort  hinreichend  lange  Zeit  gehalten  werden 
konnte,  obne  dass  die  geringsten  Reflexbewegungen  eintraten,  welche 
dessen  vorzeitige  Entfernung  nothig  gemacht  hatten.  Id  der  Regel 
war  aber  die  Empfindlichkeit  eine  grossere  uod  zwar  stufeDweise 
aufsteigend  bis  dahiD,  dass  jede  Beriihrung  des  Gaumensegels  durch 
deD  Kehlkopfsspiegel  sofort  Zusammenziehungen  der  Muskeln  da- 
selbst  hervorrief,  welcbe  iD  einzelnen  Fallen  bis  zu  wirklichem 
Erbrechen  sicb  steigerten,  so  dass  in  solchen  glucklicher  Weise 
sehr  seltenen  Fallen  die  laryngoskopische  Untersuchung  nicht  nur 
bei  der  ersten,  sondern  selbst  bei  mehreren  an  nach  einander  fol- 
genden  Tagen  angestellten  Versuchen  nicbt  zum  Vollzug  gebracht 
werden  konnte. 

Uebrigens  ist  diese  Empfindlichkeit  auch  bei  derselben  Person 
nicht  an  alien  Stellen  der  hier  in  Rede  stehenden  Gegend  gleich 
gross,  im  Allgemeinen  ist  sie  am  geringsten  an  der  hintern  Rachen- 
wand, etwas  grosser  an  der  Vorderflache  des  Gaumensegels  und 
am  Zapfchen,  noch  grosser  an  den  Schenkeln  des  Gaumensegels 
und  am  grossten  an  der  hintern  obern  Flache  des  Kehldeckels. 
Daher  auch  meine  Regel,  den  Kehlkopfsspiegel  mit  seinem  untern 
Rande  gegen  die  hintere  Rachenwand  in  der  Mittellinie  anzustem- 
men,  so  dass  das  Zapfchen  auf  seiner  Ruckenflache  aufliegt,  wah- 
rend  die  beiden  Schenkel  des  Gaumensegels  zu  seinen  beiden 
Seiten  frei  hinabsteigen ,  weil  bei  dieser  Stellung  des  Spiegels  die 
Bertihrung  der  empfindlicheren  Theile  mehr  vermieden  und  dess- 
halb  das  Verweilen  des  Spiegels  in  der  Rachenhohle  am  langsten 
ruhig  ertragen  wird.  Wird  dagegen  der  Spiegel  so  angesetzt,  dass 
er  das  freie  Ende  des  Zapfchens  oder  den  freien  Rand  des  einen 
oder  andern  Schenkels  des  Gaumensegels  vor  sich  her  gegen  die 
hintere  Rachenwand  andrangt,  so  verursacht  dieses  sogleich  unan- 
genehmen  Reiz  im  Halse ,  welcher  die  Aenderung  der  Haltung  des 
Spiegels  oder  dessen  ganzliche  Entfernung  sofort  erheischt.  Je 
ruhiger  iiberdies  der  Spiegel  an  der  richtigen  Stelle  von  dem  Arzte 
gehalten  wird,  desto  weniger  empfindet  der  Kranke  davon  und 
desto  langer  kann  der  Spiegel  daselbst  zur  Beobachtung  verwendet 
werden. 

Eine  Steigerung   der  Empfindlichkeit   pflegt   jedes   Mai    nach 
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dera  Essen  und  Trinken  einzutreten,  so  dass  man  empfindliche 
Personen  am  besten  im  nuchternen  Zustande,  etwa  einige  Stunden 
nach  dem  Fruhstuck  untersucht,  wahrend  welcher  Zeit  sie  nichts 
weiter  genossen  haben. 

Ebenso  wird  auch  stets  eine  Steigerung  der  Empfindlicbkeit 
beobacbtet  wahrend  des  Bestehens  sog.  katarrbaliscber  AfFectionen 
der  obern  Parthie  der  Respirations-  und  Digestionsorgane,  wie  sie 
endlich  aucb  bei  demselben  Individuum  je  nach  dem  Zustande  des 
Gesammtbefindens,  zumal  bei  sog.  nervosen  Constitutionen,  zahlreiche 
Scbwankungen  wahrnehmen  lasst ,  so  dass  man  das  eine  Mai  die 
Untersuchung  ganz  ungestort  zu  Ende  ausfiihren  kann,  das  andere 
Mai  dagegen  schon  nach  dem  ersten  Versuche  wegen  eintretender 
heftiger  Reizerscheinungen  abbrechen  muss. 

Alle  diese  Umstande,  welche  sich  in  noch  weit  hoherem  Grade 
bei  operativen  Eingriffen  in  storender  Weise  geltend  machen,  legen 
den  Wunsch  nahe,  ein  Mittel  zu  besitzen,  durch  dessen  Anwendung 
man  sicher  im  Stande  ware,  die  Empfindlichkeit  der  Rachenschleim- 
haut  etc.  ohne  alle  unangenehme  und  storende  Nebenwirkungen  voll- 
standig  zu  beseitigen,  oder  wenigstens  so  weit  zu  vermindern,  dass 
bei  deren  Beriihrung  durch  Instrumente  keine  reflectorischen  Mus- 
kelzusammenziehungen  eintreten.  Allein  ein  solches  Mittel ,  eine 
lokale  Anasthesie  zu  erzeugen,  gibt  es  leider  zur  Zeit  noch  nicht. 
Die  sicherste  Abstumpfung  der  Empfindlichkeit  bewirkt  noch  immer 
die  Gewohnung,  d.  h.  die  vielfach  wiederholte  Einfuhrung  metalli- 
scher  Instrumente  und  ahnlicher  Gerathschaften  in  die  Rachenhohle, 
welche  theils  der  Arzt  selbst  vornimmt,  theils  den  Kranken  ubungs- 
weise  ftir  sich  taglich  mehrere  Male  vornehmen  lasst. 

Unter  den  Arzneistoffen  habe  ich  nur  von  dem  Tannin  eine 
entschieden  giinstige  Wirkung  gesehen,  wahrend  ich  der  von  an- 
derer  Seite  her  empfohlenen  ortlichen  Anwendung  einer  Mischung 
von  Chloroform  und  in  Essigsaure  aufgelostem  M o r p h i u m  oder 
des  Aether  hydrochloricus  chloratus,  sowie  der  ortlichen  und  inner- 
lichen  Anwendung  des  Bromkaliums  nicht  beitreten  kann.  Das 
erste  Mittel  bewirkt  ein  so  heftiges  Brennen  und  Schmerz  an  alien 
damit  bestrichenen  Stellen ,  dass  die  Kranken  der  weitern  Anwen- 
dung desselben  alsbald  den  heftigsten  Widerstand  entgegensetzen, 
welchen  ich  urn  so  weniger  zu  tiberwinden  gesucht  habe,   als  ich 
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von   der    anasthetischen    Wirkung   gar   nichts   zu    beobachten    im 
Stande  war. 

Etwas  haufiger  habe  ich  den  Aether  hydrochloricuschlo- 
r  a  t  u  s  angewandt.  Rasch  wiederholte,  d.  h.  in  Zwischenraumen  von 
5—10  Minuten  auf  einander  folgende  Auswischungen  der  Kehlkopfs- 
hohle  mit  einem  in  diese  Fliissigkeit  getauchten  Schwamrnchen  fiihr- 
ten  allerdings  eine  merkliche  Verminderung  der  Empfindlichkeit  der 
innern  Kehlkopfsoberflache  herbei,  so  dass  Beriihrungen  derselben  mit 
der  Sonde  kauni  oder  mitunter  auch  gar  nicht  empfunden  wurden. 
Allein  auch  dieses  Mittel  verursacht  bei  seiner  Application  einen 
solchen  Reiz,  Brennen,  Husten,  Wiirgen  und  vielfach  sogar  so  leb- 
haften  Stimmritzenkrampf  mit  Bangigkeit,  Erstickungsgefiihl  etc., 
dass  sich  die  Kranken  nur  sehr  schwer  zur  Wiederholung  der  An- 
wendung  dieses  Mittels  entschliessen  und  die  Abstumpfung  der 
Empfindlichkeit  durch  Gewohnung  weitaus  vorziehen. 

Die  ortliche  wie  innerliche  Anwendung  des  Bromkaliums 
schien  mir  sogar  eine  entgegengesetzte  Wirkung  hervorzurufen,  in  der 
Weise  namlich,  dass  noch  leichter  Brechbewegungen  und  wirkliches 
Erbrechen  eintraten,  als  dieses  bei  demselben  Kranken  ohne  vor- 
gangige  Anwendung  dieses  Mittels  der  Fall  war. 

Das  Tannin  wende  ich  in  doppelter  Weise  an:  in  Form  von 
Einathmungen  einer  durch  einen  sog.  Zerstaubungsapparat,  Pulv£ri- 
sateur  des  liquides,  fein  zerstaubten  wassrigen  Auflosung  (10 — 20 — 30 
Gran  Tannin  in  einer  Unze  destillirten  Wassers  aufgelost),  und  in 
Form  von  Bepinselungen  der  sammtlichen  die  Rachenhohle  begran- 
zenden  Gebilde  mittelst  kleiner  Schwamrnchen,  welche  auf  die  Taf.  V. 
Fig.  9 — 13  abgebildeten  Trager  befestigt  sind.  Zu  diesen  Bepinselungen 
nehme  ich  vorzugsweise  Auflosungen  oder  vielmehr  Mischungen  von 
Tannin  mit  Glycerin  und  wenig  Wasser  in  steigender  Menge  des 
Tannins  bis  dahin,  dass  die  Mischung  eine  dickliche  syrupahnliche 
Consistenz  mit  grosser  Klebrigkeit  gewonnen  hat,  in  welchem  Zu- 
stande  sie  auch  zuweilen  zum  Bestreichen  einzelner  Instrumente, 
z.  B.  des  Kehldeckelspatels,  vor  deren  Einfuhrung  in  die  Mundhohle 
benutzt  worden  ist. 

Von  diesen  beiden  Methoden  wende  ich  vorzugsweise  die  Einath- 
mungen an ;  nur  wo  die  Beschaffenheit  des  Kehlkopfes  oder  sonstige 
Umstande  die  Vornahme  tiefer  Inspirationen  durch  den  Mund  verhin- 
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dern,  nehme  ich  die  Bepinselung  als  Ersatzmittel  vor,  so  nament- 
lich  bei  mehreren  Kranken,  welche  der  Ausfiillung  des  Kehlkopfs 
durch  grosse  Polypenniassen  oder  sonstiger  Verengerung  der  Kehl- 
kopfshohle  wegen  nicht  durch  den  Mund,  sondern  durch  die  in  der 
Luftrohrenwunde  liegende  Kaniile  athmeten.  Abgesehen  von  diesen 
iramerhin  seltenen  Fallen  lasse  ich  Kranke,  jedoch  nur  solche,  bei 
denen  die  laryngoskopische  Untersuchung  durch  grosse  Empfindlich- 
keitMer  Rachenschleimhaut  besonders  erschwert  wird,  jedes  Mai  zu- 
erst  einige  Minuten  lang  aus  dem  Zerstaubungsapparate  einathmen 
und  schreite  dann  sofort  zur  Untersuchung.  Ich  habe  hiedurch  mit 
seltenen  Ausnahmen  eine  wesentliche  Verminderung  der  Einpfind- 
lichkeit  (aber  nie  eine  vollstandige  Anasthesie)  erzielt,  welche  auch 
nur  selten  schon  wahrend  der  nachfolgenden  Untersuchung  so  weit 
nachliess,  dass  sie  durch  Wiederholung  der  Einathmung  wieder  er- 
zeugt  werden  musste. 

Zu  den  Einathmungen  benutze  ich  folgenden  von  inir  construir- 
ten  Zerstaubungsapparat,  welcher  sich  bei  niehrjahrigem  un- 
unterbrochenem  Gebrauche  auf  das  Vollstandigste  bewahrt  hat  und 
sich  vor  den  iibrigen  auf  das  gleiche  Prinzip  basirten  Apparaten 
durch  die  Vereinigung  folgender  Eigenschaften  auszeichnet: 

Die  zum  Zerstauben  bestimmte  Fliissigkeit  kommt  nur  mit 
Glas  in  Beruhrung,  mithin  ist  der  Apparat  bei  jeder  Fliissig- 
keit anwendbar. 

Die  nicht  eingeathmete  zerstaubte  Fliissigkeit  fliesst  in  das 
Aufbewahrungsgefass  zuriick,  ebenso  auch  die  aus  der  senkrechten 
Rohre  hervorquellende  nicht  zerstaubte  Fliissigkeit,  so  dass  nirgends 
ein  Ueberlaufen  von  Fliissigkeiten  stattfindet,  welches  die  Benutzung 
eines  weitern  Gefasses  zur  Verhiitung  von  Beschmutzungen  etc. 
nothig  macht. 

Die  zerstaubte  Fliissigkeit  kommt  nur  in  ein  em  fingerdicken 
Strome  hervor,  welcher  auch  in  den  kleinsten  Mund  ohne  alle  Be- 
schwerde  und  ohne  alle  Benetzung  der  Umgebung  desselben  aufge- 
nommen  werden  kann. 

Der  Apparat  ist  sehr  leicht  zu  handhaben  und  in  jeder  Stel- 
lung  des  Kranken  beim  Stehen,  Sitzen,  Liegen  von  demselben  bequem 
zu  benutzen. 
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Er  ist  sehr  leicht  rein  zu  halten  und  bei  verschiedenen 
Fliissigkeiten  nach  einander  anwendbar. 

Die  einzige  Schattenseite  dieses  Apparates  ist  die  Kostspielig- 
keit  der  Anschaffung,  welche  hauptsachlich  durch  den  hohen  Preis 
der  dazu  gehorigen  Compressionspumpe  bedingt  ist.  Allein  wenn 
man  bedenkt,  dass  eine  solche  Pumpe  von  dem  Arzte  auch  noch 
bei  der  Behandlung  verschiedener  anderweitiger  Erkrankungen ,  bei 
Ohren-,  Augen-,  Uteruskrankheiten ,  zu  kalten  Irrigationen  behufs 
der  Stillung  von  Blutungen  bei  Wunden  etc.  mit  grossem  Vortbeil 
gebraucht  werden  kann,  so  erscheint  der  Aufwand  fur  den  bier  in 
Rede  stebenden  Zweck  nicht  zu  gross. 

Mein  Zerstaubungsapparat  besteht  zunacbst  (Taf.  IV.  Fig.  17) 
aus  einem  Glase,  welches  zur  Aufnahme  der  zu  zerstaubenden  Fliis- 
sigkeit  bestimmt  ist  und  die  Form  und   Grosse   der  gewohnlichen 
kleineren  Pulverglaser   in   den  Apotbeken   besitzt.    Urn   den   Hals 
dieses  Glases  wird  ein   mit  einem  Charnier  versebener  und  durch 
die  bei  den  sogenannten  Baumscbrauben  gebrauchlicbe  Vorrichtung 
sehr  rasch  zu  schliessender  und  zu  offnender  Messingring  herumge- 
legt,  welcher  an  zwei  einander  gerade  gegenuberstehenden  Punkten 
zwei  kleine,  etwa  6  Cmtr.  hohe  senkrecht  stehende  Saulchen  tragt, 
die  je  durch   eine  Schraube  an   ihm  befestigt  werden.     Die  eine 
dieser  Saulchen  tragt  auf  ihrem  obern  Ende  eine  horizontal  liegende 
federnde  und   durch  eine   Schraube   schliessbare  Messinghiilse ,   in 
welcher  eine  vorn  in  eine  feine  Spitze  ausgezogene  10  Mmtr.  dicke 
Glasrohre  so  festgestellt  wird,   dass   die  Spitze  sich  ungefahr  tiber 
der  Mitte  der  Oeffnung  des  Glases  befindet.    Unterhalb  dieser  Vor- 
richtung ist  an  derselben  Saule  eine  zweite  kleinere  Messinghiilse 
angebracht,   welche  an  der  Saule  auf-  und  abwarts  geschoben  und 
durch  eine  an  ihrem  hintern  geschlossenen  Ende  befindliche  Schraube 
in  jeder  Hohe  der  Saule  festgestellt  werden  kann.    In  das  vordere 
offene   Ende   dieser   Hulse   wird   vermittelst   eines   gut   passenden 
Korkstopsels  ein  kurzer  dicker  Glasstab  eingesetzt,  an  dessen  anderem 
Ende  eine  senkrecht  stehende  Glasrohre  angeschmolzen  ist,  welche 
nach  unten  zu   bis  nahe  an  den   Boden   des   Glasgefasses   reicht 
und  nach  oben  zu  mit  ihrem  obern  in  eine  feine  Spitze  ausgezoge- 
nen  Ende  in  der  halben  Hohe  der  Mundung  der  vorhin  erwahnten 
Glasrohre  genau  und  sicher  eingestellt  werden  kann.    Die  andere 
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kleine  Saule  tragt  in  einem  schmalen  Ringe  eine  konische  oder 
trichterformige  Glasrohre  von  6  Cmtr.  Lange,  welche  mit  ihrer 
weiteren  3*/2  Cmtr.  im  Durchmesser  haltenden  Miindung  beinahe  die 
senkrechte  Glasrohre  beruhrt  und  mit  ihrer  engeren  nur  2  Cmtr. 
weiten  OefFnung  nach  vorn  gerichtet  ist  und  so  uber  den  Rand  des 
Fliissigkeitsbehalters  hinausragt,  dass  dieses  dunnere  Ende  des 
Glastrichters  bequem  bis  in  den  Mund  des  Einathmenden  gebracht 
werden  kann.  Unterhalb  dieses  Endes  befindet  sich  an  dem  Trager 
eine  kleine  schrag  gestellte  Ablaufplatte  fiir  etwa  an  dem  Glas- 
trichter  hinablaufenden  Speichel,  um  dessen  Vermischung  mit  der 
Einathmungsfliissigkeit  zu  verhindern.  Der  Glastrichter  ist  iibrigens 
so  angebracht,  dass  sein  oberer  Umfang  eine  vollkommene  horizon- 
tale  Lage  und  zwar  nur  um  6  bis  8  Mmtr.  hoher  als  die  Spitze 
der  horizontal  liegenden  Glasrohre  hat ,  wahrend  seine  untere  Wand 
nach  der  Mitte  des  Glases  hin  stark  abfallt. 

In  einer  wohlfeileren  aber  dem  Zerbrechen  mehr  ausgesetzten 
Weise  wird  dieser  Apparat  hergestellt  wie  Fig.  18  zeigt.  Ein  ge- 
wohnliches  Trinkglas  wird  durch  einen  grossen  Kork  geschlossen, 
welcher  in  der  Mitte  eine  grossere  (etwa  2  Cmtr.  messende)  und 
seitwarts  zwei  kleinere  Oeffnungen  besitzt.  In  die  eine  Seitenoff- 
nung  wird  ein  gestielter  Ring  mit  eingekittetem  Glastrichter  und  in 
die  andere  ein  Glasstab  hineingesteckt,  auf  dessen  oberes  Ende 
die  horizontale  Glasrohre  angeschmolzen  ist,  wahrend  seitwarts 
durch  eine  kurze  schrage  Verbindung  die  senkrechte  Steigrohre 
in  der  erforderlichen  Richtung  befestigt  ist,  so  dass  sie  durch  die 
mittlere  grosse  Oeffnung  des  Korkes  frei  bis  auf  den  Boden  des 
Glases  hinabreicht. 

Zu  diesem  also  eingerichteten  Glase,  welches  nur  1  bis  2  Un- 
zen  der  zu  zerstaubenden  Fliissigkeit  zu  enthalten  braucht,  gehort 
als  anderes  Hauptstiick  (Taf.  IV.  Fig.  15)  ein  aus  Kupferblech  ge- 
fertigter,  mit  einer  Compressionspumpe  und  mit  einem  Abzugshahn 
versehener  cylindrischer  Behalter,  Windkessel,  welcher  durch 
eine  an  das  freie  Ende  des  Schliesshahns  aufgesteckte ,  mehrere 
Fuss  lange  Kautschuckrohre  mit  der  horizontalen  Rohre  des  Glases 
in  Verbindung  gesetzt  wird. 

Wird  nun  der  Windkessel  durch  eine  hinreichende  Anzahl  von 
Kolbenstossen   (20  bis  30   oder   weiter   hinauf  bis   zu  50  oder  60 
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Niederdriickungen  des  Stempels  der  Pumpe)  mit  comprimirter  Luft 
gefullt  und  dann  der  Schliesshahn  vorsichtig  bis  zu  der  nothigen 
Weite  geoffnet,  so  stromt  die  comprimirte  Luft  sofort  kraftig 
aus  demselben  durch  den  Schlauch  und  die  an  letzteren  anschlies- 
sende  Glasrohre  hinaus.  Dieser  iiber  das  obere  Ende  der  senk- 
rechten  Glasrohre  hinweg  fahrende  Luftstrom  bewirkt  eben  dadurch 
in  der  genannten  Glasrohre,  wenn  sie  ganz  richtig  eingestellt  ist, 
eine  Verdiinnung  der  in  ihr  ruhenden  Luftsaule,  in  Folge  dessen 
die  durch  das  untere  offene  Ende  der  Glasrohre  in  letztere  einge- 
drungene  Fliissigkeit  in  derselben  emporsteigt  und  aus  deren  obern 
Ende  hervorquillt.  Hier  wird  aber  die  hervorquellende  Fliissigkeit 
von  dem  vorbeistreichenden  Luftstrome  ergriffen  und  zum  grossten 
Theile  in  den  feinsten  Nebel  verwandelt,  gleichsam  zerstaubt,  und 
durch  den  vorgesteckten  Glastrichter  hindurch  in  horizontaler  Rich- 
tung  bis  zu  einer  Entfernung  von  mehreren  Fuss  hin  fortgetrieben, 
wahrend  nur  ein  kleiner  Theil  der  Fliissigkeit  unzerstaubt  an  der 
Aussenflache  der  senkrechten  Glasrohre  abwarts  fliesst.  Auch  von 
der  zerstaubten  Fliissigkeit  geht  nur  ein  Theil  durch  den  Glastrich- 
ter hindurch;  da  dieselbe  namlich  von  ihrem  Ursprungspunkte  sehr 
rasch  trichterformig  divergirend  sich  ausbreitet,  so  schlagt  sich  ein 
grosser  Theil  davon  an  der  innern  Oberflache  des  Glastrichters 
nieder  und  lauft  auf  dieser  in  Form  eines  hochst  feinblasigen 
Schaumes  nach  deren  weiter  Miindung  hin  zuriick,  urn  dann  an 
der  senkrechten  Glasrohre  hinabfliessend  wieder  mit  der  iibrigen 
zum  Zerstauben  bestimmten  Fliissigkeit  sich  zu  vereinigen,  auf 
deren  Oberflache  sie  noch  eine  Zeitlang  in  Form  zarter  Schaum- 
streifen  gesehen  wird. 

Beim  Gebrauch  wird  das  Glasgefass  von  dem  sitzenden  oder 
stehenden  Kranken  selbst  in  die  Hand  genommen  und  das  vor- 
stehende  kleinere  Ende  des  Glastrichters  dicht  vor  oder  in  den 
Mund  hinein  gehalten  und  dabei  langsam  und  tief  eingeathmet, 
wahrend  die  zerstaubte  Fliissigkeit  in  die  Mundhohle  eindringt. 
Hat  man  den  Windkessel  vor  dem  Oeffnen  des  Schliesshahns 
(durch  50  bis  60  Kolbenstosse)  moglichst  stark  gefullt,  so  dauert 
das  Ausstromen  der  Luft  und  die  dadurch  bewirkte  Zerstaubung 
der  Fliissigkeit  so  lange  fort,  dass  der  Kranke  1  bis  2  Minuten 
hindurch  ununterbrochen  davon  einathmen  kann.  Ist  der  Windkessel 
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wenig  gefiillt,  so  muss  (lurch  einen  Gehiilfen  die  Pumpe  wahrend 
des  Athmens  bestandig  so  gehandhabt  werden,  dass  die  Luft  un- 
unterbrochen   mit  der  zum  Zerstauben   nothigen  Gewalt   ausstromt. 

Der  beschriebene  Apparat  wird  selbstverstandlich  audi  zum 
Zerstauben  jeder  beliebigen  andern  Fliissigkeit  benutzt,  welche  zur 
direkten  Einwirkung  auf  die  Schleimhaut  der  hintern  Parthie  der 
Mund-  und  Rachenhohle,  des  Kehlkopfs  und  der  Luftrohre  bis  in 
die  Bronchien  gebracht  werden  soil.  Ich  habe  von  dieser  Inhala- 
tionsmethode  bei  der  Behandlung  chronischer  Katarrhe  des  Kehl- 
kopfs und  der  Luftrohre  vielfach  Anwendung  gemacht  und  mei- 
stens  sehr  giinstige  Erfolge  dadurch  erzielt. 

Statt  der  comprimirten  Luft  mit  dem  beschriebenen  Apparate 
habe  ich  audi  nach  dem  Vorgange  von  Dr.  Siegle  die  Kraft  des 
gespannten  Wasserdampfes  zur  Zerstaubung  der  Arzneifliissigkeiten 
benutzt,  theils  mittelst  des  von  dem  genannten  Arzte  angegebenen 
Apparates,  theils  mittelst  des  Fig.  16  auf  Taf.  IV.  dargestellten 
Apparatus.  Letzterer  besteht  in  einem  l1^  bis  2  Schoppen  Wasser 
haltenden  Gefasse  aus  Weissblech,  welches  mit  1  Schoppen  Wasser 
gefiillt  iiber  einer  Gas-  oder  Spiritusflamme  in  der  erforderlichen 
Temperatur  erhalten  wird.  In  die  obere  Mtindung  dieses  Gefasses 
ist  mittelst  eines  gut  schliessenden  und  durch  sogenannten  Bajonet- 
schluss  noch  weiter  befestigten  Korkes  eine  gebogene  Messingrohre 
eingesetzt,  deren  freies  Ende  durch  eine  Kautschuckrohre  mit  dem 
hintern  Ende  der  horizontalen  Rbhre  des  vorhin  beschriebenen  Glas- 
apparates  (Fig.  17  u.  18)  verbunden  wird.  Der  durch  das  Kochen 
des  Wassers  in  dem  Blechgefasse  erzeugte  Wasserdampf  stromt 
durch  die  Glasrohre  hindurch  und  zerstaubt,  wenn  er  die  da#u  er- 
forderliche  Spannkraft  erreicht  hat,  {die  von  ihm  in  der  Steigrohre 
emporgezogene  Arzneifliissigkeit.  Ist  dieses  Zerstauben  gehorig  in 
Gang  gekommen,  so  muss  die  Flamme  unter  dem  Wasserkessel  zur 
Erhaltung  dieses  Grades  regulirt  werden.  Eine  Explosion  mit  Zer- 
triimmerung  des  Kessels  ist  jedoch  nicht  zu  befiirchten,  da  der  auf 
der  Rohre  des  Kessels  aufgesteckte  Kautschuckschlauch  als  Sicher- 
heitsventil  dient,  indem  er  zunachst  bei  eintretender  zu  grosser 
Spannung  des  Dampfes  abgestossen  oder  zerrissen  wird. 

Meinen  Beobachtungen  und  Erfahrungen  nach  muss  ich  iibrigens 
der  Zerstaubung  durch  comprimirte  Luft  ganz  entschieden  den  Vorzug 
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vor  der  Zerstaubung  durch  Dampf  zuerkennen,  wie  ich  hier  jedoch 
nur  ganz  kurz  anfiihren  darf,  indem  ich  mich  nach  dieser  ohnedies 
schon  etwas  langen  Abschweifung  zu  meinem  Thema  zuriickwenden 
muss. 

Was  endlich  noch  die  Frage  betrifft,  ob  man  nicht  bei  dem 
Mangel  an  Mitteln  zur  Erzeugung  einer  lokalen  Anasthesie  der 
Rachengebilde  seine  Zuflucht  nehmen  solle  zur  allgemeinen 
Anasthesie  durch  Aether-  o der  Chloroforminhalatio- 
nen,  um  wahrend  derselben  laryngoskopische  Untersuchungen  und 
namentlich  Operationen  im  Kehlkopfe  sicher  und  schmerzlos  aus- 
fiihren  zu  konnen,  so  muss  dieselbe  entschieden  verneint  werden. 
Schon  a  priori  muss  man  bei  einigermaassen  sachkundiger  Ueber- 
legung  die  Chloroformnarkose  zu  dem  angegebenen  Zwecke  unpas- 
send  finden,  weil  schon  zur  vollkommenen  Ausfiihrung  laryngosko- 
pischer  Untersuchungen  eine  bestimmte  Mithulfe  und  Mitwirkung  von 
Seiten  des  Kranken  absolut  nothwendig  ist.  Der  Kranke  muss 
wahrend  derselben  nicht  nur  eine  ganz  bestimmte  Stellung  und 
Haltung  des  Kopfes,  der  Lippen,  Kiefer,  Zunge  etc.  einnehmen  und 
ruhig  bewahren,  welche  in  dieser  Weise  ohne  alles  Zuthun  von 
Seite  des  Kranken  selbst  oder  gar  gegen  seinen  Willen  durch  noch 
so  viele  Gehulfen  durchaus  nicht  hergestellt  werden  kann,  sondern 
er  muss  iiberdies  noch  im  Laufe  der  Untersuchung  je  nach  Ge- 
heiss  des  Arztes  verschiedene  Muskelbewegungen  ausfiihren,  rascher 
oder  langsamer,  tiefer  oder  oberflachlicher  einathmen,  Tone  an- 
geben  etc.,  von  welchem  Allem  wahrend  einer  Chloroformnarkose 
keine  Rede  sein  kann.  Dazu  kommt  noch,  dass  wahrend  der 
Chloroformnarkose  in  Folge  der  verminderten  Muskelthatigkeit 
leicht  eine  vermehrte  Anhaufung  von  Schleim  in  dem  Rachen 
und  in  den  Luftwegen  entsteht,  welche  das  Gesichtsfeld  ver- 
deckt  und  zu  ihrer  Entfernung  wiederholtes  Einfuhren  von  Pinseln 
oder  Schwammen  nothig  macht.  Endlich  ist  auch  eine  voile  Un- 
empfindlichkeit  der  Rachengebilde  nicht  wohl  zu  erwarten,  da  be- 
kanntlich  die  genannten  Theile  wahrend  der  Chloroformnarkose  am 
langsten  unter  alien  Theilen  des  Korpers  ihre  Empfindlichkeit  be- 
wahren. Zur  Erweckung  aus  tiefer  Chloroformnarkose  lasst  man 
ja  vorzugsweise  Reizmittel  auf  die  Schleimhaut  des  obern  Theils 
der  Respirationsorgane  einwirken ! 
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Diese  Bedenken  gegen  die  Anwenduug  der  Chloroformnarkose 
haben  sich  denn  auch  bei  den  von  mir  angestellten  Versuchen  als- 
bald  so  begrundet  erwiesen,  dass  ich  fiir  immer  darauf  verzichtet 
habe.  Nur  einmal  bei  einem  Knaben  von  5  Jahren  schien  es  mir, 
als  ob  bei  herannahender  Bewusstlosigkeit  auf  die  Einfiihrung  von 
Instrumental  in  den  Kehlkopf  weniger  reagirt  worden  ware,  allein 
schon  bei  der  nachsten  Wiederholung  dieses  Versuches  bemerkte 
ich  nichts  davon  und  bei  vollends  eingetretener  Bewusstlosigkeit 
waren  die  Kiefer  so  fest  auf  einander  geschlossen,  dass  bis  zur  ge- 
waltsamen  Eroffnung  derselben  die  Narkose  schon  voriiber  war, 
und  ein  ruhiges  Fixiren  des  Knaben  in  diesem  Zustande  als  eine 
Unmoglichkeit  sich  herausstellte. 

d)  Unter  den  organischen  Veranderungen  der  den  Ra- 
cheneingang  begranzenden  Gebilde,  welche  durch  Abweichung  in 
Form  oder  Grosse  die  laryngoskopische  Betrachtung  erschweren 
oder  verhindern  konnen,  erwahnen  wir  zunachst  weil  am  haufigsten 
vorkommend  die  Hypertrophic  einer  oder  beider  Mandeln.  Je  nach 
dem  Grade  der  Vergrosserung  legt  sich  die  hypertrophische  Mandel 
von  der  Seite  her  iiber  oder  vor  den  an  die  Rachenwand  angelegten 
Spiegel  hin  und  deckt  den  Band  desselben  in  entsprechender  Breite 
zu,  so  dass  dadurch  der  Raum  fiir  das  Kehlkopfsbild  in  dem  glei- 
chen  Grade  verschmalert  und  beschrankt  wird.  Die  sicherste  und 
schnellste  Hulfe  schafft  hier  stets  die  Abtragung  der  vorragenden 
Mandelparthie  mit  dem  Messer,  namentlich  mit  der  verbesserten 
Fahnestock'schen  Guillotine,  wahrend  die  neuerdings  empfohlene 
Wegatzung  der  Mandel  mittelst  kristallisirter  Chromsaure  nach 
meinen  Erfahrungen  sich  als  ein  so  langsam  wirkendes  und  fiir  den 
Kranken  mit  mancherlei  Unannehmlichkeiten  verbundenes  Verfahren 
herausgestellt  hat,  dass  ich  ganz  davon  zuruckgekommen  bin. 

Ausserdem  konnen  auch  sehr  betrachtliche  Enge  des  Rachen- 
einganges  durch  ungewohnlich  starke  Entwicklung  der  iibrigen  das- 
selbe  begranzenden  und  umgebenden  Gebilde,  sowie  krankhafte  An- 
spannung  oder  Verziehung  der  Bogen  des  Gaumensegels  durch 
Narben  nach  vorausgegangenen  ulcerosen  Prozessen  dieser  Gegend, 
die  Anlegung  des  Kehlkopfsspiegels  in  verschiedenem  Grade  er- 
schweren, wahrend  auf  der  andern  Seite  z.  B.  weit  klaffende  ange- 


62  3)  Beseitigung  der  Hindernisse  etc. 

borene  Spalten  des  weichen  Gauinens  die  laryngoskopische  Unter- 
suchung  sehr  erleichtern  konnen. 

Eine  betrachtliche  Erschwerung,  ja  ganzliche  Verhiuderung  der 
laryngoskopischen  Besichtigung  der  hintern  Parthie  der  Stimmban- 
der  nebst  der  hinteren  Wandung  der  Kehlkopfshohle  verursacht  bei 
manchen  Personen  eine  abnorme  Wolbung  der  Halswirbelsaule  nach 
vorn.  Man  sieht  hier  den  vorderen  Theil  der  Stimmbander  bis 
etwas  ttber  die  Mitte  nach  hinten  zu,  dann  schneidet  aber  das 
Bild  niit  einer  scharfen  geraden  Linie  ab  und  die  hintere  Wand 
des  Schlundes,  soweit  sie  der  obern  Halfte  der  abnormen  Convexi- 
tat  der  Wirbelsaule  entspricht,  nimmt  den  iibrigen  untern  Raum 
des  Spiegelbildes  ein.  Dadurch  dass  man  solche  Leute  den  Kopf 
moglichst  stark  und  gerade  einporstrecken  lasst,  kann  man  zuwei- 
len  noch  einen  Blick  auf  die  hintere  Parthie  der  Stimmbander  und 
selbst  auf  die  vordere  Flache  der  hintern  Kehlkopfswandung  oder 
doch  auf  die  vorwarts  geneigten  Spitzen  der  Giessbeckenknorpel 
erhaschen,  doch  immer  gelingt  auch  dieses  nicht.  Sollte  man  in 
solchen  Fallen  vielleicht  noch  mehr  erreichen  konnen  durch  An- 
wendung  eines  Doppelspiegels  ? 

e)  Als  letztes  Untersuchungshinderniss  muss  hier  noch  Un- 
regelmassigkeit  in  der  Respiration  aufgefuhrt  werden. 
Die  Mehrzahl  der  Personen,  welche  zum  ersten  Male  zu  einer  laryn- 
goskopischen Untersuchung  kommen,  sind  namlich  der  Meinung,  sie 
miissten,  urn  die  von  ihnen  verlangte  Oeffnung  des  Mundes  neben 
gleichzeitiger  ruhiger  Haltung  der  Zunge  etc.  sicher  durchzufiihren, 
wahrend  der  Kehlkopfsspiegel  in  dem  Munde  verweilt,  auch  den 
Athem  ganz  ruhig  an  sich  halten.  Natiirlich  kann  dieses  nicht 
durchgefuhrt  werden,  sondern  immer  wird  nach  ktirzester  Frist 
durch  gewaltsame  Explosion  der  Respirationsmuskeln  die  kaum  be- 
gonnene  Untersuchung  unterbrochen  und  vereitelt.  Vielmehr  ist  es 
absolut  nothwendig,  dass  der  Kranke  wahrend  der  ganzen  Dauer 
der  Untersuchung  moglichst  gleichmassig  tief  aber  leicht  und  ruhig 
ein-  und  ausathmet,  wesshalb  ich  auch  bei  der  ersten  Untersuchung 
eines  jeden  Kranken  denselben  zuerst  ohne  und  dann  mit  in  den  Mund 
gehaltenem  Spiegel  athmen  lasse,  zwischen  hinein  auch  ein  »ae« 
bei  ganz  ruhig  gehaltener  Zunge  angeben  lasse,  etc. ;  einzelne  Kranke 
miissen  diese  Athmungsubungen  sogar   noch  langere  Zeit  hindurch 
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fur  sich  fortsetzen,  bis  sie  die  nothige  Uebung  und  Sicherheit  darin 
gewonnen  haben,  namentlich  angstliche  Kranke,  bei  denen  Instru- 
mente  in  den  Kehlkopf  eingeftihrt  werden  sollen. 

Die  in  dem  Vorstehenden  unter  a  bis  e  aufgefuhrten  Hinder- 
nisse  der  laryngoskopischen  Untersuchung  stellen  sich  natiirlich 
bei  verschiedenen  Personen  in  sehr  verschiedenem  Grade  und  An- 
zahl  ein,  je  mehr  es  demArzte  gelingt,  durch  technische  Getibtheit 
und  durch  rasche  richtige  Auswahl  und  Anwendung  der  passend- 
sten  Mittel  die  vorliegenden  Hindernisse  zu  beseitigen  und  je  mehr 
er  dabei  durch  die  Gelehrigkeit  und  die  Willenskraft  des  Kranken 
unterstiitzt  wird,  desto  eher  wird  die  Untersuchung  mit  dem  eingefuhr- 
ten  Kehlkopfsspiegel  vollstandig  ausgefiihrt  ein  befriedigendes  Resul- 
tat  ergeben.  Bei  nicht  wenig  Kranken  und  Gesunden  gelingt  es  nach 
dem  angegebenen  Verfahren  gleich  bei  der  ersten  Untersuchung,  ja 
bei  der  ersten  Einfuhrung  des  Spiegels,  eine  allseitige  Anschauung 
der  ganzen  Kehlkopfshohle  und  sammtlicher  sie  begranzender  Gebilde 
zu  gewinnen,  so  dass  eine  sichere  Entscheidung  iiber  die  Frage  ab- 
gegeben  werden  kann,  ob  und  welche  krankhafte  Veranderungen 
vorhanden  sind. 

In  vielen  namentlich  pathologischen  Fallen  bedarf  es  aber  zur 
Abgabe  eines  solchen  Endurtheils  einer  mehrere  Male  wiederholten 
Untersuchung,  welche  Entscheidung  nur  ausnahmsweise  bei  Kran- 
ken mit  besonderer  Empfindlichkeit,  Ungelehrigkeit  oder  Wil- 
lensmangel,  bei  Kindern  etc.  auf  langere  Zeit  hinaus  verzogert 
oder  sogar  ganz  unmoglich  gemacht  werden  kann,  wenn  z.  B.  An- 
schwellungen  in  dem  Eingange  der  Kehlkopfshohle  den  Einblict 
in  die  tieferen  Parthieen  derselben  verhindern. 


Selbstbeobachtung.    Autolaryngoskopie. 

Der  lebhafte  Wunsch  vieler  Kehlkopfskranker,  das  laryngosko- 
pische  Spiegelbild  des  eigenen  Kehlkopfes  selbst  zu  sehen,  kann 
leicht  durch  Benutzung  eines  kleinen  Planspiegels  erfullt  werden. 
Dieser  Spiegel  wird  dann  entweder  von  dem  Kranken  selbst  an 
passender  Stelle  gehalten,   oder,  was   bequemer  und   sicherer  ist, 
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man  befestigt  denselben  an  geeigneter  Stelle  an  clem  Beleuchtungs- 
apparat  selbst,  etwa  in  der  Weise,  welche  oben  pag.  28  bei  meinem 
Apparate  beschrieben  worden  ist,  so  dass  dicht  hinter  und  iiber 
dem  Beleuchtungsspiegel  der  Planspiegel  in  ziemlich  senkrechter 
Richtung  sich  befindet. 

Das  Verfahren  bei  Benutzung  dieses  Planspiegels  ist  nun  fol- 
gendes.  Nachdem  der  Kranke  dieselbe  Haltung  des  Kopfes,  der 
Zunge  etc.  eingenommen  hat,  wie  sie  vorhin  vorgeschrieben  wor- 
den ist,  nur  den  Kopf  noch  ein  wenig  mehr  nach  hinten  zuriick- 
gebeugt,  weil  sonst  die  Vorderzahne  des  Oberkiefers  den  Kehlkopfs- 
spiegel  verdecken,  stellt  der  Arzt  zunachst  den  Beleuchtungsspiegel 
so  ein,  dass  dessen  Lichtstrahlen  sich  auf  dem  Zapfchen  des  Kran- 
ken  concentriren ,  wahrend  derselbe  ein  »ae«  angibt;  jetzt  greift 
der  Kranke  mit  seiner  rechten  Hand  hinter  dem  Apparate  herum 
nach  dem  Planspiegel  und  stellt  denselben  so  ein,  dass  er  in  ihm 
das  Bild  des  Grundes  der  Mundhohle  mit  dem  Zapfchen  moglichst 
in  der  Mitte  erblickt,  und  wahrend  nun  der  Kranke  diese  Stellung 
unverriickt  einhalt,  fuhrt  der  Arzt  rasch  den  Kehlkopfsspiegel  an 
die  gewohnliche  Stelle  hin,  indem  er  wie  sonst  neben  dem  untern 
Umfange  des  Beleuchtungsspiegels  vorbei  in  die  Mundhohle  des 
Kranken  hineinblickt. 

Ist  dieses  Alles  in  der  vorgeschriebenen  Weise  richtig  ausge- 
fuhrt,  so  sehen  jetzt  Beide ,  Arzt  und  Kranker,  das  Spiegelbild  des 
Kehlkopfes,  freilich  nicht  genau  mit  dem  gleichen  Sehfelde,  sondern 
nur  zu  einem  gewissen  Theile.  Es  begreift  sich  dieses,  wenn  man 
daran  denkt,  dass  die  von  der  Spiegelflache  des  Kehlkopfsspiegels 
zuriickgeworfenen  Lichtstrahlen  unter  einem  andern  Winkel  in  das 
Auge  des  fremden  Beobachters  gelangen,  als  in  den  Planspiegel 
und  von  diesem  in  das  Auge  des  Selbstbeobachters ;  es  werden  mit- 
hin  manche  Stellen  des  Kehlkopfsbildes  von  beiden  Beobachtern  zu- 
gleich  gesehen ,  andere  dagegen  nur  von  dem  einen  oder  andern 
Beobachter,  namentlich  wird  der  Selbstbeobachter  mehr  die  nach 
hinten,  der  fremde  Beobachter  mehr  die  nach  vorn  gelegenen  Theile 
im  Sehfelde  haben. 

Durch  leichte  Drehung  an  dem  Planspiegel  und  noch  mehr 
wenn  man  den  Stiel  des  im  Munde  liegenden  Kehlkopfsspiegels  dem 
Kranken  selbst  zum  Halten  in  dessen  linke  Hand  iibergibt,   durch 
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leichte  Wendungen  des  Kehlkopfsspiegels  wird  der  Kranke  in  den 
Stand  gesetzt,  selbst  sich  alle  Parthieen  seines  Kehlkopfs  vorzu- 
fuhren. 

Anstellige  Kranke,  die  bereits  an  die  Einfuhrung  des  Kehl- 
kopfsspiegels durch  den  Arzt  gewohnt  waren,  haben  auch  sehr  rasch 
die  Fahigkeit  sich  erworben ,  den  Kehlkopfsspiegel  selbst  sich  ein- 
zufuhren  und  so  die  Autolaryngoskopie  im  vollsten  Sinne  des  Wor- 
tes  auszufiihren. 

Die  meisten  der  zur  Operation  von  Polypen  zu  mir  gekomme- 
nen  Kranken  habe  ich  wahrend  der  Einiibungen  wiederholt  solche 
Mitbeobachtungen  machen  lassen,  theils  weil  ich  dadurch  ihr  Vertrauen 
und  ihren  Muth  zur  Ertragung  der  Operation  sich  steigern  sah, 
theils  weil  dieselben  sich  dabei  auch  naher  von  der  Art  der  Hal- 
tung  der  Zunge  etc.  und  der  Nothwendigkeit  dieser  Haltung  als 
unumganglicher  Bedingung  zu  richtigem  Sehen  und  Operiren  fiir 
den  Arzt  uberzeugten. 

Stellt  sich  bei  solchen  Versuchen  noch  eine  dritte  Person  hin- 
ter  den  Stuhl  des  Kranken  und  sieht  dicht  fiber  den  Kopf  des 
letzteren  oder  dicht  neben  dessen  linker  Wange  vorbei  in  den 
Planspiegel  hinein,  so  kann  auch  diese  noch  einen  Theil  des  laryn- 
goskopischen  Spiegelbildes  erblicken. 

Dasselbe  ist  auch  der  Fall,  wenn  ein  zweiter  kleiner  Plan- 
spiegel von  einer  weitern  Person,  welche  links  neben  dem  Beob- 
achter  steht,  so  auf  die  linke  Wange  des  Beobachteten  nahe  dem 
Mundwinkel  aufgesetzt  wird,  dass  dieser  zweite  Planspiegel  von 
dem  ersten  sein  Licht  erhalt. 

Wiirden  nun  alle  diese  3 — 4  Personen  gleichzeitig  genau  das 
gleiche  Spiegelbild  mit  denselben  Granzen  erblicken,  so  bote  dieses 
Verfahren  ein  sehr  erwiinschtes  Hiilfsmittel  fiir  den  Unterricht  dar, 
zu  Demonstrationen  etc.,  allein  leider  ist  dem  nicht  so,  indem  die 
3 — 4  Beobachter  von  demselben  Kehlkopfsbilde  eben  so  viele  ver- 
schiedene  Parthieen  erblicken,  in  denen  gliicklichsten  Falls  nur  ein 
sehr  kleines  gemeinschaftliches  Stuck  Gesichtsfeld  enthalten  ist. 
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4)  Laryngoskopische  Wahrnehmungen  am  gesunden  Menschen. 

Ehe  wir  an  die  Beschreibung  Dessen  gehen,  was  in  dem  kunst- 
gemass  angelegten  Spiegel  gesehen  werden  kann,  haben  wir  zuvor 
die  Bemerkung  voranzuschicken,  dass  das  Spiegelbild  die  einzelnen 
Gebilde  in  einer  andern ,  zum  Theil  gerade  umgekehrten  Lage  er- 
scheinen  lasst,  als  sie  in  Wirklichkeit  einnehmen.  Theile  der  Mund- 
rachenhohle,  welche  nach  vorn,  d.  h.  der  Mundoffnung  des  Kranken 
naher  zu  gelegen  sind,  erscheinen  in  dem  Spiegelbilde  nach  hinten 
und  oben  zu  gelegen,  wahrend  die  am  meisten  nach  hinten  und 
dicht  an  dem  untern  Rande  des  Spiegels  befindlichen  Theile  in  dem 
Spiegelbilde  ganz  unten  und  nach  vorn  zu  gelegen  erscheinen.  Jede 
Bewegung  dieser  Theile  und  ebenso  auch  die  Bewegung  eines  ein- 
gefuhrten  Instruments,  in  der  Richtung  von  vorn  nach  hinten  gegen 
die  Wirbelsaule  hin,  also  von  dem  Beobachter  weg,  erscheint  dem- 
entsprechend  auch  in  dem  Spiegelbilde  als  eine  von  hinten  nach 
vorn,  d.  h.  gegen  den  Beobachter  zu  gehende  Bewegung. 

Bekanntlich  erscheinen  im  Spiegelbilde  die  Gegenstande  in  der 
gleichen  Entfernung  und  unter  dem  gleichen  Winkel  hinter  der 
spiegelnden  Flache  gelegen,  in  welcher  sie  sich  vor  derselben  be- 
finden.  Setzt  man  ein  Stuck  Spiegelglas  senkrecht  auf  eine  ebene 
Flache  auf,  z.  B.  auf  eine  Seite  eines  aufgeschlagenen  Buches,  so 
erscheinen  dem  Beobachter  die  zunachst  vor  dem  Spiegel  befind- 
lichen Buchstabenreihen  in  dem  Spiegel  gesehen  dicht  hinter  dem 
Spiegel  zu  liegen,  weiter  nach  vorn  dem  Beobachter  nahere  Reihen 
scheinen  in  gleichem  Grade  weiter  entfernt  hinter  dem  Spiegel  und 
zwar  in  der  gleichen  Ebene  wie  vor  demselben  zu  liegen.  Neigt 
man  nun  aber  die  Spiegelflache  dem  Blatte  zu,  so  sieht  man  in 
demselben  Grade,  als  der  Winkel  zwischen  Spiegel-  und  Blattflache 
sich  verkleinert,  d.  h.  spitzer  wird,  die  entfernten  Buchstabenreihen 
in  dem  Spiegelbilde  sich  emporheben  und  hoher  gelegen  erscheinen, 
als  bei  der  senkrechten  Haltung  des  Spiegels,  und  zwar  um  den 
gleichen  Winkel  hinter  der  Spiegelflache,  welchen  die  letztere  mit 
dem  vor  ihr  gelegenen  Theile  des  bedruckten  Blattes  bildet. 

Aus  dem  gleichen  Grunde  sieht  man  daher  auch  in  dem  Kehl- 
kopfsspiegel  den  Rucken  der  Zunge  stets  den  obersten  Theil  in  dem 
Spiegelbilde  einnehmen,  die  hintere  Schlundwand  dagegen  den  un- 
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tersten  Theil,  ebenso  die  horizontal  gelegene  und  mit  ihrem  spitzen 
Ende  nach  vorn  gerichtete  Stimmritze  als  eine  von  oben  nach  unten 
laufende  und  in  dieser  Richtung  breiter  werdende  Spalte  etc. 

Eine  Umkehrung  von  rechts  und  links,  von  welcher  zwar  eben- 
falls  viel  gesprochen  wird,  findet  natiirlich  nicht  statt,  das  was  an 
der  linken  Seite  des  Beobachteten  liegt,  z.  B.  das  linke  Stimmband 
wird  auch  in  dem  Spiegelbilde  als  linkes,  d.  h.  an  der  linken  Seite 
des  Beobachteten  gesehen,  wenn  schon  diese  letztere  der  rechten 
Korperseite  des  beobachtenden  Arztes  sich  gegenuber  befindet,  was 
natiirlich  auf  die  Bezeichnung  des  Spiegelbildes  keinen  Einfluss 
haben  darf. 

Bei  der  Beschreibung  der  laryngoskopischen  Wahrnehmungen 
sondern  wir  in  zwei  Abschnitte  das,  was  von  der  Mundrachenhohle 
zur  Beobachtung  gelangt,  und  das,  was  am  und  im  Kehlkopfe  selbst 
wahrgenommcn  wird. 

A.    Mundrachenhohle. 

Das  Erste,  was  in  dem  Spiegel  zum  Vorschein  kommt  und 
zwar  den  obersten  Raum  desselben  einnehmend,  ist  die  hinterste 
Parthie  der  Ruckenflache  der  Zunge  (Taf.  III.  Fig.  I.),  unterhalb 
welcher  der  Kehldeckel  sich  zeigt  mit  seinem  freien  obern 
Rande  scheinbar  dem  Beobachter  sich  entgegenstreckend  und  nach 
beiden  Seiten  hin  in  eine  Schleimhautfalte  auslaufend,  welche  zur 
Seitenflache  des  Schlundes  sich  erstreckt,  wahrend  den  untersten 
Theil  des  Spiegelbildes  die  hint  ere  Schlundwand  einnimmt 
als  ein  gleichmassig  glatter  in  querer  Richtung  durch  die  ganze 
Spiegelflache  laufender  Streifen.  Zwischen  den  beiden  letztgenann- 
ten  Theilen,  dem  Kehldeckel  mit  seinen  Seitenfortsatzen  und  der 
hintern  Schlundwand,  bleibt  entweder  eine  schmale  dunkle  Stelle, 
in  welcher  nichts  deutlich  erkannt  werden  kann,  oder  wenn  diese 
Stelle  durch  Aufrichtung  des  Kehldeckels  etwas  breiter  und  heller 
geworden  ist ,  so  erblickt  man  (Fig  II.  in.)  darin  in  der  Tiefe  einen 
entsprechend  grossen  Theil  des  hintern  Umfangs  der  obern  Kehl- 
kopfsmundung,  unter  Umstanden  auch  selbst  die  Kehlkopfshohle,  zu 
beiden  Seiten  begranzt  von  dem  scheinbar  geschlossenen  Grunde 
der  seitlichen  Schlundfurchen  in  Form  zwei  tiefer  Gruben. 

Wendet  man  jetzt  die  Flache  des  Spiegels  ein  wenig  nach  der 
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einen  Seite  hin,  so  sieht  man,  wie  Fig.  vn.  auf  Taf.  III.  zeigt,  zu 
unterst  in  dem  Spiegel  den  Uebergang  der  hintern  Wandung  des 
Schlundkopfes  (16)  in  dessen  seitliche  Wandung  und  an  dieser 
hinab  bis  in  den  Grund  der  Schlundfurche  (19);  in  dem  obern 
Theile  des  Spiegels  erblickt  man  nach  hinten  den  untern  flachen 
Theil  des  hintern  Gaumenbogens  (5),  davor  den  untern  Theil  der 
Mandel  (6)  und  vor  dieser  den  nach  vorn  gezogenen  und  breit  ausge- 
spannten  vordern  Gaumenbogen  (4)  in  den  Seitenrand  der  Zungen- 
basis  auslaufend.  Wendet  man  den  Spiegel  wieder  etwas  zuruck 
in  die  ursprungliche  Stellung,  so  kommen  jetzt  in  demselben  dies- 
seits  des  freien  Randes  des  vordern  Gaumenbogens  und  der  Zunge 
die  Backenzahne  des  Unterkiefers  nebst  der  Innenflache  der  Wange 
zum  Vorschein. 

Betrachten  wir  jetzt  die  aufgefuhrten  Theile  der  Reihe  nach 
etwas  naher. 

Der  hinterste  Theil  der  Ruckenflache  der  Zunge,  welche  in 
dem  Spiegelbilde  (Taf.  III.  Fig.  1)  einen  um  so  grosseren  Raum 
von  oben  nach  unten  hin  einnimmt,  je  mehr  der  Spiegel  aufgerichtet 
gehalten  wird,  gibt  sich  als  solcher  deutlich  zu  erkennen,  durch 
das  glatte,  glanzende  Aussehen  seiner  Oberflache  und  die  zahl- 
reich  vorhandenen  kleinen  platten  Hiigelchen  je  mit  einem  kleinen 
schwarzen  Piinktchen  in  ihrem  Centrum,  welche  den  in  dem  sub- 
mucosen  Zellgewebe  eingelagerten  Schleimdriischen  und  deren  Miin- 
dungen  entsprechen. 

Die  Granze  zwischen  diesem  hintersten  kleinen,  papillenfreien 
Theile  des  Zungenriickens  und  dem  vordern  grossen  papillenreichen 
Theile,  welcher  letztere  bei  steiler  Haltung  des  Kehlkopfsspiegels 
sogar  dessen  ganze  Flache  einnehmen  kann,  wird  gebildet  durch 
die  grossen  Papillae  vallatae  von  charakteristischer  Gestalt  und  An- 
lagerungsweise  nebst  dem  sogenannten  Foramen  coecum  in  der 
Mittellinie  der  Zunge.  Doch  habe  ich  in  einzelnen  Fallen  auch 
schon  in  der  hintersten,  ubrigens  ganz  glatten  Parthie  der  Zungen- 
schleimhaut  einzelne  ganz  ungewohnlich  entwickelte  Papillen  von 
pilzformiger  Gestalt  mit  breiter  Oberflache  und  schmaler  stielformi- 
ger  Basis  beobachtet,  welche  leicht  fur  polypose  Excrescenzen  ge- 
halten werden  konnten,  in  einem  Falle  auch  wirklich  von  anderen 
Aerzten  als  solche  erklart  worden  waren. 
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Bei  sehr  vielen  Leuten  sieht  man  durch  den  dunnen  papillen- 
freien  Schleimhautiiberzug  der  hintern  Zungenparthie  die  unmittel- 
bar  darunter  liegenden  Venen  deutlich  durchschimmern ,  welche 
scheinbar  in  der  Richtung  von  unten  nach  oben  als  blaurothe  Streifen 
oder  selbst  als  dicke  rundliche  Strange  verlaufend  sich  verasteln. 
(S.  Taf.  VIII.  Fig.  1.)  In  einzelnen  Fallen  erschienen  die  erweiterten 
Venen  des  Zungenruckens  auch  mit  mehr  oder  weniger  zahlreichen 
sand-  bis  hirsekorngrossen  hellrothglanzenden  Punkten  besetzt,  welche 
offenbar  nichts  Anderes  sind  als  kleine  Varicen,  dievielfach  demkleinen 
Venenastchen ,  wie  Beeren  auf  ihrem  Stiele  aufzusitzen  scheinen. 
Fig.  I.  auf  Taf.  II.  zeigt  auf  der  rechten  Zungenhalfte  die  durch- 
schimmernden  Venen  mit  solchen  kleinen  Varicen  besetzt. 

Unterhalb  der  Zunge  erscheint  in  dem  Spiegelbilde  der  Kehl- 
deckel, Epiglottis.  Bekanntlich  unterscheidet  man  an  demselben 
(vergl.  Taf.  II.  Fig.  1  u.  2)  eine  vordere  und  eine  hintere  Flache, 
einen  freien  obern  und  zwei  seitliche  Rander.  Der  freie  obere  leicht 
bogenformige  Rand  geht  zu  beiden  Seiten  nach  unten  und  zugleich 
etwas  nach  hinten  unter  einem  abgerundeten  Winkel  umbiegend  in 
die  beiden  Seitenrander  liber ,  von  welchen  sich  alsbald  auf  jeder 
Seite  zwei  schmale  Schleimhautfalten  abheben.  Die  eine  von  diesen 
Falten,  Plicaary-epiglottica  genannt,  fallt  in  gerader  Richtung 
steil  nach  hinten  zum  obern  Rande  des  Giessbeckenknorpels  hinab, 
wahrend  die  andere  Falte,  Plica  pharyngo-epiglottica,  unter 
einem  fast  rechten  Winkel  von  der  erstern  abgehend  in  einem  star- 
ken  Bogen  mit  nach  oben  gerichteter  Concavitat,  zur  Seitenwand  des 
Schlundes  emporsteigt,  in  welcher  sie  unterhalb  der  Mandel  und  dicht 
vor  dem  hintern  Schenkel  des  Gaumensegels,  dem  Arcus  pharyngo- 
palatinus  sich  verliert. 

Die  vordere  der  Mundhohle  zugekehrte  freie  Flache  des  Kehl- 
deckels  ist  (Taf.  II.  Fig.  1)  von  oben  nach  unten  leicht  concav,  von 
rechts  nach  links  mehr  oder  weniger  stark  convex,  wahrend  die 
hintere  Flache  (Fig.  II.)  in  ihrer  obern  Parthie  in  gerade  entgegen- 
gesetzter  Richtung  concav  und  convex  ist. 

Von  der  vordern  Flache  des  Kehldeckels  erstreckt  sich  genau 
in  die  Mittellinie  eine  schmale,  scharfrandige  Schleimhautfalte 
(Taf.  III.  Fig.  v.  12)  abwarts  zum  hintersten  Theile  des  Zungen- 
ruckens, Plica  glosso-epiglottica,  auch  Frenulum  epiglottidis 
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genannt ,  in  deren  Tiefe  das  Ligamentum  glosso-epiglotticum  einge- 
schlossen  ist. 

Zu  beiden  Seiten  dieser  Falte,  welche  sich  straff  emporhebt 
wenn  die  Zunge  nach  vorn  gestreckt  von  dem  Kehldeckel  abge- 
zogen  wird,  findet  sich  je  eine  bald  seichte  bald  tiefe  Grube  von  lang- 
lich  runder  Gestalt,  Fossa  glosso-epiglottica  (Fig.  v.  2),  welche 
nach  dem  Seitenrande  der  Zunge  zu  ohne  scharfe  Granze  auslau- 
fen  oder  durch  eine  bogenformige ,  mit  ihrer  Concavitat  nach  dem 
Frenulum  epiglottidis  hin  gerichtete,  scharfrandige  Falte  der  Zun- 
genschleimhaut,  Plica  glosso-epiglottica  lateralis  [Fig.  v. 
vni.  IX.  13),  genau  begranzt  werden. 

In  einigen  Fallen  sah  ich  auf  dem  Boden  dieser  Zungengruben 
einen  langlichen  rundlichen  hellen  Wulst  schrag  nach  hinten  und 
aussen  emporsteigen,  welcher  nichts  anders  ist,  als  die  Wurzel  des 
grossen  Horns  des  Zungenbeins  (Taf.  III.  Fig.  v.  3). 

Ueberzogen  sind  die  beiden  Flachen  des  Kehldeckels  von  der 
Schleimhaut  der  Mund-  und  Rachenhohle,  welche  mit  der  vordern 
Flache  des  Kehldeckels  durch  ein  sehr  lockeres  Zellgewebe  leicht 
verschiebbar  verbunden  ist,  wahrend  sie  an  der  hintern  Flache 
durch  ein  sehr  kurzes  straffes  Zellgewebe  fest  angeheftet  ist.  Aus- 
serdem  unterscheidet  sich  die  Schleimhaut  an  der  hintern  Flache 
des  Kehldeckels  durch  ihre  grosse  Empfindlichkeit  gegen  jede  me- 
chanische  Beruhrung,  durch  welche  sofort  Husten-  oder  Wtirgbe- 
wegungen  hervorgerufen  werden,  wahrend  dieses  bei  Beruhrung  der 
Schleimhaut  an  der  vordern  Kehldeckelflache  nicht  der  Fall  ist. 

Die  Ho  he,  zu  welcher  sich  der  Kehldeckel  iiber  die  Verbin- 
dungsstelle  der  Schleimhaut  von  ihm  zur  Zungenwurzel  erhebt,  be- 
tragt  je  nach  Alter,  Grosse  etc.  1  bis  3  Cmtr. 

Die  F  a  r  b  e  des  Kehldeckels  erscheint  bei  laryngoskopischer  Be- 
trachtung  gelbrothlich ,  namentlich  an  der  hintern  Oberflache,  in 
Folge  des  durch  den  dunnen  Schleimhautiiberzug  hindurchschim- 
mernden  gelben  Knorpels.  Die  Vorderflache  erblickt  man  sehr 
haufig  durchzogen  von  einzelnen  einfachen  oder  dendritisch  sich 
verzweigenden  rothen  Streifen,  herruhrend  von  erweiterten  Gefassen 
in  dem  lockern  Zellgewebe,  welches  Knorpel  und  Schleimhaut  ver- 
bindet. 

Ebenso  verschieden  ist  die  D  i  c  k  e  dieses  freien  Theiles,  welche 
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am  einfachsten  bei  der  Besichtigung  des  obern  freien  Randes  im 
Spiegel  erkannt  wird,  der  bald  in  eine  ganz  schmale  fast  scharfe 
Kante  von  kaum  1  Mmtr.  Dicke  auslauft,  bald  eine  dicke  rundliche 
Wulst  bis  zu  4  bis  5  Mmtr.  Dicke  bildet,  vorzugsweise  bewirkt 
clurch  Schwellung  der  Mucosa  und  des  submucosen  Zellgewebes  an 
seiner  Vorderflache ,  die  in  einem  krankhaften  Zustande  sogar  bis 
zu  einem  Durchmesser  von  weit  fiber  1  Cmtr.  sich  erstrecken 
kann. 

Gleiches  gilt  auch  von  der  B r e i t e  und Krunimung  dieses  obern 
Kehldeckelrandes,  der  bald  sehr  breit  (bis  uber  2  Cmtr.)  und  dann 
stets  wenig  gekriimmt,  fast  geradlinig  von  rechts  nach  links  ver- 
lauft  (Taf.  III.  Fig.  I.),  bald  nur  halb  so  breit  und  dann  zugleich 
meist  sehr  stark  gekriimmt  ist,  so  dass  die  beiden  Ecken  am  An- 
fange  der  seitlichen  Rander  in  gerader  Linie  kaum  1  Cmtr.  weit 
von  einander  abstehen  (Taf.  III.  Fig.  v.).  Zwischen  diesen  beiden 
Extremen  kommen  naturlich  alle  moglichen  Zwischenstufen  vor. 

Bei  denjenigen  Kehldeckeln,  welche  in  ihrem  obern  freien 
Theile  stark  gebogen  ja  fast  winkelformig  geknickt  sich  zeigen, 
sieht  man  zuweilen  bei  eintretenden  Schlingbewegungen  mit  allsei- 
tiger  Verengerung  der  Schlundkopfshohle  die  beiden  seitlichen  Half- 
ten  des  Kehldeckels  sich  gleich  einem  zusammengeschlagenen  Buche 
ganz  eng  aneinander  legen.  Fig.  VI.  auf  Taf.  in.  gibt  ein  solches 
Bild  wieder,  in  welchem  man  in  der  Mitte  den  zusammengelegten 
Kehldeckel  zwischen  den  beiden  nach  der  Mittellinie  hin  vorgertick- 
ten  Mandeln  (6)  erblickt,  vorn  von  der  Zungenbasis  (1)  und  hinten 
von  der  in  zahlreiche  Langsfalten  gelegten  hintern  Schlundwand  (16) 
begranzt. 

Liegt  die  Zunge  ruhig  auf  dem  Boden  der  Mundhohle,  hinter 
die  Schneidezahne  des  Unterkiefers  zuriickgezogen;,  oder  ist  sie 
nur  ganz  wenig  hervorgestreckt ,  so  erblickt  man  in  dem  Spiegel 
von  der  nach  oben  gerichteten  vorderen  Flache  des  Kehldeckels 
nur  den  dem  freien  obern  Rande  des  Kehldeckels  zunachst  gelege- 
nen  Theil  in  Form  eines  schmalen  Streifens  (Taf.  III.  Fig.  I.).  Der 
obere  freie  Rand  des  Kehldeckels  selbst,  in  dem  Bilde  dem  Beob- 
achter  sich  entgegen  stellend,  reicht  meistens  bis  dicht  an  die  den 
untersten  Raum  im  Spiegelbilde  einnehmende  hintere  Schlundwand 
hin,  beriihrt  sie  jedoch  nur  selten,   so   dass  sich  zwischen  beiden 
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nur  ein  ganz  schinaler  dunkler  Raum  befindet,  welcher  je  nach  der 
mehr  geradlinig  oder  starker  gekriimmten  Form  des  obern  Kehl- 
deckelrandes  gegen  diesen  bin  mit  einer  mehr  geraden  oder  bogen- 
formigen  Linie  (Fig.  I.  u.  II.)  sich  abgranzt.  Diese  Ruckwartslage- 
rung  des  Kehldeckels  (Taf.  II.  Fig.  6),  welcbe  als  die  nonnala 
Stellung  desselben  in  der  Ruhe  angenommen  werden  muss,  braucht 
in  dem  Momente  des  Hinabschluckens  von  Speisen  und  Getranken 
nur  wenig  noch  vermehrt  zu  werden,  urn  die  obere  Miindung  der 
Kehlkopfshohle  zu  scbliessen  und  das  Eindringen  von  Speisen  in 
dieselbe  vollstandig  zu  verhindern. 

Dariiber  dass  sich  der  Kehldeckel  beim  Hinabschlucken  iiber 
den  Eingang  des  Kehlkopfs  hiniiber  legt  und  denselben  bedeckt, 
wahrend  gleichzeitig  der  hintere  glatte  Theil  der  Zunge  auf  die 
obere  Flache  des  Kehldeckels  dicht  sich  auflegt  und  der  Kehlkopf 
selbst  gegen  dessen  untere  Flache  hin  etwas  emporgezogen  wird, 
dariiber  kann  wohl  jetzt  kein  Zweifel  mehr  sein,  Versuche  anThie- 
ren  und  laryngoskopische  Beobachtungen  an  Menschen  haben  dieses 
zur  Gentige  dargethan. 

Ebenso  ist  aber  auch  andererseits  der  Beweis  geliefert,  dass 
dieser  Verschluss  des  Kehlkopfseinganges  durch  den  Kehldeckel 
nicht  absolut  nothwendig  ist,  urn  im  Momente  des  Hinabschluckens 
von  Nahrungsmitteln  das  Eindringen  von  Partikelchen  derselben  zu 
verhindern,  dass  vielmehr  ein  solcher  Verschluss  auch  ohne  alle 
Mitwirkung  des  Kehldeckels  schon  vollstandig  zu  Stande  kommt 
durch  enges  Aneinanderschliessen  der  Giessbeckenknorpel  und  der 
von  ihnen  ausgehenden  Plicae  ary-epiglotticae. 

Abgesehen  von  mehrfach  schon  langst  von  mir  gemachten  Be- 
obachtungen, dass  Kranke  mit  vollstandig  zerstortem  Kehldeckel 
dennoch  ohne  Hinderniss,  ohne  sogenanntes  Verschlucken  oder  Ver- 
kiirnen,  im  Stande  waren,  feste  wie  fliissige  Nahrungsmittel  hinab- 
zuschlucken,  will  ich  hier  nur  eine  in  neuester  Zeit  gemachte  be- 
sonders  beweisende  Beobachtung  erwahnen.  Ein  juDges  Madchen 
von  12  Jahren  kommt  in  die  Klinik,  um  sich  von  einer  Verschwa- 
rung  des  aussern  Naseneinganges  mit  Zerstorung  des  Septum  mobile 
heilen  zu  lassen.  Bei  weiterem  Nachfragen  nach  sonstigen  Be- 
schwerden  und  Zufallen,  namentlich  nach  Hals-  und  Schlingbe- 
schwerden,  gibt  sie  an  nie  etwas  im  Halse  gespiirt  zu  haben  und 
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dennoch  zeigt  die  lokale  Besichtigung  mit  dem  blossen  Auge  und 
mit  dem  Kehlkopfsspiegel  eine  totale  Zerstorung  des  Kehldeckels 
bis  zur  Zungenflache  hinab,  so  dass  nur  noch  wenige  kaum  linien- 
hohe  in  fortschreitender  Verschwarung  begrhfene  Reste  zu  erblicken 
waren.  (S.  Taf.  VIII.  Fig.  40.)  Wiederholte  Versuche  sowie  die 
wahrend  des  mehrwochentlichen  Aufenthaltes  dieser  Patientin  in 
der  Klinik  fortgesetzte  Beobachtung  liessen  bei  dem  Hinabschlucken 
der  verschiedensten  festen  und  flussigen  Nahrungsmittel  nie  das 
geringste  Verschlucken  wahrnehmen.  Dagegen  konnte  man  hier 
die  vorhin  angegebene  Verschliessung  des  Kehlkopfseinganges  bei 
jedem  Schlingversuche ,  gerade  des  mangelnden  Kebldeckels  wegen, 
besonders  gut  mit  dem  Kehlkopfsspiegel  beobachten. 

In  dem  Maasse  als  sich  mit  zunehmender  Hervorstreckung  der 
Zunge  aus  der  Mundoffnung  und  steigender  Spannung  der  Plica 
glosso-epiglottica  der  Kehldeckel  aufrichtet  und  mit  seinem  obern 
freien  Rande  von  der  hintern  Schlundwand  entfernt,  sieht  man  auch 
in  dem  Spiegelbilde  die  Entfernung  zwischen  den  beiden  genannten 
Theilen  immer  grosser  werden,  wahrend  gleichzeitig  die  vordere 
Flache  des  Kehldeckels  zunachst  in  zunehmender  dann  aber  wieder 
abnehmender  Breite  gesehen  wird,  bis  endlich  bei  nahezu  senkrech- 
ter  Stellung  des  Kehldeckels  von  dieser  Flache  gar  nichts  mehr 
gesehen  wird,  sondern  nur  noch  der  obere  freie  Rand  des  Kehl- 
deckels als  ein  erhabener  heller  bogenformiger  Saum,  welcher  an 
dem  untern  Ende  des  Abbildes  der  Zungenflache  in  querer  Rich- 
tung  hinuberlauft  (Taf.  III.  Fig.  n.  in.).  In  der  breiter  gewordenen 
Liicke  zwischen  dem  Kehldeckelrande  und  der  Schlundwand  ist  jetzt 
in  der  Tiefe  die  hintere  Wand  der  Kehlkopfshohle  mit  der  hintern 
Parthie  dieser  Hohle  selbst  zu  erblicken,  woruber  spater  bei  der 
Betrachtung  des  Kehlkopfs  selbst  das  Nahere  mitgetheilt  werden 
wird. 

Die  hintere  Wand  des  Schlundes,  Pharynx,  deren 
mittlere  Parthie  bei  weit  geoffnetem  Munde,  niedergelegter  Zunge 
und  emporgehobenem  Gaumensegel  dem  Auge  des  Beobachters  frei 
daliegt  (Taf.  II.  Fig.  1),  nimmt  in  dem  kunstgemass  angesetzten 
Spiegel  immer  den  untersten  Theil  des  Spiegelbildes  ein  (sammt- 
liche  Figuren  auf  Tafel  III.).  Je  mehr  dessen  Spiegelflache  nach 
vorn  geneigt  ist,   desto   mehr  kommt   von   dem  untern  Theile  der 
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hintern  Schlundwand,  von  der  Ansatzstelle  des  Spiegels  an  abwarts 
bis  zur  Beruhrungsstelle  dieser  Wand  mit  der  hintern  Kehlkopfs- 
wandung  hin,  zum  Vorschein;  je  mehr  der  Spiegel  aufgerichtet 
und  mit  seiner  spiegelnden  Flache  nach  vorn  gekehrt  wird,  als  ein 
desto  sclnnalerer  Streifen  am  untern  Ende  des  Spiegelbildes  er- 
scheint  die  hintere  Schlundwand,  bis  sie  endlich,  nachdem  der  Spiegel 
mit  der  Horizontalebene  einen  Winkel  von  mehr  als  60  bis  70  Gra- 
den  bildet,  ganz  aus  dem  Spiegelbilde  verschwindet. 

Zu  erkennen  gibt  sich  die  hintere  Schlundwand  in  dem  Spiegel- 
bilde als  eine  ganz  gleichmassige  glatte  glanzende  Flache  von  grau- 
rothlich  durchschimmernder  Farbung,  in  welcher  nur  hie  und  da 
einzelne  kleine  rundliche  oder  langlichrunde  Erhabenheiten  von  Lin- 
sengrosse  (geschwellte  Schleimfollikel)  sich  vorfinden ,  so  wie  auch 
bei  manchen  Personen  einzelne  kleine  Blutgefasse  als  einfache  oder 
verzweigte  rothe  Streifen  bemerkt  werden. 

Der  unterste  sichtbare  Theil  der  senkrecht  absteigenden  Schleim- 
hautflache  der  hintern  Schlundwand  legt  sich  mit  seinem  mittlern 
Drittel  an  die  hintere  schleimhautige  Flache  der  hintern  Wand  des 
Keblkopfs  ungefahr  in  der  Hohe  des  obern  Randes  des  Ringknorpels 
unmittelbar  an,  so  dass  zwischen  beiden  nicht  die  geringste  Spur 
eines  klaffenden  Lumens  der  Speiserohre,  sondern  nur  eine  ganz 
schmale  querlaufende  Furche  erblickt  wird.  (S.  die  Figuren  auf 
Taf.  III.  sowie  die  anatomischen  Darstellungen  Fig.  2.  3.  5.  6. 
11.  12  auf  Taf.  H) 

Zu  beiden  Seiten  des  Ringknorpels  nebst  den  ihm  aufsitzenden 
Giessbeckenknorpeln  erscheint  dagegen  die  hintere  Schlundwand,  je 
in  einer  Breite  von  ungefahr  1  Cmtr.,  dem  Blicke  freier  daliegend, 
indem  sich  hier  gerade  vor  ihr  ein  Paar  Ausstulpungen  der  vor- 
dern  Wand  des  Schlundes  befinden,  welche  sich  in  der  Richtung 
von  hinten  nach  vorn  in  den  keilformig  sich  verengernden  Zwischen- 
raum  zwischen  Ring-  und  Schildknorpel  hinein  erstrecken,  die  so- 
genannten  Schlundtaschen,  Sinus  pyriformes,  Fossae  navicu- 
lars, Sinus  laryngo-pharyngei.  (Taf.  II.  Fig.  2.  3.  11  und  Taf.  III. 
Fig.  v.  v.  vm.  IX.  x.  19.)  Ich  niochte  jedoch  fur  diese  Taschen 
die  Bezeichnung  seitliche  Schlundfurchen  oder  Schlund- 
bahnen,  Sulci  pharyngei  laterales  oder  Sulci  laryngo-pharyngei 
vorschlagen,   da  sie   mir   ihrer   ganzen  Anlage  nach  vorzugsweise 
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dazu  bestimmt  erscheinen,  die  aus  der  Mundhohle  in  die  Rachen- 
hohle  hinein  gedrangten  Speisen  und  Getranke  in  den  Anfang  der 
Speiserohre  hinabzuleiten. 

Diese  seitlichen  Schlundfurchen  beginnen  zu  beiden  Seiten  des 
freien  Kehldeckelrandes  zwischen  diesem  und  dem  grossen  Home 
des  Zungenbeins  unmittelbar  unter  der  gemeinschaftlichen  Abgangs- 
stelle  der  Plica  ary-epiglottica  und  der  Plica  pharyngo-epiglottica 
je  als  eine  schmale  seichte  Furche  (Taf.  II.  Fig.  2.  3.  4.  11),  welche 
tiefer  und  breiter  werdend  steil  nach  hinten,  gegen  den  Anfang  der 
Speiserohre  zu  abfallt,  in  welche  sie  oberhalb  der  Gelenkverbindung 
des  Ringknorpels  mit  dem  Schildknorpel  einmiindet.  Nach  aussen 
wird  diese  Furche  begranzt  durch  die  aussere  Wand  der  Schlund- 
hohle,  welche  an  dieser  Stelle  von  der  Seitenplatte  des  Schildknor- 
pels  und  der  zwischen  dieser  und  dem  grossen  Horn  des  Zungen- 
beins ausgespannten  Membrana  hyothyreoidea  gebildet  wird;  nach 
innen  wird  sie  begranzt  durch  die  von  dem  Kehldeckel  zum  Giess- 
beckenknorpel  hinunterlaufende  Plica  ary-epiglottica  nebst  dem  ge- 
nannten  Knorpel  selbst  und  dem  ihn  tragenden  Ringknorpel.  Ausge- 
kleidet  wird  die  Furche  durch  die  gemeinschaftliche  Schleimhaut 
der  Rachenhohle  und  zwar  in  der  Weise,  dass  diese  Furche  in  ihrem 
obern  oder  Anfangstheile  leicht  ausgehohlt,  in  ihrem  untersten 
Theile  zwischen  Schild-  und  Ringknorpel  dagegen  keilformig  tief 
eingeschnitten  erscheint. 

Dieser  unterste  keilformig  vertiefte  Theil  der  Schlundfurche 
wird  durch  die  vor  seiner  Miindung  quer  sich  vorlegende  hintere 
Schlundwand  scheinbar  geschlossen  und  in  eine  blind  endigende 
Grube  verwandelt,  welche  dem  entsprechend  die  Gestalt  einer  um- 
gekehrten  dreiseitigen  Pyramide  darbietet.  (Taf.  II.  Fig.  11  und  12. 
Taf.  III.  Fig.  ix.  xiv.)  Diese  scheinbare  Grube,  welche  im  Niveau  ihrer 
Basis  mit  der  anderseitigen  Grube  durch  die  Furche  zusammen- 
hangt,  welche  die  hintere  Kehlkopfswand  durch  ihren  Zusammen- 
stoss  mit  dem  mittlern  Drittel  der  hintern  Schlundwand  bildet,  be- 
steht  aber  (gleich  der  erwahnten  Furche  selbst)  nur  so  lange  als 
Nichts  hinabgeschluckt  wird,  denn  in  dem  Augenblicke  wo  dieses 
geschieht,  wird  der  Kehlkopf  von  der  ihm  anliegenden  hintern 
Schlundwand  weg  nach  vorn  und  aufwarts  gezogen,  wodurch  die 
beiden  scheinbaren  Gruben  geoffnet  und  in  das  ubergefuhrt  werden, 
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was  sie  in  Wirklichkeit  sind,  d.  h.  in  frei  in  den  Anfang  der  Speise- 
rohre  miindende  Furchen  oder  Rinnen. 

In  dem  laryngoskopischen  Spiegelbilde  erscheint  das  untere 
Ende  dieser  Schlundfurchen  in  Form  tiefer  Gruben  besonders  deut- 
lich  bei  mageren  Leuten  mit  schraalem  und  stark  gebogenem  Kehl- 
deckel,  wenn  sich  derselbe  in  seiner  natiirlichen  Lage  mit  nach 
hinten  gerichtetem  oberem  Rande  befindet.  Hier  erblickt  man,  wie 
Fig.  II.  auf  Taf.  III.  zeigt,  drei  in  horizontaler  Richtung  neben  ein- 
ander  gelegene,  nach  oben  von  hellen  rundlichen  Bogen  begranzte 
Oeffnungen,  gleichsam  Thore,  von  denen  die  mittelste  durch  den 
obern  Rand  des  Kehldeckels  begranzt  in  die  Kehlkopfshohle  fiihrt, 
wahrend  die  beiden  seitlichen  von  den  Seitenrandern  des  Kehldeckels 
und  der  beiden  Plicae  pharyngo-epiglotticae  begranzten  Oeffnungen 
den  Einblick  in  den  Grund  der  Schlundfurchen  gestatten.  Bei  An- 
wendung  grosser  Spiegel  kann  man  alle  drei  Theile  auf  einmal  er- 
blicken,  hat  man  einen  kleinen  schmalen  Spiegel  eingefuhrt,  so  muss 
man  dessen  Flache  etwas  nach  der  rechten  oder  linken  Seite  hin 
wenden,  je  nachdem  man  die  rechte  oder  linke  Schlundfurche  in 
ihrer  ganzen  Ausdehnung  deutlich  ubersehen  will. 

1st  der  Kehldeckel  mit  seinem  obern  freien  Rand  bis  zu  1  Cmtr. 
von  der  hintern  Schlundwand  entfernt,  so  erblickt  man  in  dem 
Spiegelbilde  statt  dreier  getrennter  Oeffnungen  nur  einen  zusammen- 
hangenden  Spalt  von  der  angegebenen  Breite,  in  dessen  Grunde  die 
beiden  seitlichen  Gruben  mit  der  sie  verbindenden  Querfurche  hinter 
dem  ebenfalls  sichtbaren  obern  Kehlkopfseingange  frei  daliegen. 
Treten  Wurgbewegungen  ein  oder  ist  die  schleimhautige  Ausklei- 
dung  dieser  Furche  durch  serosen  Erguss  geschwellt,  so  erkennt 
man  diese  Gruben  kaum  noch  als  solche  oder  man  bemerkt  an  ihrer 
Stelle  nur  ein  kleines  flaches  dreieckiges  Griibchen  mit  mittlerer 
Vertiefung.  (Taf.  Ill  Fig.  V.  19  an  der  linken  Seite,  wahrend 
rechterseits  die  Grube  offen  steht.) 

Andererseits  findet  man  aber  auch  bei  der  laryngoskopischen 
Untersuchung  mancher  Individuen  mit  einem  sehr  breiten  Kehlkopfe, 
bei  denen  die  beiden  Seitenplatten  des  Schildknorpels  sehr  weit  von 
einander  abstehen,  diese  Schlundfurchen  in  ihrem  Querdurchmesser 
ungemein  weit,  so  dass  man  sehr  leicht  und  deutlich  in  sie  hinein- 
blicken  kann.    In  Fig.  VIII.  auf  Taf.  III.  ist  das  laryngoskopische 
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Spiegelbild  eines  solchen  Falles  wieder  gegeben,  in  dem  man  zugleich 
die  Seitenplatten  des  Schildknorpels  durch  die  Schleimhautausklei- 
dung  der  aussern  Wand  dieser  Gruben  uberaus  deutlich  hindurch- 
schimmern  sieht.    Ebenso  auch  in  Fig.  IX.  derselben  Tafel. 

In  der  Kegel  findet  man  zwar  bei  dieser  Besichtigung  den 
Grund  der  Schlundfurchen  leer,  nicht  selten  jedoch  auch  eine  ge- 
ringe  Menge  einer  hellen  oder  truben  schleimigen  Flussigkeit  darin 
stehend.  Wahrend  fortgesetzter  Beobachtung  vermehrt  sich  zuwei- 
len  die  Menge  dieser  Fliissigkeit  durch  hinabgeflossenen  Mund- 
schleim  sichtlich,  selbst  bis  dahin  dass  das  Niveau  dieser  Fliissig- 
keit, kenntlich  an  der  spiegelnden  Oberflache,  die  Verbindungsfurche 
hinter  der  hintern  Kehlkopfswandung  erreicht  und  diese  fullend  von 
einer  Schlundtasche  zur  andern  hintiberreichend  sich  erstreckt, 
worauf  man  die  beiden  kleinen  spiegelnden  Wasserflachen  durch 
einen  eben  so  hellen  und  spiegelnden  schmalen  Streifen  mit  ein- 
ander  verbunden  erblickt.  Eine  Schluckbewegung  des  Kranken  und 
alle  Flussigkeit  ist  verschwunden. 

Am  vollkommensten  sah  ich  diese  Fullung  der  sogenannten 
Schlundtaschen  bei  einem  Manne,  welcher  angeblich  an  Verenge- 
rung  der  Speiserohre  mit  consecutiver  Perforation  in  die  Luftrohre 
hinein  leiden  sollte,  weil  bei  ihm  feste  Substanzen  gar  nicht  und 
Flussigkeiten  nur  noch  mittelst  einer  Schlundrohre  in  den  Magen 
gebracht  werden  konnten,  und  weil,  so  oft  er  versuchte  flussige  oder 
diinnbreiige  Substanzen  ohne  Schlundsonde  zu  schlucken,  immer 
schon  nach  wenig  Schluckbewegungen  heftige  Hustenanfalle  mit 
Wiirgbewegungen  verbunden  eintraten,  durch  welche  die  geschluckte 
Fliissigkeit  oder  Brei  wieder  ausgeworfen  ward.  Bei  diesem  Kran- 
ken zeigte  die  laryngoskopische  Untersuchung  stets  einige  helle 
Flussigkeit  in  den  beiden  Schlundtaschen,  deren  Menge  wahrend 
der  Untersuchung  selbst  immer  zunahm,  bis  sie  nach  einigen  Schluck- 
bewegungen auf  kurze  Zeit  verschwand.  Liess  ich  diesen  Kranken 
nur  ein  Paar  kleine  Loffel  voll  Milch  oder  dunnen  Mehlbrei  in 
Pausen  zu  sich  nehmen,  wahrend  welcher  jedes  Mai  mit  dem  Spiegel 
nachgesehen  ward,  so  sah  ich  sehr  deutlich,  dass  die  geschluckte 
Portion  nur  bis  in  diese  Taschen  hinabgelangt  war,  welche  sich  da- 
mit  fiillten,  so  wie  auch  die  hinter  der  hintern  Kehlkopfwand  be- 
findliche  Furche,  und  zwar   ohne  dass  der  Kranke  irgend  welche 
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Empfindung  oder  Beschwerde  davon  gehabt  hatte.  Stieg  nun  aber 
das  Niveau  dieser  Fliissigkeit  in  Folge  ihrer  Vermehrung  durch 
einen  weiteren  Schluck  oder  durch  aus  der  Mundhohle  hinabflies- 
senden  Schleim  weiter  empor  und  iiberschritt  dasselbe  in  der  Furche 
hinter  dem  Kehlkopfe  den  Grund  des  Einschnittes  zwischen  den 
beiden  Giessbeckenknorpeln ,  die  sog.  Rima  glottidis  posterior,  so 
sah  ich  durch  diesen  Einschnitt  sofort  die  weisse  fliissige  Masse 
nach  vorn  in  die  Kehlkopfshohle  hinein  abfliessen,  was  dann  jedes 
Mai  augenblickliche  Hustenanfalle  etc.  zur  Folge  hatte.  Nebenbei 
will  ich  nur  noch  bemerken,  dass  die  dickste  Schlundsonde  ohne 
alien  Anstoss  in  den  Magen  hinab  gefuhrt  werden  konnte,  dass  so- 
mit  das  Unvermogen  Speisen  etc.  bis  in  den  Magen  zu  bringen 
allein  auf  einer  Lahmung  der  Muskelschichte  der  Speiserohre  be- 
ruhte.  Ausserdem  waren  noch  zahlreiche  anderweitige  Erscheinun- 
gen  der  sogenannten  progressiven  Muskelatrophie  in  einem  vorge- 
rtickten  Stadium  zugegen,  welche  bemerkenswerther  Weise  hier 
zuerst  in  den  Muskeln  des  Gesichts,  der  Mund-  und  Rachenhohle, 
sowie  des  Kehlkopfes  aufgetreten  waren.  Der  Kranke  hatte  eine 
hochst  undeutliche  Sprache  mit  einer  ganz  hohlklingenden  Stimme, 
sogenannten  Grabesstimme ,  jedes  einzelne  Wort  oder  Sylbe  musste 
immer  mit  einer  sichtlichen  Anstrengung  des  ganzen  Respirations- 
muskelapparates  gleichsam  herausgestossen  werden ;  die  Glottis  ward 
auch  beim  Tonangeben  nie  geschlossen,  die  Stimmbander  naherten 
sich  einander  bei  solchen  Versuchen  hochstens  bis  auf  einen  Ab- 
stand  von  3  bis  4  Mmtr.,  geriethen  aber  in  die  ausgiebigsten,  einer 
tonenden  Basssaite  ganz  gleichen  Schwingungen,  wie  ich  sie  sonst 
nie  so  deutlich  zu  sehen  bekommen  habe. 

B.    Kehlkopfshohle. 

Wahrend  wir  in  dem  Vorstehenden  mit  der  Darstellung  der 
laryngoskopischen  Anschauung  zugleich  die  zum  Verstandniss  nothi- 
gen  anatomischen  Erorterungen  verbunden  und  verflochten  haben, 
mussen  wir  in  dem  Nachfolgenden  eine  Trennung  Beider  eintreten 
lassen,  da  das  hier  mitzutheilende  anatomische  Detail  seines  viel 
grossern  Umfangs  wegen  nur  in  sehr  storender  Weise  in  die  Dar- 
stellung des  laryngoskopischen  Befundes  eingeflochten  werden  konnte. 

Wir    werden    desshalb  zunachst  eine   gedrangte   anatomische 
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Beschreibung  voranschicken ,  welche  jedoch  nur  das  zum  Ver- 
standniss  laryngoskopischer  Anschauung  imentbehrliche  und  un- 
mittelbar  dabei  zu  verwerthende  Detail  enthalt,  welche  Beschrei- 
bung wir  um  so  niehr  fur  ein  Bedtirfniss  erachten,  als  wir  bisher 
eine  solche  rein  zu  diesem  Endzwecke  verfasste  Darstellung  ungern 
vermisst  haben.  Wer  eine  vollstandige  und  ausfiihrliche  Darstel- 
lung sammtlicher  anatomischen  Verhaltnisse  des  Kehlkopfes  wiinscht, 
den  verweisen  wir  auf  die  neueren  grosseren  Handbiicher  der  Ana- 
tomie  und  Monographieen,  namentlich 

Anatomie  des  menschlichen  Halses  von  H.  Luschka,  Tubng.  1862, 
Handbuch  der  systematischen  Anatomie  von  J.  Hen le.   Zweiter 
Band.    Braunschweig   1862, 

Anatomie  und  Physiologie  des  menschlichen  Stimm-  und  Sprach- 
organs  von  C.  L.  Merkel.     2.  Auflage.    Leipzig  1863. 

Anatomische  Vorbemerkungen. 

Der  aus  zahlreichen  Knorpeln,  Bandern,  Muskeln  etc.  zusammen- 
gesetzte  Kehlkopf,  Larynx,  schliesst  einen  im  Ganzen  rohrenformig 
gestalteten,  in  seiner  Form  und  Grosse  aber  sehr  veranderlichen 
Hohlraum  ein,  welcher  durch  eine  obere  Mundung,  Ostium  pharyn- 
geum,  mit  der  Rachenhohle  zusammenhangt  und  durch  eine  untere 
Oeffnung,  Ostium  tracheale,  unmittelbar  in  die  Luftrohre  sich  fortsetzt. 

Behufs  leichtern  Verstandnisses  kann  man  bei  der  Beschreibung 
einen  obern,  mittlern  und  untern  Abschnitt  der  Kehlkopfshohle  unter- 
scheiden,  deren  jeder  von  einer  vordern,  einer  hintern  und  zwei 
seitlichen  Wandungen  begranzt  wird,  wenn  schon  alle  diese  drei 
Abschnitte  und  ebenso  deren  begranzende  Wandungen,  sammtlich 
ohne  scharfe  Granze  in  einander  ubergehen. 

Der  obereAbschnitt  der  Kehlkopfshohle,  auch  Vor- 
hof,  Vestibulum  laryngis  genannt,  welchen  man  von  der  obern  Apertur 
bis  zu  den  Taschenbandern  hinabreichen  lassen  kann ,  wird  ahnlich 
dem  Mundstucke  einer  Clarinette  begranzt  von  einer  vorderen  4  bis 
6  Cmtr.  hohen  und  einer  hinteren  niedrigeren  nur  1  bis  2  Cmtr. 
hohen  Wand,  welche  beide  durch  zwei  seitliche  Wande  mit  einan- 
der verbunden  werden ,  die  der  angegebenen  Beschaffenheit  der 
Vorder-  und  Hinterwand  entsprechend  von  vorn  nach  hinten  sehr 
rasch  an  Hohe  abnehmen. 
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Die  Grundlage  der  vorderen  Wand  wird  durch  den  Kehl- 
deckelknorpel  gebildet,  sowohl  durch  dessen  obern  freien  als  untern  an- 
gewachsenen  Theil,  an  dessen  nach  unten  zu  stark  convergirende  Rander 
sich  von  beiden  Seiten  her  die  vordern  Rander  des  obersten  Abschnittes 
der  elastischen  Kehlkopfshaut,  der  sogenannten  Membrana  quadran- 
gularis,  ansetzen.  Die  freie  Oberflache  dieser  4  bis  6  Cmtr.  hohen 
Wand  (Taf.  II.  Fig.  4.  7),  welche  in  querer  Richtung  von  oben  nach 
unten  rasch  an  Breite  abnimmt,  zeigt  in  senkrechter  Richtung  zwei 
durch  eine  flache  Vertiefung  von  einander  geschiedene  Erhebungen, 
von  denen  die  untere,  dem  untern  spitzen  Ende  des  Kehldeckelknor- 
pels  nahe  gelegene  schinale  Erhabenheit  als  Kehldeckelwulst, 
Tuberculum  epiglottidis  (Taf.  III.  Fig.  x.  9),  bezeichnet  worden  ist. 

Unmittelbar  unter  dem  untern  schmalen  Ende  des  Kehldeckel- 
wulstes  bemerkt  man  ein  kleines  stecknadelkopfgrosses  Griibchen, 
Foveacentralis  (Fig.  X.  3 1),  welches  nach  beiden  Seiten  hin  in  das 
vordere  Ende  der  sogenannten  Kehlkopfstaschen  einmiindet,  gerade 
abwarts  in  eine  flache  Rinne  sich  fortsetzt,  die  von  kleinen  Faltchen 
der  Kehlkopfsschleimhaut  gebildet  wird,  welche  von  dem  vordersten 
Ende  des  einen  zum  andern  Stimmbande  hiniiberziehen.  (Fig.  x.  30.) 

Die  Grundlage  der  hintern  Wand  (Taf.  II.  Fig.  II.)  bilden 
die  beiden  Giessbeckenknorpeln,  Cartilagines  arytaenoideae  s.  pyra- 
midales,  welche  mit  ihrer  Basis  auf  dem  obern  Rande  der  Platte 
des  Ringknorpels  nach  mehrfachen  Richtungen  hin  sehr  beweglich 
befestigt  sind.  An  ihrem  obern  spitzen  Ende  tragen  sie  eine  kleine 
knotenformige  Anschwellung  oder  ein  besonderes  kleines  Knorpel- 
stuckchen,  Cartilagines  corniculatae  s.  Santorinianae ,  wahrend  sie 
besonders  an  ihrer  hintern  Oberflache  von  verhaltnissmassig  reich- 
licher  Muskelmasse  (M.  arytaenoideus)  bedeckt  werden.  Ueberzogen 
werden  sie  von  einer  sehr  locker  mit  ihnen  verbundenen  Schleim- 
haut,  welche  ihre  Bewegungen  allerdings  sehr  erleichtert,  aber  auch 
leicht  der  Sitz  sehr  gefahrlicher  submucoser  Infiltrationen  mit  be- 
deutender  Schwellung,  sogenanntes  Oedema  glottidis,  werden  kann. 
Indem  diese  Knorpel  nebst  ihrer  Bedeckung  von  unten  nach  oben  hin 
an  Umfang  abnehmen,  bekommt  diese  hintere  Kehlkopfswandung  eine 
dachformige  Gestalt,  und  dem  entsprechend  zeigt  die  sie  iiberziehende 
Schleimhaut  einen  obern  schmalen  freien  Rand,  welcher  in  querer 
Richtung  verlauft,  und  zwei  schrag  abfallende  Flachen,  eine  vordere 
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kleinere,  steiler  abfallende  Flache  Dach  der  Kehlkopfshohle  hin  und  eine 
hintere  nach  der  Schluudhohle  hin  schrag  abfallende  grossere  Flache. 
Letztere,  welche  von  rechts  nach  links  ein  wenig  convex  ist  und  an 
ihren  beiden  Enden  unter  einem  abgerundeten  rechten  Winkel  in  die 
aussere  Oberflache  der  seitlichen  Wand  des  Kehlkopfs  iibergeht,  legt 
sich  ungefahr  ira  Niveau  des  obernRandes  der  Platte  des  Ringknorpels, 
da  wo  sie  in  die  Schleimhautflache  der  vordern  Schlund-  und  Speisen- 
rohrenwandung  iibergeht,  an  die  Schleimhautflache  der  hintern  Wand 
des  Schlundes  bis  zur  unmittelbaren  Beruhrung  an  und  bildet  dadurch 
die  schon  oben  pag.  74  quer  laufende  erwahnte  Furche. 

Genau  in  der  Mittellinie  zwischen  den  beiden  Giessbecken- 
knorpeln  besitzt  der  obere  freie  Rand  der  hintern  Kehlkopfswand 
eine  senkrechte  Einkerbung  oder  Spalte,  die  sogenannte  hint  ere 
Stimmritze,  Glottis  posterior,  richtiger  Incisura  inter- 
arytaenoidea,  welche  je  nach  der  Annaherung  oder  Entfernung 
der  Spitzen  der  beiden  Giessbeckenknorpel  von  einander  die  gross- 
ten  Verschiedenheiten  ihrer  Form  und  Grosse  darbietet.  (Taf.  III. 
Fig.  IX — xvii.  23.)  Sind  die  beiden  genannten  Knorpel  einander 
moglichst  genahert,  so  verschwindet  die  Spalte  durch  Annaherung 
der  beiden  Spaltrander  scheinbar  ganzlich  und  an  ihrer  Stelle  kann 
hdchstens  noch  eine  feine  oberflachliche  Furche  bemerkt  werden; 
werden  die  Knorpel  so  weit  von  einander  gezogen,  dass  sich  die 
Spaltrander  nicht  mehr  beriihren,  so  erscheint  sie  als  eine  ganz 
feine,  unten  spitz  endigende  senkrechte  Spalte  von  etwa  5  Mmtr. 
Hohe;  je  weiter  die  Giessbeckenknorpel  mit  ihren  Spitzen  sich  von 
einander  entfernen,  desto  breiter,  zugleich  aber  auch  desto  niedri- 
ger  wird  diese  Spalte  durch  Erhebung  der  die  beiden  Knorpel  ver- 
bindenden  Schleimhautfalte,  bis  endlich  bei  der  grossten  Entfernung 
der  Santorinischen  Knorpel  von  einander  die  Spalte  als  solche  ganz 
verschwunden  ist  und  statt  ihrer  nur  eine  ganz  schmale,  niedrige,  leicht 
bogenformig  ausgeschweifte  Schleimhautfalte  ausgespannt    erscheint. 

Die  beiden  seitlichen  Wande  des  obersten  Abschnittes 
der  Kehlkopfshohle  haben  zur  Grundlage  den  obern  Theil  der  ela- 
stischen  Kehlkopfhaut ,  die  sogenannte  Membrana  quadrangularis, 
welche  in  senkrechter  Richtung  von  dem  Giessbeckenknorpel  bis 
zum  Seitenrande  des  Kehldeckelknorpels  hin  ausgespannt,  nach  oben 
mit  einem  von   vorn  nach  hinten  rasch  abfallenden  freien  Rande 
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aufhort.  Ueberzogen  wird  diese  Membran  an  ihren  beiden  Ober- 
flachen  von  Schleimhaut,  welche  an  der  innern  Oberflache  einen 
Theil  der  Schleimhautauskleidung  der  Kehlkopfshohle  ausmacht, 
an  der  aussern  Oberflache  aber  der  Schleimhautauskleidung  der  Sulci 
laryngo-pharyngei  angehort.  Auf  dem  obern  freien  Rande  gehen 
diese  beiden  Schleimhautparthieen  in  einander  uber  und  bilden  so 
eine  senkrechte  Falte,  diePlicaary-epiglottica  (Taf.  II.  Fig.  II.  v. 
XI.)  i  welche  von  dem  Kehldeckel  bis  zum  Giessbeckenknorpel  hin- 
unterreichend  die  Granzwand  zwischen  der  Hohle  des  Kehlkopfes 
und  der  seitlichen  Schlundfurche  ausmacht.  In  ihrer  untern  Parthie 
nahe  dem  Giessbeckenknorpel  enthalt  diese  Falte  ein  von  Drusen- 
masse  umlagertes  kleines  Knorpelstiickchen ,  Cartilago  Wrisbergii 
seu  C.  cuneiformis  eingeschlossen,  welches  bald  nur  von  Form  und 
Grosse  eines  Hirsekorns  ist,  bald  ein  langeres  rundliches  Stabchen 
von  10  bis  12  Mmtr.  Lange  darstellt.  Im  er stern  Falle  bildet  es 
nur  eine  kleine  hockrige  Erhabenheit  auf  dem  freien  Rande  der 
Plica  ary-epiglottica,  4  bis  5  Mmtr.  von  dem  Capitulum  Santorini  ent- 
fernt  (Taf.  II.  Fig.  6),  im  andern  Falle  sieht  man  dieses  Hocker- 
chen  als  einen  leicht  erhabenen  Wulst  an  der  innern  Oberflache 
der  genannten  Falte  in  schrager  Richtung  abwarts  einwarts  gegen 
das  hintere  Ende  der  Miindung  der  Kehlkopfstasche  sich  hinab- 
ziehen,  durch  eine  schmale  Furche  von  dem  Relief  der  Cartilago 
arytaenoidea  geschieden  (s.  Taf.  II.  Fig.  4  und  5). 

Aus  der  gegebenen  Beschreibung  erhellt,  dass  der  obere  Ab- 
schnitt  des  Kehlkopfes  nur  an  den  beiden  untern  Dritttheilen  seiner 
vordern  Wandung  in  unmittelbarem  Zusammenhange  mit  den  an 
ihn  angranzenden  Theilen  steht,  im  ubrigen  aber  ringsum  frei  in 
den  untern  Abschnitt  des  Schlundkopfes  oder  der  Rachenhohle  em- 
porragt  (Taf.  II.  Fig.  2  und  3).  Der  oberste  Rand  dieses  freien 
Theils  und  somit  die  obere  Apertur  des  Kehlkopfes,  Ostium  pha- 
ryngeum  laryngis  (Taf.  II.  Fig.  2.  3. 11  und  Taf. HI.  Fig.  x.  u.  IX.), 
erscheint  daher  als  ein  schrag  gestelltes,  sehr  in  die  Lange  gezo- 
genes  und  nach  hinten  in  einen  schmalen  Spalt  auslaufendes  Oval, 
welches  vom  von  dem  obern  freien  Rande  des  Kehldeckels,  seit- 
warts  von  dem  freien  Rande  der  beiden  Plicae  ary-epiglotticae  und 
hinten  von  dem  Schleimhautiiberzuge  der  beiden  Giessbeckenknorpel 
bis  in  die  Incisura  interarytaenoidea  hinein  begranzt  wird. 
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Je  nach  deni  Stande  des  Kelildeckels  und  der  beiden  Giess- 
beckenknorpel  bietet  diese  OefFnung  eine  sehr  verschiedene  Grosse 
und  Form  dar;  die  grosste  Weite  in  querer  Richtung  zeigt  diese 
Oeffnung  bei  tiefer  Inspiration,  wahrend  der  Kehldeckel  nur  massig 
aufgerichtet  ist,  sie  verengt  sich  in  querer  Richtung  und  verlangert 
sich  von  hinten  nach  vorn  beini  Angeben  hoher  Tone,  bei  Wiirgbe- 
wegungen  etc.  in  ihrer  ganzen  Ausdehnung,  und  kann  sogar  zu  einer 
nur  eben  noch  wahrnehmbaren  schmalen  geraden  Spalte  gebracht  wer- 
den,  wenn  man  den  Kehldeckel  in  der  Mitte  seines  freien  Randes 
mit  einer  Pincette  ergreift  und  kraftig  nach  vorn  anzieht. 

Ebenso  wechselnd  ist  die  Weite  der  untern  Apertur  dieses  Ab- 
schnittes  der  Kehlkopfshohle,  welche  ganz  von  dem  Stande  der  sie 
begranzenden  Taschenbander  abhangt,  woriiber  das  Nahere  bei  der 
Betrachtung  dieser  Bander  auf  der  nachstfolgenden  Seite  nachzu- 
sehen  ist. 

Als  mittlern  Abschnitt  der  Kehlkopfshohle  be- 
trachten  wir  denjenigen,  seinem  Umfange  nach  zwar  kleinsten,  sei- 
ner Bedeutung  nach  aber  wichtigsten  Theil  der  Kehlkopfshohle, 
welcher  nach  oben  und  nach  unten  je  durch  ein  Paar  seitwarts 
vorspringende  Falten  begranzt  wird,  die  man  mit  dem  Namen  der 
oberen  und  unteren  Stimmbander  belegt  hat  und  zwischen  welchen 
die  Kehlkopfshohle  je  eine  seitliche  blinde  Ausbuchtung  nach  aussen, 
die  sogenannten  Kehlkopfstaschen  bildet. 

Die  oberen  oder  falschen  Stimmbander,  Ligamenta 
thyreo-arytaenoidea  superiora  s.  vocalia  superiora  s.  spuria,  besser 
die  Taschenbander  genannt,  weil  sie  zur  Erzeugung  der  Stimme 
nichts  beitragen  (Taf.  II.  Fig.  n.  und  vn.),  erscheinen  als  ein  Paar 
rundliche  Wiilste,  mit  einem  nach  unten  gerichteten  freien  Rande, 
welche  an  der  Seitenwand  der  Kehlkopfshohle  in  divergirender 
Richtung  von  vorn  nach  hinten  verlaufen  und  in  Verbindung  mit 
den  Giessbeckenknorpeln  eine  dreieckige  Spalte  bilden,  welche  man 
mit  dem  nicht  passenden  Ausdrucke  Glottis   spuria  bezeichnet  hat. 

Diese  Taschenbander  beginnen  vorn  in  dem  Winkel  des  Schild- 
knorpels  dicht  unter  dessen  Ausschnitte  an  dem  untern  Ende  des 
Kehldeckelknorpels,  und  laufen  von  hier  in  einem  leicht  nach  oben 
und  nach  aussen  gekrummten  Bogen  an  der  Seitenwand  der  Kehl- 
kopfshohle  nach   hinten  hin,    wo   sie   in   der  Nahe   des   vordern 
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Randes  des  entsprechenden  Giessbeckenknorpels  durch  Verbindung 
mit  dem  hintern  Ende  der  Stimmbander  endigen. 

Die  Grundlage  dieser  Bander  wird  durch  zahlreiche  von  vorn 
nach  hinten  verlaufende  elastische  Fasernetze  gebildet,  welche  von 
dem  Bindegewebswulste  in  dem  Winkel  des  Schildknorpels  ausgehend 
in  dem  vordern  Drittel  ihres  Verlaufes  durch  festes  Zellgewebe 
mehr  strangformig  zusammengehalten ,  in  ihren  hinteren  zwei  Drit- 
teln  durch  zahlreich  eingelagerte  Schleimdrusen  allmalig  mehr  aus 
einander  gedrangt  und  aufgelockert  werden,  schliesslich  nach  ver- 
schiedenen  Richtungen  hin  sich  ausbreiten,  indem  sie  grosstentheils 
an  dem  Giessbeckenknorpel  sich  ansetzen,  zum  Theil  auch  nach 
unten  umbiegend  in  die  Fasermasse  des  Stimmbandes  ubergehen. 

Die  aussere  Hiille  dieser  Taschenbander  bildet  eine  Falte,  Du- 
plicatur  der  Kehlkopfsschleimhaut ,  welche  an  der  innern  Seite  des 
Bandes  senkrecht  aufsteigend  ohne  merkbaren  Absatz  in  die  Schleim- 
hautbekleidung  der  Seitenwand  der  obern  Kehlkopfshohle  ubergeht, 
wahrend  sie  abwarts  zu  unter  einem  abgerundeten  Winkel  nach 
aussen  umbiegend  und  wieder  in  die  Hohe  steigend  in  die  Schleim- 
hautauskleidung  der  Kehlkopfstasche  ubergeht. 

Dieser  Schleimhautiiberzug  der  Taschenbander  besitzt  eine  sehr 
grosse  Empfindlichkeit  gegen  alle  mechanische  Einwirkung,  so  dass 
sogleich  bei  der  leisesten  Beruhrung  seiner  freien  Oberflache,  in  der 
Kegel  unter  gleichzeitigen  Hustenbewegungen,  eine  rasche  Zusammen- 
ziehung  der  entsprechenden  Bundel  des  Musculus  thyreo-ary-epiglot- 
ticus  und  thyreo-arytaenoideus  auf  beiden  Seiten  erfolgt,  wodurch 
die  beiden  Taschenbander  von  hinten  nach  vorn  verkiirzt  und  in 
der  Mittellinie  bis  zu  enger  Beruhrung  genahert,  ja  sogar  fest  gegen- 
einander  gepresst  werden.  (Taf.  II.  Fig.  x.  Taf.  III.  Fig.  XI.)  Bei 
diesem  Akte  wird  der  obere  Abschnitt  der  Kehlkopfshohle  vollstan- 
dig  von  den  beiden  unteren  Abschnitten  abgesperrt  und  demselben 
zugleich  die  Form  einer  schmalen  spalt-  oder  keilformigen  Grube 
mit  geschlossenem  Grunde  gegeben. 

Eine  gleiche  Verengerung  und  Schliessung  der  Kehlkopfshohle 
durch  Annaherung  und  Beruhrung  der  Taschenbander  tritt  auch 
jedes  Mai  im  Momente  des  Schluckens  ein. 

Die  unteren  oder  wahrenStimmbander,  Ligamenta 
thyreo-arytaenoidea   inferiora   s.   vocalia  inferiora  s.  vera  (Taf.  IL 
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Fig.  II.  VIII.),  welche  die  untere  Begranzung  des  Einganges  in  die 
seitlichen  Kehlkopfstaschen  bilden,  besitzen  dieser  Lage  entsprechend 
zwei  freie  Oberflachen,  eine  obere  horizontale  von  3  bis  4  Mmtr. 
Breite  und  eine  schrag  abwarts  einwarts  gestellte  untere  Flache, 
welche  beide  unter  einern  Winkel  von  60  bis  70  Graden  in  einen 
medianwarts  vorspringenden  scharfen  geraden  freien  Rand  zusammen- 
stossen,  so  dass  sie  auf  dem  senkrechten  Durchschnitte  (Taf.  II. 
Fig.  VIII.)  eine  prismatische  Gestalt  mit  zwei  freien  und  einer  an- 
gewachsenen  Flache  erkennen  lassen. 

Die  Lange  des  Stimmbandes  betragt  beim  Manne  bis  25  Mmtr., 
beim  Weibe  und  bei  Kindern  je  nach  Grosse  des  Kehlkopfs  ent- 
sprechend weniger  bis  zu  10  Mmtr.  hinab. 

Beide  Stimmbander  entspringen  vorn  ganz  dicht  nebeneinander 
an  der  hintern  Flache  des  Winkels  des  Schildknorpels  von  der  Carti- 
lago  intermedia  3  bis  4  Mmtr.  unter  deren  oberem  Rande  des  Schild- 
knorpels, laufen  dann  divergirend  und  zugleich  etwas  ansteigend  nach 
hinten  und  befestigen  sich  theils  an  der  Spitze  theils  an  der  innern 
Oberflache  des  sogenannten  Processus  vocalis  der  beiden  Giess- 
beckenknorpel. 

Die  wesentliche  Grundlage  eines  jeden  Stimmbandes  bildet  ein 
diinner  platter  aber'sehr  fester  und  elastischer  Strang,  aus  einer 
eigenthumlichen  Durchflechtung  von  elastischen  Fasern  und  Zellge- 
webe  bestehend,  an  dessen  unterer  Flache  bis  zum  freien  Rande  hin 
die  Fleischfaserbiindel  des  Musculus  thyreo-arytaenoideus  internus 
eng  sich  anlegen,  zum  Theil  auch  zwischen  das  sich  erweiternde 
Geflecht  der  elastischen  Fasern  hinein  erstrecken  und  mit  densel- 
ben  sich  fest  verbinden.  Ausserdem  enthalt  dieser  Strang  noch 
ganz  dicht  an  seiner  vordern  Insertion  ein  2  bis  3  Mmtr.  langes 
und  etwa  1  Mmtr.  dickes,  aus  Netzknorpel  bestehendes,  spindel- 
formiges  Knotchen  von  saturirt  gelber  Farbe  und  ein  zweites 
ganz  ahnliches  Knotchen  an  der  Spitze  des  Processus  vocalis 
vom  Giessbeckenknorpel ,  welcher  Fortsatz  selbst  seiner  ganzen 
Lange  nach  einen  Bestandtheil  der  hintern  Parthie  des  Stimmban- 
des ausmacht.  (Taf.  II.  Fig.  xn.).  Hienach  hat  man  auch  einen 
vordern  fibrosen  und  einen  hintern  knorplichen  Theil  des  Stimm- 
bandes unterschieden ,  oder  eine  Pars  fibrosa  und  Pars  inter- 
cartilaginea    der    Glottis ,    von    welchen    die    erste    eine    Lange 
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von    15   und   die  andere   eine  Lange   von    10  Mmtr.  beim  Manne 
besitzt. 

Bedeckt  werden  die  Stimmbander  auf  ihren  beiden  freien  Fla- 
chen  von  der  gemeinschaftlichen  Schleimhaut  der  Kehlkopfshohle, 
welche  auf  ihnen  besonders  dunn  und  zart  ist,  und  sich  auf  deren 
oberer  Flache  in  die  Schleimhautauskleidung  der  Kehlkopfstasche, 
auf  der  untern  Flache  in  die  Schleimhaut  des  untern  Abschnittes 
der  Kehlkopfshohle  ununterbrochen  fortsetzt;  an  dem  Vereinigungs- 
winkel  beider  Bander  bildet  diese  Schleimhaut  eine  oder  ein  Paar 
kleine  quer  laufende  Verbindungsfaltchen. 

Die  Schleimhaut  auf  der  obern  Flache  der  Stimmbander  hangt 
mit  der  darunter  liegenden  eigentlichen  Stimmbandmasse  nur  aus- 
serst  locker  und  verschiebbar  durch  ein  feines  Zellgewebe  zusam- 
men,  wovon  ich  mich  im  Gegensatze  zu  der  Angabe  mancher 
Anatomen  oft  genug  am  Lebenden  genau  (iberzeugt  habe.  Ich 
konnte  dieselbe  namlich  mittelst  eines  spitzen  Instrumentes  an- 
stechen  und  so  uber  der  Bandmasse  in  querer  Richtung  leicht  in 
Falten  legen  und  verschieben,  ja  selbst  eine  Strecke  von  mehreren 
Millimetern  weit  uber  den  freien  Rand  des  Bandes  hinaus  in  die 
Stimmritze  hinein  verziehen  (s.  namentlich  im  3.  Theile  die  9.  Be- 
obachtung),  was  bei  einer  straffen  Verbindung  absolut  unmog- 
lich  ware.  Ausserdem  spricht  dagegen  die  z.  B.  in  der  17.  Be- 
obachtung  von  mir  bemerkte  ausserst  betrachtliche  serose  Infil- 
tration des  submukosen  Zellengewebes  auf  dem  Stimmbande,  welche 
an  ihrer  Stelle  die  gelbe  Farbe  des  Stimmbandes  gar  nicht  oder 
nur  undeutlich  durchschimmern  Hess. 

Bei  solchen  Gelegenheiten,  so  wie  auch  bei  der  oft  wieder- 
holten  Beruhrung  der  Stimmbander  bei  verschiedenen  Personen  mit 
der  Kehlkopfssonde  und  anderen  Instrumenten  habe  ich  mich  auch 
auf  das  Bestimmteste  von  der  geringen  Empfiudlichkeit  der  Stimm- 
bander gegen  mechanische  Beruhrung  uberzeugt,  die  auf  das  Auf- 
fallendste  mit  der  ubergrossen  Empfindlichkeit  der  Taschenbander 
contrastirt. 

Der  spaltenformige  Raum  zwischen  diesen  beiden  Bandera  wird 
die  Stimmritze,  Rima  glottidis  s.  Glottis  genannt.  Wah- 
rend  dieselbe  an  dem  todten  Kehlkopfe  (Taf.  II.  und  XII.)  fast  be- 
standig  die  Gestalt   eines    gleichschenkligen   Dreieckes   mit  einer 
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kleinen  seitlichen  Ausbuchtung  an  den  beiden  Enden  der  Basis  be- 
sitzt,  dessen  Hohe  20  Mratr.  betragt  und  dessen  von  der  hintern 
Kehlkopfswandung  gebildete  in  der  Mitte  etwas  vorspringende  Basis 
eine  Breite  von  5  Mmtr.  besitzt,  zeigt  die  Glottis  am  Lebenden  die 
grossten  Verschiedenheiten  ihrer  Form  und  Weite.  Es  konnen  sich 
namlich  einerseits  die  beiden  Stimmbander  ihrer  ganzen  Lange 
nach  so  dicht  aneinander  legen,  dass  ein  Zwischenraum  zwischen 
ihnen  gar  nicht  mehr  existirt  und  die  Glottis  nur  eben  noch  als 
eine  ganz  feine  Furche  in  der  Mittellinie  wahrgenommen  werden 
kann  (Taf.  III.  Fig.  xn.);  andererseits  konnen  dieselben  auch  so 
weit  auseinander  weichen,  dass  sie  sich  der  laryngoskopischen  An- 
schauung  von  oben  her  ganz  entziehen,  oder  hochstens  noch  als 
ganz  schmale  stark  bogenformig  ausgeschweifte  Streifen  an  der 
innern  Kehlkopfsoberflache  erkannt  werden ,  mithin  eine  rundliche 
Oeffnung  von  der  Grdsse  begranzen,  dass  man  bequem  einen 
Finger  hindurchstecken  konnte  (Taf.  III.  Fig.  xv.). 

Zwischen  diesen  beiden  Extremen  der  Weite  kommen  natiir- 
lich  alle  Zwischenstufen  vor,  bei  weichen  uberdies  auch  die  Form 
der  Glottis  selbst  mehrfache  Verschiedenheiten  eingeht,  deren  nahere 
Beschreibung  wir  jedoch  passender  mit  der  folgenden  Darstellung 
der  laryngoskopischen  Anschauung  verbinden  werden. 

Zwischen  dem  Taschenbande  und  Stimmbande  bildet  die  Schleim- 
hautauskleidung  des  Kehlkopfs  auf  jeder  Seite  eine  in  horizontaler 
Richtung  ausw£rts  sich  erstreckende  Ausstiilpung,  wodurch  eine  Art 
Nische  oder  Seitenhohle,  die  sogenannte  Kehlkopfstasche, 
Ventriculus  Morgagni  (Taf.  II.  Fig.  4.  5.  6),  hergestellt  wird.  Die- 
selbe  mundet  in  die  Kehlkopfshohle  mit  einer  schmalen,  spalten- 
ahnlichen  Oeffnung,  deren  Rander  von  den  genannten  beiden  Ban- 
dern  selbst  gebildet  werden,  der  untere  gerade  Rand  von  dem 
Stimmbande,  und  der  obere  leicht  bogenformige  Rand  von  dem  Ta- 
schenbande. Die  Lange  dieser  Miindung  betragt  bis  zu  20  Mmtr., 
etwa  5  Mmtr.  weniger  als  die  Lange  des  Stimmbandes,  da  sie  nur 
mit  ihrem  vordern  Ende  bis  zur  Insertion  des  Stimmbandes  an  der 
Cartilago  intermedia  hinreicht,  wahrend  sie  nach  hintenzu  etwas 
fruher  aufhort  als  die  genannten  Bander,  indem  hier  die  Schleim- 
haut  senkrecht  von  dem  Taschenbande  zu  dem  Stimmbande  hinablauft 
Die  Hohe  dieser  Oeffnung  betragt  im  gewohnlichen  Zustande  an 
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der  weitesten  Stelle  kaum  ein  Paar  Millimeter,  kann  jedoch  bei 
starkem  Intoniren  auch  bis  zu  dem  doppelten  ja  dreifachen  steigeD, 
indem  dabei  die  ganze  Hohle  gleichsam  ganz  aufgeblahet  wird  und 
der  Eingang  besonders  durch  starkere  Ausbiegung  des  Taschen- 
bandes  nach  oben  erweitert  erscbeint. 

Die  Tiefe,  bis  zu  welcher  die  Keblkopfstasche  sich  in  horizon- 
taler  Richtung  nach  aussen  gegen  die  Seitenplatte  des  Schildknor- 
pels  hin  erstreckt,  ist  wie  man  auf  dem  horizontalen  Durchschnitte 
Fig.  12.  Taf.  II.  sehr  deutlich  erkennt,  am  grossten  in  der  Nahe 
ihres  hintern  Endes  und  betragt  hier  zwischen  4  bis  6  Mmtr.,  je 
weiter  nach  vorn  dem  Winkel  des  Schildknorpels  zu  desto  geringer 
wird  die  Tiefe,  so  dass  sie  ganz  vorn  uber  der  Stimmbandvereini- 
gung  kaum  noch  1  bis  2  Mmtr.  betragt. 

^  Wahrend  die  untere  Wand  oder  der  Boden  der  Kehlkopfstasche 
eben  oder  nur  ganz  wenig  nach  unten  vertieft  ist,  erhebt  sich  die 
obere  Wandung  in  dem  Grunde  der  Tasche  und  bildet  eine  auf- 
warts  gehende  Ausstulpung,  welche  zuweilen  nur  wenige  Millimeter 
betragt  (Taf.  II.  Fig.  7),  ofters  aber  auch,  wie  die  folgende  Fig.  8 
zeigt,  betrachtlich  in  die  Hohe  steigt,  bis  uber  den  obern  Rand  der 
Schildknorpelplatte  empor,  ja  selbst  bis  unter  den  Schleimhaut- 
iiberzug  der  Zunge  in  seltenen  Fallen  reichen  soil. 

Der  untere  Abschnitt  der  Kehlkopfshohle,  d.  h.  der 
unterhalb  der  Stimmbander  gelegene  Theil  dieser  Hohle  hat  zur  Grund- 
lage  binten  die  Platte  des  Ringknorpels  nebst  der  Basis  der  Giess- 
beckenknorpel ,  vorn  und  zu  beiden  Seiten  den  Bogen  des  Ring- 
knorpels nebst  der  untern  Parthie  des  Schildknorpels  und  die  zwi- 
schen beiden  ausgespannten  Ligamenta  crico-thyreoidea.  Die  von 
diesen  Theilen  begranzte  Hohle,  welche  von  der  uberall  fest  anhaf- 
tenden  Kehlkopfsschleimhaut  glatt  ausgekleidet  wird,  hat  in  ihrer 
untersten  an  die  Luftrohre  anstossenden  Parthie  eine  unverander- 
liche  Lichtung  von  rundlich  ovaler  Gestalt  (Taf.  II.  Fig.  xiil);  in 
ihrer  obern  Parthie  nahern  sich  die  beiden  seitlichen  Wandungen 
mehr  und  mehr  und  geben  derselben  dadurch  eine  dachahnliche 
Zuspitzung  mit  einer  obersten  langlichen  Spalte,  deren  Form  und 
Weite  genau  der  Stellung  der  Stimmbander  entspricht  und  so  mit 
der  Form  und  Weite  der  Stimmritze  in  Eins  zusammenfallt.  Die 
Hohe    dieses  Abschnittes    betragt    beim  Erwachsenen    mannlichen 
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Geschlechts  ungefahr  25  bis  30  Mmtr.,  die  Lichtung  der  untern  un- 
veranderlichen  Parthie  durchschnittlich  20  in  sagittaler  und  15  Mmtr. 
in  frontaler  Richtung. 

Gedenken  wir  schliesslich noch  der gemeinschaftlichen Schleim- 
hautauskleidung des  Kehlkopfes  und  der  Luftrohre,  welche  wie 
schon  mehrfach  angedeutet,  in  ununterbrochenem  Zusammenhange 
nicht  nur  diese  beiden  Hohlraume  auskleidet,  sondern  auch  ohne 
alle  Unterbrechung  einerseits  nach  unten  in  die  Schleimhaut  der 
Bronchien  bis  in  deren  feinste  Verzweigungen  hinein  sich  fortsetzt  und 
andererseits  an  dem  Granzrande  der  obern  Kehlkopfsapertur  in  die 
gemeinschaftliche  Schleimhautauskleidung  der  Rachen-  und  Mund- 
hohle  unmerklich  ubergeht.  Ueberall  legt  sich  diese  Schleimhaut 
den  vielfachen  und  vielgestalteten  Erhabenheiten  und  Vertiefungen 
der  Wandungen  der  Kehlkopfshohle,  welche  durch  die  eigenthiimliche 
Gestaltung  des  Knorpelgeriistes,  die  Anlagerung  der  Muskeln  und 
Bandapparate  etc.  bedingt  sind,  genau  an,  indem  sie  mit  diesen  unter 
ihr  gelegenen  Theilen  durch  eine  diinne  Schichte  submukosen  Zell- 
stoffes  bald  fester  bald  lockerer  verbunden  ist.  Am  lockersten  ist 
diese  Verbindung  an  dem  obersten  Theile  der  hintern  Kehlkopfs- 
wandung,  und  zwar  an  deren  Riickseite  wie  an  deren  Vorderseite, 
unzweifelhaft  deswegen,  um  den  hier  Statt  findenden  ausgiebigen 
Bewegungen  der  Giessbeckenknorpel  kein  Hinderniss  entgegen  zu 
stellen.  Man  sieht  hier  die  Schleimhaut  am  Lebenden  an  der  Vor- 
derseite dieser  Wandung  unterhalb  jler  Incisura  interarytaenoidea 
in  mehrere  3  bis  4  senkrecht  hinablaufende  Falten  gelegt,  welche 
erst  bei  weiter  Oeffnung  dieses  Einschnittes  vollstandig  ausgeglichen 
werden,  wahrend  man  die  lockere  Anheftung  der  Schleimhaut  an 
der  hintern  Flache  dieser  Wand  besonders  an  der  Leiche  erkennt, 
in  welcher  man  die  Schleimhaut  hier  bestandig  in  zahlreiche  un- 
regelmassig  verlaufende  Falten  und  Runzeln  zusammengelegt  findet. 

Locker  haftet  die  Schleimhaut  an  der  Grundlage  der  Plicae 
ary-epiglotticae ,  auf  der  freien  obern  Flache  der  Stimmbander  und 
an  deren  Rande,  auf  der  vordern  freien  Flache  des  Kehldeckels, 
wahrend  sie  an  dessen  hinterer  unterer  Parthie,  sowie  uberhaupt 
in  dem  ganzen  untern  Abschnitte  der  Kehlkopfshohle  und  in  der 
Luftrohre  besonders  gegenuber  den  Knorpelringen ,  durch  kurzen 
Zellstoff  fest  angelothet  ist. 
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Die  Grundlage  der  eigentlichen  Schleimhautschichte ,  deren 
Dicke  je  nach  den  verschiedenen  Stellen  zwischen  ljio  bis  2/io  Mmtr. 
betragen  soil,  bildet  ein  Fasergeruste  aus  dunnen  feinen  Bindege- 
websbiindeln  zusammengesetzt,  in  welches  uberall  zahlreiche  elastische 
Fasern  und  Fasernetze  eingewebt  sind,  und  zwar  so,  dass  die  An- 
zahl  und  Starke  dieser  elastischen  Fasern  im  Allgemeinen  von 
der  tieferen  nach  der  oberflachlichen  Schichte  der  Schleimhaut 
hin  geringer  wird.  Der  andere  Hauptbestandtheil  sind  Blutgefass- 
chen,  welche  in  den  tiefern  Schichten  dem  Laufe  der  groberen  ela- 
stischen Fasern  folgend,  ein  in  die  Lange  gezogenes  groberes  Ge- 
fassnetz  bilden,  wahrend  die  aus  diesem  Geflechte  hervorgegan- 
genen  Capillaren  in  die  oberflachliche  Schichte  der  Schleimhaut 
zu  einem  ziemlich  gleichmassig  polygonalen  Netze  zusammentreten 
(L  u  s  c  h  k  a). 

Die  freie  glatte  Oberflache  der  Schleimhautauskleidung  des 
Kehlkopfes  wie  der  Luftrohre  ist  von  einem  dunnen  Flimmerepithe- 
lium  bedeckt  mit  Ausnahme  des  freien  Randes  und  der  angranzen- 
den  Theile  der  obern  und  untern  Flache  der  Stimmbander,  welche 
ihrer  ganzen  Lange  nach  von  einer  verhaltnissmassig  dicken  Schicht 
Pflaster-  oder  Plattchenepithelium  tiberzogen  sind ;  letzteres  erstreckt 
sich  namlich  gleichsam  als  ein  Auslaufer  des  dicken  Pflasterepithels 
auf  der  Schleimhaut  des  Schlundkopfes  und  der  Speiserohre,  von 
deren  Vorderwand  her  in  Form  eines  schmalen  Streifens  durch  die 
Incisura  interarytaenoidea  hindurch  zu  den  Stimmbandern  und  bis 
zu  deren  vorderen  Enden  hin. 

In  die  Schleimhaut  und  das  unter  ihr  gelegene  submukose 
Zellgewebe  sind  iiberaus  zahlreiche  Druschen  eingelagert,  welche 
eine  schleimige  Fliissigkeit  absondern  und  durch  feine  punktformige, 
vielfach  sogar  mit  unbewaffnetem  Auge  sichtbare  Mtindungen  auf 
die  freie  Schleimhautflache  ergiessen.  Alle  diese  Druschen,  deren 
Grosse  von  der  eines  Sandkornchens  bis  zu  der  eines  Hirse-  ja 
Hanfkorns  ansteigt,  haben  einen  traubenformigen  Bau  und  liegen 
theils  einzeln  zerstreuet,  theils  gruppenweise  zusammengehauft, 
welches  Letztere  regelmassig  an  bestimmten  Stellen  der  Fall  ist, 
so  namentlich  an  der  Stelle  des  Epiglottiswulstes,  im  Emfange  der 
Cartilagines  cuneiformes  und  an  den  Wandungen,  besonders  der  obern 
Wand  der  seitlichen  Kehlkopfstasche ;    wahrend  dagegen  nur  die 
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obere  Flache  und  der  freie  Rand  der  Stimmbauder  ganz  frei  von 
Driisen  sind. 


Laryngoskopische  Wahrnehmungen. 

Nachdem  wir  in  dem  Vorstehenden  die  anatomischen  Verhalt- 
nisse  des  Kehlkopfes  in  so  weit  geschildert  haben  als  deren  Kennt- 
niss  fur  den  vorliegenden  praktischen  Zweck  unumganglich  noth- 
wendig  ist,  konnen  wir  uns  um  so  kfirzer  in  der  Beschreibung  der 
laryngoskopischen  Anschauung  dieses  Organes  fassen. 

Eine  besondere  Anleitung  zur  Handhabung  des  Spiegels,  um 
einzelne  Theile  aufzufinden,  die  zu  sehen  gewtinscht  werden,  ist  bei 
der  Einfachheit  dieser  Technik  ganz  uberfliissig.  Ist  der  Kehlkopfs- 
spiegel  an  der  oben  pag.  42  naher  bezeichneten  Stelle  richtig  an- 
gesetzt,  so  hat  er  dieselbe  bis  zu  seiner  Entfernung  aus  der  Mund- 
hohle  nicht  wieder  zu  verlassen,  eine  leichte  Senkung  des  Hand- 
griffes  genugt  um  die  weiter  nach  hinten  d.  h.  der  Wirbelsaule 
naher  gelegenen  Theile  in  das  voile  Spiegelbild  eintreten  zu  lassen, 
wahrend  eine  geringe  Hebung  des  Handgriffes  unter  der  sich  mehr 
aufrichtenden  SpiegelMche  die  weiter  nach  vorn  gelegenen  Theile 
erscheinen  lasst.  Ebenso  ist  auch  nur  eine  ganz  geringe  Wendung 
der  Spiegelflache  nach  der  rechten  oder  linken  Seite  hin  vollstandig 
geniigend,  um  ganz  seitwarts  gelagerte  Theile  so  vollkommen  als 
moglich  zu  sehen. 

Zur  Erleichterung  des  Verstandnisses  der  nachfolgenden  Be- 
schreibung dienen  die  Figuren  der  dritten  Tafel,  auf  welche  durch- 
gehends  verwiesen  wird. 

Ist,  wie  es  gewohnlich  beim  Beginn  der  Untersuchung  der  Fall 
zu  sein  pflegt,  der  Kehldeckel  nur  unvollkommen  aufgerichtet ,  so 
erblickt  man  bei  ruhigem  Athmen  in  dem  Spiegelbilde ,  welches 
Fig.  IX.  auf  Taf.  III.  wiedergibt,  zu  unterst  einen  schmalern  oder 
breitern  Streifen  (10)  von  gleichformigem  Ansehen,  die  hintere 
Schlundwand ,  iiber  welchem  nur  durch  eine  schmale  Furche  (20) 
getrennt,  ein  quer  gestellter  schmaler  dachformigerVorsprung  miteiner 
nach  hinten  (21)  und  einer  nach  vorn  (22)  schrag  abfallenden  Flache 
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sich  erhebt,  der  oberste  Theil  der  hinteren  Kehlkopfswand,  welcher 
in  der  Mitte  seiner  o-bern  Kante  eine  von  zwei  kleinen  rundlichen 
Hockern  (24)  (Santorini'sche  Knorpel)  begranzte,  bald  schmalere 
winkelformige ,  bald  breitere  und  bogenformige  ausgeschweifte  Ein- 
kerbung,  die  Incisura  interarytaenoidea  (23),  wahrnehmen  lasst. 

Zu  beiden  Seiten  setzt  sich  dieser  Querwulst  unter  einem  abge- 
rundeten  Winkel  in  einer  nach  hinten  und  oben  emporsteigenden 
Leiste  fort,  der  freie  Rand  der  Plica  ary-epiglottica  (15),  welche  in 
ihrer  untersten  Parthie  je  eine  kleine  knotenformige  Anschwellung 
(25)  (Cartilago  Wrisbergiana)  zeigt.  Weiter  oben  verschwindet  diese 
Leiste  alsbald  unter  dem  Rande  des  Kehldeckels  (10.  11),  welcher 
letztere  den  obersten  Theil  des  Spiegels  einnimmt  und  ganz  aus- 
fullt  oder  bei  etwas  mehr  aufgerichtetem  Spiegel  in  demselben  noch 
die  Zungengruben  (2)  oder  einen  Theil  der  Riickenflache  der  Zunge 
iiber  sich  erblicken  lasst. 

An  der  aussern  Seite  jeder  der  beiden  Plicae  ary-epiglotticae 
(15)  erscheint  nach  vorn  begranzt  von  der  in  querer  Richtung  vom 
Kehldeckelrande  abgehenden  Plica  pharyngo-epiglottica  (14)  eine 
dreieckige,  ovale,  flaschen-  oder  halbkreisformige  Vertiefung,  die 
seitliche  Schlundfurche  (19),  deren  Grund  leer  ist  oder  etwas 
Fliissigkeit  mit  spiegelnder  Oberflache  enthalt,  wahrend  an  der 
innern  Seite  der  beiden  Plicae  ary-epiglotticae  eine  steil  abfallende 
Wandflache  (27)  erblickt  wird,  die  nach  der  Mittellinie  zu  mit  einem 
annahernd  senkrecht  gestellten,  auffallend  glanzend  gelblich  weissen 
Streifen,  dem  Stimmbande  (29),  abschneidet.  Dieser  helle  Streifen 
erscheint  im  Spiegelbilde  nach  aussen  durch  einen  schmalen  dunk- 
len  Streifen  (32),  den  Eingang  in  die  Kehlkopfstasche  begranzt, 
neben  welchem  noch  weiter  nach  aussen  ein  nur  wenig  vorsprin- 
gender,  hellerer,  wulstiger  Streifen,  das  Taschenband  (28),  sich  be- 
merklich  macht.  Die  Mitte  des  Spiegelbildes ,  zu  beiden  Seiten 
durch  die  Stimmbander,  oben  durch  den  Kehldeckel  und  unten 
durch  die  Vorderflache  der  hintern  Kehlkopfswand  begranzt,  wird  von 
einer  langlichen  viereckigen  Oeffnung,  dem  hintern  Theil  der  Stimmritze 
(33)  eingenommen,  welche  ganz  dunkel  ist,  oder  bei  hinreichender  Weite 
und  sehr  guter  Beleuchtung  in  der  Tiefe  einen  entsprechend  grossen  Theil 
der  Vorderwand  der  Luftrohre  erblicken  lasst,  kenntlich  an  den  weiss- 
lich  durchschimmernden  querlaufenden  Knorpelstreifen  (Fig.  iv.  35). 
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Um  einen  vollen  Einblick  in  das  Kehlkopfsinnere  zu  bekommen, 
und  namentlich  um  die  Stimmbander  in  ihrer  ganzen  Lange  undBreite 
iibersehen  und  in  ihrer  Thatigkeit  beobachten  zu  konnen,  muss  der 
Kehldeckel  vollstandig  aufgerichtet  sein.  Bei  vielen  Personen  ge- 
lingt  dieses  bald,  wenn  auch  stets  nur  auf  sehr  kurze  Zeit,  auf 
Augenblicke,  wenn  man  sie,  wahrend  der  Spiegel  angelegt  ist,  wie 
oben  pag.  47  angegeben  ist,  hohe  Tone  angeben  oder  stossweise 
In-  oder  Exspirationen  machen  lasst,  in  welchen  Momenten  der  Kehl- 
deckel rasch  in  die  Hohe  geschnellt  wird  und  so  momentan  einen 
Einblick  in  den  Kehlkopf  gestattet,  der  eben  so  schnell  von  dem 
Beobachter  erhascht  und  benutzt  werden  muss.  Ueber  die  weiteren 
Mittel  zur  Erzielung  eines  langer  dauernden  freien  Einblickes  sehe 
man  oben  a.  a.  0.  nach. 

Auf  welche  Weise  nun  auch  die  vollstandige  Aufrichtung  des 
Kehldeckels  erreicht  sein  mag,  so  erblickt  man  jetzt  in  dem  Spie- 
gelbilde  (Fig.  x.)  zu  oberst  die  hintere  Flache  des  Kehldeckels  (8) 
in  verschiedenem  Grade  verkiirzt,  an  ihrem  untern  Ende  mit  dem 
hugelformigen  Wulst,  Tuberculum  epiglotticum  (9),  und  dicht  darun- 
ter  in  der  Mittellinie  den  vorderen  Ursprungs-  oder  Vereinigungs- 
winkel  der  beiden  Stimmbander  (29),  und  weiterhin  diese  Bander 
selbst  von  der  bezeichneten  Stelle  aus  bald  mehr  gerade,  bald 
mehr  divergirend  nach  hinten  und  unten  laufend,  jedoch  nur  selten 
in  ihrer  ganzen  Ausdehnung  bis  zu  ihrem  hintern  Ende  an  der 
hintern  Kehlkopfswand  frei  sichtbar,  indem  gewohnlich  dieses 
hintere  Ende  der  Bander  durch  die  nach  vorn  gezogenen  und  ein- 
ander  genaherten  Spitzen  der  Giessbeckenknorpel  (24)  verdeckt 
wird.  Zwischen  den  Stimmbandern  genau  in  der  Mittellinie  sieht 
man  eine  deren  Lage  und  Lauf  entsprechend  breite  dunkle  Spalte, 
die  Stimmritze  (33),  wahrend  an  dem  ausseren  Rande  jedes  Stimm- 
bandes  der  Eingang  in  die  Kehlkopfstasche  (32)  begranzt  von  dem 
freien  Rande  des  Taschenbandes  (28)  erblickt  wird,  das  nach  oben 
ohne  Granze  in  die  steil  aufsteigende  seitliche  Wandung  des  obern 
Abschnittes  der  Kehlkopfshohle  (26),  d.  h.  die  innere  Oberflache 
der  Plica  ary  -  epiglottica  ubergeht,  deren  oberer  freier  scharfer 
Rand  (15)  deutlich  als  eine  schmale  Leiste  in  das  Auge  fallt,  nach 
aussen  von  welcher  Leiste  endlich  noch  in  die  seitliche  Schlund- 
furche.  (19)  hinabgesehen  wird  in  der  Weise,   wie   dieses  bereits 
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fruher  pg.  69  angegeben  worden  ist.  Den  untersten  Theil  des 
Spiegelbildes,  namentlich  bei  leichter  Neigung  des  Spiegels  nach 
vorn,  nehmen  die  hintere  Wand  des  Kehlkopfes  (21)  und  des 
Schlundes  (16)  in  der  bereits  oben  pg.  74  geschilderten  Weise  ein. 

Ini  Einzelnen  haben  wir  noch  folgendes  Nahere  iiber  die  eben 
der  Reihe  nach  angefiihrten  Theile  des  laryngoskopischen  Spiegel- 
bildes zu  beinerken. 

Die  2 — 3 — 4  Mmtr.  breiten  Stimmbander  unterscheiden  sich 
von  alien  andern  Theilen  der  Kehlkopfshohle  auf  den  ersten  Blick 
durch  ihre  auffallend  helle  weisse  oder  gelblichweisse  Farbe  und 
ihr  glattes  glanzendes  Aussehen,  welches  mit  einer  ganz  glatt  und 
scharf  geschnittenen  Randlinie  gegen  die  dunkle  Stimmritze  ab- 
schneidet;  nur  hie  und  da  bemerkt  man  auf  ihrer  obern  Flache 
einzelne  feine  rothe  Streifchen  von  durchschimmernden  Gefasschen, 
was  jedoch  von  keiner  besondern  Bedeutung  ist. 

Etwas  unter  (hinter)  ihrer  Mitte  bemerkt  man  bei  guter  Be- 
leuchtung  auf  der  freien  Oberflache  stets  einen  hirsekorngrossen 
saturirt  gelb  durchschimmernden  Fleck,  welcher  von  dem  kleinen 
Knotchen  an  der  Spitze  des  Processus  vocalis  des  Giessbeckenknor- 
pels  hernihrt.    S.  oben  pg.  85. 

Viel  weniger  deutlich  ist  der  andere  gelbliche  Fleck  an  dem 
vordersten  Ende  jedes  Stimmbandes  zu  sehen,  wie  denn  iiberhaupt 
diese  Stelle  der  Kehlkopfshohle  unter  alien  am  schwersten  voll- 
standig  zu  Gesicht  zu  bekommen  ist.  Gluckt  es,  dieselbe  bei  weit 
geoffneter  Stimmritze  deutlich  zu  sehen,  so  sieht  man  zwischen 
den  vordersten  Enden  der  beiden  Stimmbander  die  Schleimhaut  in 
Form  einer  kleinen  von  oben  nach  unten  an  Breite  zunehmenden 
quergerunzelten  Falte  (Fig.  x.  30)  ausgespannt,  welche  letztere  bei 
verengter  Stimmritze  (Fig.  xn.)  verschwindet  und  einer  einfachen 
schmalen,  geraden,  sagittalen  haarformigen  Furche  an  dem  Zusam- 
menstosse  der  beiden  Stimmbander  Platz  macht. 

Das  hintere  Ende  der  Stimmbander  pflegt  sich  verschmalernd 
da  aufzuhoren,  wo  die  Seitenwand  des  Kehlkopfs  in  die  Hinterwand 
iibergeht,  ist  zuweilen  aber  auch  schon  eine  kurze  Strecke  fruher 
nicht  mehr  deutlich  unterscheidbar ,  so  dass  man  in  diesem  Falle 
zwischen  dieser  Hinterwand  und  dem  hinteren  Ende  des  gelbweissen 
Stimmbandes  noch  ein  schmales,   bis  zu  einem  halben  Centimeter 
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breites  Stlick  der  Seitenwand  des  Kehlkopfes  als  glatte  Flache 
hinabsteigen  sieht.  Sehr  haufig  findet  man  auch  das  hinterste  Ende 
des  Stimmbandes ,  statt  allmalig  sich  verschmalernd ,  schrag  abge- 
stutzt,  so  dass  bei  dem  Aneinanderlegen  beider  Bander  in  der 
Mittellinie  hinten  eine  ganz  kleine  dunkle  Liicke  von  dreieckiger 
Form  offen  bleibt.    (Fig.  IX.) 

Nach  aussen ,  d.  h.  gegen  die  Seitenwand  zu ,  erscheint  jedes 
Stimmband  seiner  ganzen  Lange  nach  begranzt  durch  eine  schmale 
in  ihrer  Mitte  1 — 2  Mmtr.  breite,  nach  beiden  Enden  hin  spitz 
auslaufende  dunkle  Schattenlinie  (Fig.  rx.  x.  xn.  32),  welche  sich 
bei  naherer  Besichtigung  als  die  Mundung  der  Kehlkopfstasche 
herausstellt ,  nach  oben  begranzt  von  dem  leicht  gebogenen  freien 
Rande  des  Taschenbandes.  Ein  weiteres  Hineinblicken  in  diese 
Tasche  ist  in  der  Regel  nicht  moglich,  da  die  Lichtstrahlen  von 
dem  Kehlkopfsspiegel  in  eine  nur  wenig  von  dem  Vertikalen  ab- 
weichende  Richtung  auf  diese  Stelle  hinabfallen.  Doch  gibt  es 
auch  Personen  genug,  bei  welchen  dieser  Schatten,  naher  betrachtet, 
deutlich  als  die  Mundung  einer  seitlichen  Ausbuchtung  oder  Hohle 
erkannt  wird,  wenn  namlich  die  Hohe  dieser  Mundung  wenigstens 
3—4  Millimtr.  betragt  (Fig.  XIY.  32). 

Aber  nur  ausnahmsweise  habe  ich  Personen  getroffen  mit  noch 
grosserer,  oder  vielmehr  noch  weiter  ausdehnbarer  Mundung  dieser 
Tasche,  bei  denen  dann  auch  ein  weiter  gehender  Einblick  auf  den 
Grund  dieser  Tasche  gelang.  Liess  ich  solche  Personen  stark  in- 
toniren,  so  blahte  sich  die  Kehlkopfstasche  ahnlich  einem  Segel  auf, 
der  freie  Rand  des  Taschenbandes  hob  sich  in  seiner  Mitte  stark 
bogenformig  empor  (5—6  Mlmtr.  hoch),  indem  er  zugleich  etwas 
nach  aussen  gezogen  ward,  und  liess  so  den  Blick  mehrere  Milli- 
meter weit  hinein  auf  den  Boden  des  Ventrikels  fallen,  zumal,  wenn 
ich  dabei  den  Spiegel  an  der  Rachenwand  moglichst  weit  nach  der 
entgegengesetzten  Seite  hin  geschoben  und  seine  Flache  zugleich 
etwas  schrag  abwarts  nach  dem  beobachteten  Ventrikel  hin  gerich- 
tet  hatte. 

Hiebei  hatte  ich  Gelegenheit  folgende  Verschiedenheit  in  dem 
Verhalten  des  Stimmbandes  zum  Boden  des  Ventrikels  zu  beobach- 
ten.  In  alien  diesen  Fallen  betrug  die  Entfernung  von  dem  freien 
Rande  des  Stimmbandes  in  gerader  Linie  bis  zu  dem  eben   noch 
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sichtbaren  aussersten  Theile  des  Bodens  des  Ventrikels  5  bis  6  Mmtr. 
In  einigen  dieser  Falle  sah  ich  nun  die  eigenthtimlich  weisse  Farbe 
des  Stimmbandes  allmalig  und  ohne  scharfe  Granze  in  den  Ventrikel 
hinein  abnehmen,  wahrend  gleichzeitig  die  obere  horizontale  Flache 
dieses  Bandes  eine  nur  sehr  wenig  schrag  nach  aussen  in  die  Ven- 
trikel hinein  sich  senkende  Ebene  darstellte.  In  zwei  anderen 
Fallen  dagegen  erschien  das  Stimmband  nur  in  einer  Breite  von 
nicht  ganz  2  Mmtr.  von  norrnaler  weisser  Farbe,  und  stach  nach 
aussen  an  der  Granze  des  Ventrikels  sehr  scharf  von  der  grau- 
rothlichen  Schleimhaut  ab,  welche  den  Boden  des  Ventrikels  be- 
kleidete  und  dabei  sehr  stark  nach  unten  hin  ausgebuchtet  erschien. 
Man  darf  aus  diesen  Beobachtungen  wohl  schliessen,  dass  bei  Man- 
chen  der  Boden  des  Ventrikels  unter  der  Schleimhautauskleidung 
von  einer  nach  aussen  hin  sich  allmalig  verdiinnenden  Fortsetzung 
des  Stimmbandes  mit  gebildet  wird,  wahrend  bei  Anderen  dieses 
nicht  der  Fall  ist,  indem  die  Stimmbandmasse  an  der  Granze  des 
Ventrikels  mit  scharfer  Granze  aufhort. 

Bei  vielen  ubrigens  ganz  gesunden,  noch  weit  mehr  aber  bei 
katarrhalisch  afficirten  Individuen  sieht  man  wahrend  laryngosko- 
pischer  Beobachtung  bei  haufigerem  Intoniren  etc.  kleine  Klumpchen 
eines  zahen  perlgrauen  durchschimmernden  Schleimes  aus  dem  Ven- 
trikel hervorkommen  und  auf  der  obern  Flache  des  Stimmbandes 
beim  Tonangeben  in  schwingende  Bewegungen  gerathen.  Es  unter- 
scheidet  sich  jedoch  dieser  Schleim,  unzweifelhaft  das  Produkt  der 
in  der  Ventrikelwandung  reichlich  gelagerten  Driisenmasse ,  in  seinen 
ausseren  Eigenschaften  in  Nichts  von  dem  Schleim,  welchen  man 
unter  den  gleichen  Umstanden  an  der  untern  Flache  des  Stimm- 
bandes empor  und  um  dessen  freien  Rand  herum  ebenfalls  auf  die 
obere  Flache  desselben  gelangen  sieht. 

Die  Taschenbander  zeigen  dieselbe  gelbrothliche  Farbung,  wie 
auch  die  iibrigen  Kehlkopfstheile.  Da  sie  iiberdies  nach  oben 
uberall  ohne  sichtbare  Granze  in  die  glatte  Seitenwand  der  Kehl- 
kopfshohle  sich  fortsetzen,  so  wird  ihre  Erkenntniss  im  Spiegel- 
bilde  etwas  erschwert ;  man  erkennt  sie  nur  als  einen  etwas  hellern, 
bald  mehr  zugescharften ,  bald  mehr  abgerundeten ,  freien  beweg- 
lichen  Randsaum,  welcher  in  einem  leichten  Bogen  nahe  fiber  dem 
Stimmbande  verlauft.    Dieser  letzte  Punkt,  die  Lage  zu  dem  leicht 
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erkennbaren  weissglanzenden  Stimmbande  bildet  das  Hauptkenn- 
zeichen,  weshalb  auch  bei  der  Untersuchung  kranker  Kehlkopfe  mit 
gleichmassiger  Rothung  und  Schwellung  der  wabren  Stimmbander, 
wo  zuweilen  nur  ganz  kurze  und  fluchtige  Einblicke  in  die  Kehl- 
kopfshohle gestattet  sind,  die  Entscheidung  dariiber,  ob  man  Ta- 
schen-  oder  Stimmbander  gesehen  hat,  ofters  eine  Zeitlang  dahin 
gestellt  bleiben  muss,  bis  man  weitere  Anhaltspunkte  gewonnen  hat. 

Wenn  nicht  besondere  Umstande  einwirken,  bleiben  die  Ta- 
schenbander immer  in  einem  etwas  weitern  Abstande  von  der 
Mittellinie  entfernt  als  die  Stimmbander,  so  dass  der  von  ihm  seit- 
warts  begranzte  Raum  der  Kehlkopfshohle ,  die  sogenannte  falsche 
Stimmritze,  immer  etwas  weiter  oder  grosser  ist,  als  die  unterhalb 
der  letztern  gelegene  eigentliche  oder  wahre  Stimmritze,  genau  ge- 
nommen  urn  die  doppelte  Stimmbandbreite ,  d.  h.  des  sichtbaren 
Theils  der  beiden  Stimmbander,  deren  Breite  je  nach  Zeiten  und 
Stellen  sehr  wechselnd  ist.    (S.  unten.) 

Findet  aber  eine  nur  ganz  geringe  Reizung  Statt,  z.  B.  nur 
eine  ganz  leichte  Beriihrung  eines  Taschenbandes  mit  der  Spitze 
der  eingefuhrten  Kehlkopfssonde,  so  sieht  man  beide  Taschenban- 
der mit  grosser  Schnelligkeit  nach  der  Mittellinie  hin  bewegt  wer- 
den  und  mit  ihren  Randern  sich  ganz  dicht  an  einander  legen,  so 
dass  der  obere  Abschnitt  der  Kehlkopfshohle  von  dem  mittlern  Ab- 
schnitt  vollkommen  abgesperrt  wird,  wahrend  er  zugleich  in  sei- 
ner Raumlichkeit  verengert  die  Gestalt  eines  Keils  mit  nach 
unten  gerichteter  Schneide  annimmt,  indem  die  beiden  Seitenwande 
bis  zu  dem  Taschenbandrande  hinab  zwei  convergirende  glatte 
Flachen  bilden,  die  unten  eng  zusammenstossend  daselbst  nur  eine 
ganz  feine  Furche  erblicken  lassen.  Man  sehe  das  laryngoskopische 
Bild  Fig.  XI.  auf  Taf.  III.  und  vergleiche  damit  Fig.  XII. ,  welche 
den  Abschluss  der  Kehlkopfshohle  durch  die  eng  an  einander  ge- 
legten  Stimmbander  darstellt,  sowie  die  Figg.  9  und  10  auf  Taf.  EL, 
welche  schematische  Frontalschnitte  durch  die  wahre  und  falsche 
Stimmritze  im  geschlossenen  Zustande  darstellen. 

Die  seitlichen  Wandungen  der  Kehlkopfshohle  oberhalb 
der  beiden  Taschenbander  (Fig.  x.  xi.  26)  erscheinen  als  zwei  glatte 
gelblich  -  rothliche  Schleimhautflachen  ohne  besondere  Abzeichen, 
welche  ziemlich  steil  in  etwas  divergirender  Richtung  emporsteigen 
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bis  zum  freien  Rande  der  Plica  ary-epiglottica,  wahrend  sie  nach 
hinten  sich  verschmalernd  ohne  wahrnehmbare  Granze  in  die  hin- 
tere  Wandflache  und  nach  vorn  in  die  hintere  Schleiinhautflache 
des  Kehldeckels  iibergehen. 

Der  freie  Rand  der  Plica  ary-epiglottica  selbst  zeigt 
sich  in  seiner  ganzen  Lange  (Fig.  x.  xi.  xii.  15)  nur  bei  ganz  auf- 
gerichtetem  Kehldeckel  und  zwar  als  ein  heller  schmaler  kaum  2  Mmtr. 
breiter  Streifen  oder  Saum,  welcher  von  dem  Seitenrande  des 
Kehldeckels  straff  zum  seitlichen  Ende  der  Hinterwand  des  Kehl- 
kopfes  hinabgespannt  ist,  in  welche  er  etwas  breiter  werdend  und 
an  der  Stelle  der  Wrisberg'schen  Knotchen  (24)  median  warts  sich 
umbiegend  ohne  scharfe  Granze  iibergeht.  Je  weniger  dagegen  der 
Kehldeckel  aufgerichtet  ist,  desto  mehr  deckt  er  von  dem  unter 
ihm  sich  bergenden  Ende  dieser  Falte  in  der  Richtung  von  vorn 
nach  hinten  zu. 

Zu  bemerken  ist,  dass  bei  manchen  Personen  und  zwar  ge- 
wohnlich  nur  an  der  einen  (linken)  Seite,  der  freie  Rand  der  Plica 
ary-epiglottica  nicht  als  ein  schmaler  Streifen,  wie  angegeben, 
sondern  urn  das  Doppelte  und  Dreifache  breiter  erscheint,  indem 
sich  an  ihm  noch  eine  schleimhautige,  nach  hinten  und  aussen  ge- 
richtete,  3  bis  6  Mmtr.  breite  Abdachung  vorfindet,  welche  sich  in 
ahnlicher  Weise  an  der  Verbindungsstelle  der  Plica  ary-epiglottica 
mit  der  Plica  pharyngo-epiglottica  auch  auf  letztere  hin  fortsetzt. 
Taf.  III.  Fig.  viii. 

Die  hintere  Wand  der  Kehlkopfshohle  (21.  22)  oder 
vielmehr  nur  ihr  oberster  Theil,  dessen  Grundlage  die  der  Ringknor- 
pelplatte  aufsitzenden  beiden  Giessbeckenknorpel  bilden,  welche  nach 
dem  Kehldeckel  unter  alien  Gebilden  des  Kehlkopfes  am  leichtesten  zu 
Gesicht  zu  bekommen  ist,  erscheint  im  Allgemeinen  als  ein  dicker 
quer  gestellter  Wulst  von  grauer  oder  rothlich  grauer  Farbe,  wel- 
cher unmittelbar  vor  der  hintern  Schlundwand  liegt  und  nach 
rechts  und  links  unter  einein  abgerundeten  Winkel  in  die  Seiten- 
wandungen  der  Kehlkopfshohle  umbiegt  und  iibergeht.  Man  sieht 
an  ihm  einen  obern  freien  Rand  und  zwei  von  demselben  schrag 
abfallende  Flachen,  die  einen  (22)  nach  vorn  in  die  Kehlkopfshohle 
hinein,  welche  sich  hier  nach  unten  zu  in  die  sehr  schwer  und  nur 
in    starker    Verktirzung    erblickbare    senkrechte   Hinterwand    der 
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untern  Parthie  der  Kehlkopfshohle  fortsetzt;  die  andere  (21)  schrag 
nach  hinten  abfalleade  Flache  bildet  durch  ihr  Zusammenstossen 
mit  der  hintern  Schlundwand  (16)  die  schon  oben  pag.  74  beschrie- 
bene  Querfurche  (20). 

Kein  anderer  Theil  des  Kehlkopfs  zeigt  eine  solche  Verschie- 
denheit  und  einen  so  raschen  und  haufigen  Wechsel  in  seiner  Form, 
Lage,  Richtung  etc.  als  gerade  diese  Parthie,  weshalb  eine  erscho- 
pfende  und  doch  klare  und  iibersichtliche  Beschreibung  sehr  schwer 
fallt. 

In  dem  Zustande,  den  man  vielleicht  als  den  Zustand  der  gross- 
ten  Rune  bezeichnen  darf,  sieht  man  in  dem  freien  Rande  dieser 
Wand,  genau  in  der  Mittellinie,  eine  Einkerbung,  Incisura  inter- 
arytaenoidea (Fig.  x.  23),  von  ungefahr  5  Mmtr.  Tiefe,  deren  Ran- 
der  unter  einem  Winkel  von  20  bis  30  Grad  auseinander  weichend  in 
die  Hone  steigen,  um  dann  jederseits  eine  kurze  Strecke  in  horizon- 
taler  Richtung  fortzulaufen ,  ehe  sie  nach  vorn  umbiegend  und  zu- 
gleich  aufsteigend  in  den  freien  Rand  der  Plica  ary-epiglottica 
ubergehen. 

Jede  dieser  beiden  Ecken  dieser  Einkerbung  ist  mit  einer 
kleinen  rundlichen  Anschwellung  von  Hanfkorngrosse  (24)  besetzt,  auf 
welche  in  einer  Entfernung  von  ungefahr  5  Mmtr.  noch  eine  zweite 
ahnliche  knotenformige  Erhabenheit  (25)  folgt;  erstere  wird  gebildet 
durch  die  Santorini'schen,  letztere  durch  die  Wrisberg'schen  Knorpel. 
Die  Grosse  dieser  vier  Knotchen  ist  iibrigens  eine  sehr  verschiedene, 
bald  sind  sie  alle  vier  gleich,  bald  alle  vier  von  verschiedener 
Grosse,  bald  das  innere  Paar  grosser,  bald  das  aussere  Paar,  letz- 
teres  zuweilen  auch  so  klein,  dass  es  gar  nicht  oder  nur  bei  be- 
sonderer  Aufmerksamkeit  bemerkt  wird. 

Noch  grosser  ist  die  Verschiedenheit  oder  vielmehr  der  Wechsel 
in  der  Form  und  Grosse  der  erwahnten  mittlern  Einkerbung  dieser 
Hinterwand,  welche  ganz  von  der  Stellung  und  Bewegung  der 
Giessbeckenknorpel  abhangen.  Werden  letztere  einander  genahert, 
so  wird  die  Einkerbung  verschmalert  und  endlich  ganz  zum  Ver- 
schwinden  gebracht,  indem  deren  Rander  nebst  den  daraufsitzenden 
Santorini'schen  Hockerchen  sich  so  dicht  an  einander  legen,  dass 
kaum  noch  eine  Spur  davon  an  der  viel  dicker  gewordenen  Wan- 
dung  in  Form  einer  ganz  schmalen   oberflachlichen  Furche  gesehen 
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wird.  (Taf.  III.  Fig.  XL  und  xn.  23.)  Andererseits  weichen  diese 
Hockerchen  bei  der  entgegengesetzten  Bewegung  der  Giessbecken- 
knorpel  so  weit  auseinander,  dass  ihre  Entfernung  bis  zu  2  Cmtr. 
betragt,  in  welchem  Falle  dann  die  Einkerbung  ebenfalls  verschwun- 
den  ist  und  statt  ihrer  eine  niedrige  und  diinne  Schleimhaut- 
falte  mit  ganz  schnialer  Kante  in  fast  gerader  Linie  zwischen  den 
beiden  Hockerchen  ausgespannt  erscheint.  (Taf.  III.  Fig.  xv.)  Zwi- 
schen diesen  beiden  Extremen  werden  natiirlich  alle  Zwischenstufen, 
haufig  im  schnellsten  Wechsel  beobachtet,  wie  die  Figg.  X.  XIV.  XVI. 
XVII.  auf  Taf.  III.  erblicken  lassen. 

Im  engen  Zusammenhange  mit  den  eben  geschilderten  Veran- 
derungen  des  obern  Randes  der  hintern  Kehlkopfswandung  stehen 
auch  die  Veranderungen,  welche  in  der  Form  und  Richtung  der 
beiden  schragen  Abdachungen  derselben  beobachtet  werden.  Je 
mehr  namlich  durch  Entfernung  der  beiden  Santorini'schen  Knorpel 
von  einander  die  sie  verbindende  Schleimhautfalte  ausgespannt  ist, 
desto  weniger  kann  man,  wie  die  Figg.  XV.  und  XVII.  auf  Taf.  III. 
zeigen,  von  der  hintern  schragen  Abdachung  erblicken,  die  schliess- 
lich  nur  noch  einen  ganz  schmalen  Saum  darstellt,  wahrend  die 
vordere  in  die  Kehlkopfshohle  abfallende  Flache  bei  gehoriger  Ein- 
stellung  des  Spiegels  in  sehr  grosser  Breite  (Taf.  III.  Fig.  XVII.) 
frei  gesehen  wird.  In  dem  Maasse  dagegen,  als  die  Incisura  inter- 
arytaenoidea  verkleinert  wird,  wird  von  dieser  vordern  Flache  weni- 
ger gesehen  und  bei  vollstandiger  Schliessung  derselben,  wahrend 
welcher  die  ganze  obere  Parthie  der  Hinterwand  des  Kehlkopfs  zu- 
gleich  nach  vorn  gegen  den  Kehldeckel  hin  gezogen  erscheint,  ist 
diese  Flache  dem  Blick  ganzlich  entzogen,  wahrend  die  hintere 
Flache  um  so  breiter  in  dem  Spiegelbilde  zum  Vorschein  kommt. 
(Fig.   X.  XI.  XII.) 

Bei  mittleren  Graden  der  Eroffnung  der  Incisura  interarytae- 
noidea  sieht  man  durch  diese  hindurch  an  der  vordern  schragen 
Flache  der  Hinterwand  des  Kehlkopfs  einen  kleinen  Hiigel  in  das 
Lumen  der  Kehlkopfshohle  hinein  vorspringen,  welcher  durch  den 
hier  in  senkrecht  stehende  kleine  Falten  gelegten  Schleimhaut- 
tiberzug  (Fig.  XIV.  22)  bewirkt  wird.  In  dem  Maasse  als  die 
Incisura  erweitert  und  die  Schleimhaut  der  bezeichneten  Stelle 
durch  das  Auseinanderweichen  der  Giessbeckenknorpel   in  querer 
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Richtung  angespannt  wird,  wird  dieser  Hugel  kleiner  und  schwindet 
endlich  ganz. 

Endlich  sei  auch  noch  erwahnt,  dass  die  Hohe,  in  welcher  die 
ganze  obere  Parthie  des  Kehlkopfs  in  der  Schlundkopfshohle  frei 
in  die  Hohe  ragt  (s.  oben  pag.  82),  nicht  nur  bei  verschiedenen 
sondern  auch  bei  einem  und  deraselben  Individuum  eine  verschie- 
dene  und  wechselnde  ist.  Es  kann  der  Kehlkopf  in  diesem  Raume 
so  hoch  stehen.  dass  man  z.  B.  die  ganze  hintere  Abdachung  seiner 
hintern  Wandung  bis  zur  Basis  der  Giessbeckenknorpel  hinab  und 
bis  dahin  wo  der  senkrechte  Theil  derselben  hinter  der  Platte  des 
Ringknorpels  beginnt,  frei  ubersehen  kann,  wahrend  andere  Male 
nur  der  oberste  Theil  dieser  Flache  als  ein  schmaler  Streifen  ge- 
sehen  werden  kann. 

Von  grosster  physiologischer  und  praktischer  Wichtigkeit  sind 
die  Veranderungen  in  derForm  undGrosse  derStimm- 
ritze,  welche  zunachst  durch  die  Spannungs-  und  Lage-  oder 
Richtungsveranderungen  der  beiden  Stimmbander  bei  den  verschie- 
denen Modifikationen  des  In-  und  Exspirationsaktes  bewirkt  werden, 
und  welche  jetzt  durch  Hulfe  des  Kehlkopfsspiegels  Gegenstand  un- 
mittelbarer  Anschauung  geworden  sind,  deren  Ergebnisse  an  dieser 
Stelle  eine  ausfiihrliche  Mittheilung  finden  sollen. 

Bei  normalem,  gleichmassigem,  nicht  angestrengtem  Athmen  er- 
scheint  der  von  den  Stimmbandern  begranzte  Raum,  die  Stimmritze, 
im  .Spiegel  als  eine  langliche  spaltenahnliche  Oeffnung,  ziemlich  von 
der  Gestalt  eines  gleichschenkligen  Dreiecks,  dessen  spitzes  Ende 
nach  hinten  und  oben  gegen  den  Kehldeckel  hin  gerichtet  ist,  des- 
sen vorn  und  unten  gelegene  nur  8  bis  10  Mmtr.  breite  Basis  von 
dem  freien  Rande  der  vordern  schragen  Flache  der  hintern  Kehl- 
kopfswandung  begranzt  wird.  (Taf.  III.  Fig.  IV.)  Die  ganz  gerad- 
linig  oder  kaum  merklich  ausgeschweiften  Begranzungsrander  ver- 
halten  sich  ganz  ruhig  und  unbeweglich,  nur  bei  angstlichen  Kran- 
ken  treten  von  Zeit  zu  Zeit  leichte  zuckende  Bewegungen  in  den 
Stimmbandern  ein. 

Lasst  man  jetzt  die  in  Beobachtung  befindliche  Person  einen 
Ton  angeben,  so  sieht  man,  wie  sofort  die  beiden  Stimmbander  von 
beiden  Seiten  her  nach  der  Mittellinie  hin  rasch  sich  einander  nahern 
und  dadurch  die  zwischen  ihnen  klaffende  Stimmritze  verkleinern 
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bis  auf  eine  kleine  Spalte,  die  urn  so  enger  wird  je  hoher  der  Ton 
ist,  welcher  angegeben  wird,  wahrend  die  Bander  selbst  eine  viel 
breiter  gewordene  horizontale  Oberflache  nach  oben  kehren,  die  so- 
genannte  Area  glottidis  (Taf.  III.  Fig.  XII.),  welche  die  mitt- 
lere  Kehlkopfshohle  nach  unten  abzuschliessen  scheint. 

Dasselbe  geschieht  auch  immer  wenn  man  eine  tonende  Inspi- 
ration machen  lasst;  dagegen  sieht  man  nur  ausnahmsweise  bei 
ubrigens  ganz  gesunden  Individuen,  dass,  wenn  man  sie  bei  weit 
geoffneter  Glottis  zum  Einathmen  auffordert,  mit  der  Vornahme 
der  Inspirationsbewegung  die  Glottis  sich  verengt. 

Bei  dieser  Annaherung  der  beiden  Stimmbander  an  einander 
nimmt  ihr  freier  Rand,  welcher  bis  dahin  leicht  nach  aussen  ge- 
bogen  war,  zuerst  die  Form  eines  stumpfen  Winkels  von  ungefahr 
160  Graden  mit  medianwarts  gerichteter  Spitze  an,  deren  Stelle 
genau  der  Spitze  des  Processus  vocalis  des  Giessbeckenknorpels 
entspricht,  wie  sich  aus  der  dabei  stattfindenden  Bewegung  dieses 
Fortsatzes  von  selbst  ergibt,  und  wie  man  auch  aus  der  Lagever- 
anderung  des  an  dieser  Stelle  befindlichen  gelben  Fleckens  (s. 
pag.  94)  direct  wahrnehmen  kann. 

In  Folge  dieser  Formveranderung  stossen  beide  Stimmbander 
bei  zunehmender  Annaherung  zuerst  mit  ihren  Spitzen  (etwas  jen- 
seits  der  Mitte  nach  hinten  zu)  gegen  einander  und  trennen  da- 
durch  momentan  die  Stimmritze  in  eine  vordere  grossere  (15  Mmtr.) 
und  hintere  kleinere  (10  Mmtr.)  Abtheilung,  von  denen  man  friiher 
unbegriindeter  Weise  die  vordere  mehr  elliptische  Abtheilung  mit  dem 
Ausdrucke  Glottis  vocalis,  und  die  hintere  einem  abgestutzten 
Dreiecke  mehr  ahnliche  Abtheilung  als  Glottis  respiratoria 
bezeichnet  hat.    (Taf.  III.  Fig.  XIY.) 

Bei  fortdauerndem  Tonangeben  gleichen  sich  die  beiden  Winkel 
bald  aus,  die  beiden  Stimmbander  legen  sich  mit  ihren  freien  Ran- 
dern  ganz  dicht  und  parallel  aneinander,  so  dass  zumal  bei  hohen 
Tonen  kaum  noch  eine  ganz  schmale  fast  geradlinige  Spalte  (Taf.  III. 
Fig.  XII.)  zwischen  ihneu  erblickt  werden  kann. 

Diese  Spalte,  welche  in  ihrem  mittlern  breitesten  Theile,  der 
etwas  jenseits  der  Mitte  der  Stimmbander  nach  vorn  zu  gelegen 
ist,  bei  hohen  Tonen  nur  als  Bruchtheil  eines  Millimeters  erscheint, 
lauft  nach  vorn    und  nach   hinten  ganz   spitz  und  gleichsam   sich 
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verlierend  aus.  Das  hintere  spitze  Ende  dieser  Spalte  reicht  da- 
bei,  wie  man  aus  der  Stelle  des  gelben  Fleckens  ersehen  kann,  noch 
eine  Strecke  weit  zwischen  dem  vordern  Ende  der  beiden  Proces- 
sus vocales  hinein  gegen  deren  Basis  hin,  Der  gewohnliche  Lehr- 
satz  daher,  dass  beim  Angeben  von  Tonen  der  hintere  Theil  der 
Glottis  in  der  ganzen  Lange  der  Processus  vocales  geschlossen  sei, 
ist  nicht  richtig;  richtig  ist,  dass  dieser  Theil  im  Beginn  des  In- 
tonirens  momentan  geschlossen  wird ,  um  sich  dann  beim  Fort- 
tonen  sofort  wieder  in  seiner  vordern  Parthie,  unter  Umstanden 
selbst  in  seiner  ganzen  Lange  zu  offnen. 

Auch  die  Regel,  dass  je  hoher  die  angegebenen  Tone  sind, 
desto  weniger  man  die  dabei  Statt  findenden  Schwingungen  der 
Stimmbander  wahrnehmen  kann  und  umgekehrt,  erleidet  nach  mei- 
nen  Wahrnehmungen  die  Einschrankung,  dass  sie  nur  von  den  ein- 
zelnen  Stimmlagen  giltig  ist,  insofern  ich  bei  den  tiefsten  Tonen 
von  Kinder-  und  Weiberstimmen  Schwingungen  der  Stimmbander 
gesehen  habe,  wahrend  solche  Schwingungen  bei  viel  tieferen  Tonen 
von  erwachsenen  Mannern  gesungen  durchaus  nicht  bemerkt  wer- 
den  konnten. 

Endlich  will  ich  hier  nicht  unbemerkt  lassen,  dass  beim  An- 
geben hoher  Tone  der  Kehldeckel  in  zunehmendem  Grade  sich  auf- 
richtet,  wahrend  gleichzeitig  die  Spitzen  der  Giessbecken  nach  vorn 
gezogen  werden  und  dadurch  der  hintere  Theil  der  Stimmbander  ver- 
deckt  wird  (Fig.  XII.) ,  dass  diese  Aufrichtung  jedoch  nicht  immer 
vollstandig  erfolgt,  ja  dass  bei  derselben  Person  derselbe  hohe  Ton 
bald  mit  ganz  aufgerichtetem,  bald  mit  etwas  zuriickgelegtem  Kehl- 
deckel angegeben  wird,  in  welchem  letztern  Falle  von  den  beiden 
Stimmbandern  nur  etwa  das  mittlere  Drittel  derselben  frei  gesehen 
werden  kann,  wie  dieses  in  Fig.  xm.  auf  Taf.  III.  dargestellt  wor- 
den  ist. 

Jedenfalls  aber  ergibt  sich  hieraus  soviel,  dass  die  Ansicht, 
nach  welcher  der  Kehldeckel  beim  Angeben  hoher  Tone  herabge- 
zogen  und  namentlich  der  rundliche  Wulst  desselben  mit  den  Stimm- 
bandern in  Beruhrung  gebracht  werden  soil ,  um  dadurch ,  ahnlich 
dem  Finger  auf  dem  Griffbrette  der  Saiteninstrumente,  eine  mecha- 
nische  Verkurzung  des  schwingenden  Theils  der  Stimmbander  und 
so  eine  Erhohung  des  Tons  zu  bewirken,  dass  eine  solche  Ansicht, 
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sage  ich,  nach  meinen  Beobachtungen  eine  durchaus  irrige  ist.  Ge- 
rade  im  Gegentheil,  je  vollstandiger  ich  das  vordere  Ende  der 
Stimmbander  und  ihren  Vereinigungswinkel  ubersehen  will,  desto 
hohere  Tone  lasse  ich  den  Beobachteten  angeben! 

Wenn  nun  auch  im  Allgemeinen  die  Beobachtung  zeigt,  dass 
die  Hohe  des  Tones  in  einem  gewissen  Verhaltnisse  zur  Weite  der 
Stimmritze  steht  und  dass  letztere  um  so  enger  wird,  je  holier  der 
angegebene  Ton  ist,  so  zeigt  die  Beobachtung  ebenso  auch  anderer- 
seits,  dass  die  Weite  der  Stimmritze  durchaus  nicht  das  einzige 
bestimmende  Moment  ist,  sondern  dass  andere  Momente,  namentlich 
der  Spannungsgrad  der  Stimmbander  und  die  davon  abhangige  Zahl 
der  Schwingungen,  weit  grossern  Einfluss  besitzen  und  ausiiben. 

Vielmehr  lasst  sich  aus  der  direkten  Beobachtung  entnehmen, 
dass  die  Weite  der  Stimmritze  in  einem  direkten  Verhaltnisse  zur 
Starke  des  Tones  steht,  d.  h.  von  der  Menge,  Kraft  und  Schnellig- 
keit  des  Luftstroms  abhangt,  welcher  beim  Tonangeben  von  den 
Lungen  aus  durch  den  Kehlkopf  hindurchgetrieben  wird;  bei  glei- 
cher  Tonhohe  erscheint  daher  die  Stimmritze  um  so  mehr  nach 
Breite  und  Lange  geoffnet,  je  kraftiger  dieser  Ton  angegeben  wird. 

Fur  diese  Ansichten  will  ich  nur  einige  Beobachtungsergebnisse 
anfuhren,  die  ich  gelegentlich  gemacht  habe ,  indem  ich  die  weitere 
Verfolgung,  als  nicht  hieher  gehorig,  den  Physiologen  vom  Fache 
uberlasse. 

Lasst  man  einen  Sanger  einen  Ton,  bei  welchem  die  Stimm- 
ritze als  eine  eben  wahrnehmbare  feine  Spalte  mit  geradlinigen 
Randern  erscheint,  zunachst  mit  gewohnlicher  Stimme  angeben  und 
dann  mit  vollster  Kraft  fort  intoniren,  so  sieht  man  in  dem  Spiegel 
bei  demselben  Tone  die  Glottis  sich  dadurch  erweitern,  dass  die 
beiden  sie  begranzenden  Stimmbander  in  ihrem  mittlern  Theile  ein 
wenig  auseinanderwreichen ,  wie  wenn  sie  durch  den  mit  grosserer 
Gewalt  und  in  grosserer  Menge  zwischen  ihnen  durchdringenden  Luft- 
strom  auseinander  gedrangt  wiirden,  wodurch  die  bis  dahin  gerade 
Randlinie  der  beiden  Stimmbander  in  eine  leichte  Bogenlinie  ver- 
wandelt  wird.  Mit  diesem  Breiterwerden  der  Stimmritze  verbindet 
sich  dann  auch  immer  ein  Langerwerden  derselben  nach  hinten  zu, 
indem  die  beiden  Processus  vocales  in  der  Richtung  von  den 
Spitzen  nach  der  Basis  hin  eine  Strecke  weit  auseinanderweichen. 
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Umgekehrt  Hess  ich  einen  Ton,  der  zuerst  mit  voller  Brust- 
stimme  angegeben  wurde,  dann  iibergehend  mit  leiser  Falsetstimme 
intoniren,  so  sah  ich  mehrfach,  wenn  auch  nicht  immer,  die 
Stimmritze  urn  eiu  Geringes  enger  werden,  andere  Male  da- 
gegen  mehr  sich  verkiirzen,  indem  die  beiden  Processus  vocales 
ihrer  ganzen  Lange  nach  bis  zu  den  Spitzen  hin  sich  dicht  anein- 
anderlegten. 

Sehr  deutlich  sieht  man  bei  einem  Bassisten,  der  die  Scala 
von  den  tiefen  zu  den  hohen  Tonen  hinauf  singt,  die  Stimmritze  in 
entsprechendem  Grade  enger  werden;  ist  derselbe  aber  bei  den  ihm 
moglichen  hochsten  Tonen  angelangt  und  singt  er  dann  die  Scala 
wieder  abwarts,  so  wird  die  Stimmritze  nicht  wieder  im  entspre- 
chenden  Grade  weiter,  sondern  sie  bleibt  eng,  und  zwar  enger 
bei  dem  gleichen  Tone  in  absteigender  als  in  aufsteigender  Scala, 
dagegen  sieht  man  schon  Schwingungen  der  Stimmbander  eintre- 
ten  bei  Tonen,  bei  denen  in  aufsteigender  Scala  keine  Spur  von 
Schwingungen  bemerkt  werden  konnte. 

Bei  eintretendem  Husten  sieht  man  zuerst  die  Stimmbander 
rasch  zusammenfahren,  die  Glottis  fest  verschliessen  und  dann  plotz- 
lich  auf  das  Weiteste  sich  von  einander  entfernen. 

Erweitert  sich  die  verengte  Stimmritze,  was  na- 
mentlich  urn  so  mehr  geschieht,  je  tiefer  und  voller  der  Kranke  die 
Luft  einzuziehen  strebt,  so  sieht  man  zuerst  die  beiden  nach  ein- 
warts  vorspringenden  Spitzen  der  Stimmbander,  wenn  sie  vorhanden 
sind,  verschwinden  und  gleichsam  nach  aussen  sich  umstiilpen,  so 
dass  die  Stimmritze  eine  rautenformige  Gestalt  (Taf.  III.  Fig.  vin) 
bekommt,  welche  sich  bei  fortschreitender  Erweiterung  in  eine  lang- 
liche  Spalte  mit  immer  starker  bogenformig  ausgeschweiften  Ran- 
dern  verwandelt  (Fig.  xv).  Je  weiter  auf  diese  Weise  die  Stimm- 
ritze wird,  desto  mehr  treten  an  der  Seitenwand  der  Kehlkopfs- 
hohle  die  Stimmbander  zuriick,  springen  immer  weniger  vor,  bis 
endlich  bei  dem  hochsten  Grade  der  Erweiterung,  wo  die  Hohle 
des  Kehlkopfs  einen  fast  ganz  gleichmassigen  rundlichen  Hohlcylin- 
der  mit  glatter  Innenflache  darstellt,  durch  den  man  den  Finger 
hindurchstScken  zu  konnen  vermeint,  die  Stimmbander  und  die 
Taschenbander  nur  noch  als  ganz  schmale,  helle,  durch  eine  dunkle 
Linie  von  einander  geschiedene  Streifen  erscheinen,   die  in  stark 


106  Thatigkeit  der  inner  en  Kehlkopfsmuskulatur. 

gebogener  Linie  an  der  Seitenwand  der  Kehlkopfshohle  von  hinten 
nach  vorn  laufen  (Fig.  xvi). 

Fragen  wir  jetzt,  nachdem  wir  die  Bewegungserscheinungen, 
welche  die  Beobachtung  in  dem  lebenden  menschlichen  Kehlkopfe 
wahrnehmen  lasst,  genau  geschildert  haben,  nach  dem  Mechanismus 
und  den  Kraften,  welche  diese  Bewegungen  zu  Stande  bringen,  so 
fallt  es  sehr  schwer,  eine  sichere  exacte  Antwort  darauf  zu  erthei- 
len.  Die  zahlreichen  Muskelbiindel,  welche  die  Stimmritze  und  den 
obern  Abschnitt  der  Kehlkopfshohle  umlagern  und  deren  Bewegungen 
bewirken,  sind  nur  an  wenigen  Stellen,  wie  namentlich  an  der  hin- 
tern  Oberflache  des  Ring-  und  der  Giessbeckenknorpel,  in  dickeren 
compacten  Massen  angelagert.  sondern  fast  uberall  in  kleinere 
platte  diinne  Faserbiindel  aufgeloset,  welche  vielfach  sich  durch- 
kreuzend,  verbindend  und  trennend  nach  verschiedenen  Richtungen 
hin  ausstrahlen.  Eine  solche,  wenn  ich  sagen  darf,  Auflosung  und 
Zersplitterung  dieser  Muskeln  in  ihre  Bestandtheile  erscheint  bei 
unbefangener  Prufung  der  von  denselben  zu  leistenden  Arbeit  als 
unumganglich  geboten.  Es  wird  ja  im  Kehlkopfe  niemals  eine 
grosse  Kraftausserung  zur  Ueberwindung  eines  moglicher  Weise  sehr 
grossen  Widerstandes  durch  kraftigen  Zug  in  einer  bestimmten 
immer  gleichen  Richtung  gefordert  (man  denke  an  den  M.  biceps 
brachii),  sondern  es  handelt  sich  hier  immer  nur  urn  an  sich  ge- 
ringe,  aber  desto  mehr  combinirte  Kraftausserungen ,  welche  zu- 
gleich  noch,  wie  dieses  z.  B.  bei  den  minimalen  Differenzen  der  Ton- 
hohe  etc,  nicht  anders  sein  kann,  der  feinsten  und  schnellsten 
Modificationen  in  dem  Grade  und  der  Richtung  der  bewegenden  Krafte 
fahig  sein  mussen. 

Hiezu  kommt  noch,  dass  diese  Muskelbiindelchen  so  zahlreiche 
Varietaten  ihres  Verlaufes  darbieten,  dass  es  bei  der  anatomischen 
Untersuchung  sehr  schwer  ja  fast  unmoglich  wird,  mit  Sicherheit 
zu  entscheiden,  welche  dieser  Bundel  als  eng  zusammengehorig  zu 
bezeichnen  und  desshalb  mit  gemeinschaftlichem  Namen  zu  belegen 
sind,  und  welche  Bundel  nicht.  Hierin  ist  unstreitig  auch  der 
Grund  zu  suchen,  wesshalb  mit  Ausnahme  von  kaum  ein  Paar  Mus- 
keln (M.  arytaenoideus  transversus  und  M.  crico-arytaenoideus  po- 
sticus) die  Angaben  der  Anatomen  iiber  die  Anzahl,  den  Lauf  und 
die  Benennung  dieser  inneren  Kehlkopfsmuskeln  so  sehr  aus  einan- 
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der  gehen,  dass  sich  keine  zwei  iibereinstimmende  Beschreibungen 
dieser  Muskeln  in  anatomischen  Handbiichern  finden ,  deren  Ver- 
fasser  auf  eigene  Untersuchungen  sich  gestutzt  haben. 

Es  ist  hier  natiirlich  der  Ort  nicht,  auf  dieses  naher  einzu- 
gehen,  sondern  wir  miissen  uns  hier  auf  die  nachstehenden,  kurzen 
allgemeinen  Angaben  uber  die  innere  Kehlkopfsmuskulatur  beschran- 
ken,  da  wir  schon  desshalb  diesen  Gegenstand  nicht  ganz  mit  Still- 
schweigen  ubergehen  durfen ,  weil  in  dem  zweiten  Theile  dieses 
Werkes  die  Frage  nach  diesen  Muskeln  praktisch  an  uns  herantritt. 

Eine  Verengerung  des  obern  Kehlkopfsabschnittes  bis  zum  voll- 
standigen  Abschluss  gehend ,  wie  wir  sie  oben  pg.  97  kennen  ge- 
lernt  haben,  durch  Annaherung  bis  Aneinanderlegung  der  Taschen- 
bander  und  Giessbeckenknorpel  in  der  Mittellinie,  ohne  oder  mit 
gleichzeitiger  Senkung  des  Kehldeckels  nach  hinten,  wird  bewirkt 
einerseits  durch  Muskelbiindel ,  welche  von  der  inneren  Flache  des 
Schildknorpels  nahe  dessen  Winkel  entspriDgend  in  sagittaler  Richtung 
in  einem  nach  aussen  convexen  Bogen  nach  hinten  zu  den  Giessbecken- 
knorpeln  gehen  (M.  thyreo-arytaenoideus  externus),  welchen  sich 
noch  die  von  dem  Schildknorpel  und  von  den  Giessbeckenknorpeln 
zu  dem  Seitenrande  des  Kehldeckels  in  verschiedenen  Richtungen 
aufsteigenden  Biindel  (M.  thyreo-epiglotticus  und  ary-epiglotticus) 
anschliessen ;  andererseits  durch  die  quer  von  einem  zum  andern 
Giessbeckenknorpel  hinubergehende  dicke  Fleischmasse  des  M.  ary- 
taenoideus  transversus. 

Die  Bewegungen  der  Stimmbander  sind  von  zweierlei  Art,  sie 
bestehen  theils  in  solchen  Bewegungen ,  welche  eine  Anspannung 
oder  Erschlaffung  der  Stimmbander  in  longitudinaler  (sagittaler) 
Richtung  bezwecken ,  theils  in  solchen ,  welche  eine  Annaherung 
oder  Entfernung  dieser  Bander  in  querer,  transverseller  Richtung 
bewirken,  welche  beide  Bewegungsarten  natiirlich  bei  der  Hervor- 
bringung  von  Tonen  in  den  verschiedensten  Modificationen  sich  mit 
einander  verbinden  miissen. 

Die  Anspannung  der  Stimmbander  in  ihrer  Langsrichtung  wird 
zunachst  bewirkt  durch  Muskeln,  welche  von  dem  Ringknorpel  zum 
Schildknorpel  laufend  (M.  crico-thyreoideus  rectus  und  obliquus) 
letztern  in  horizontaler  oder  etwas  abwarts  gehender  Richtung  nach 
vorn   Ziehen   und    so  entweder  nur  die  Entfernung  zwischen  den 
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beiden  genannten  Knorpeln  in  der  Langenrichtung  der  Stimmban- 
der  fixiren  oder  auch  noch  etwas  vergrossern,  welche  letztere  Wir- 
kung  noch  durch  die  Thatigkeit  des  an  der  Ruckseite  des  Ring- 
knorpels  zu  den  Giessbeckenknorpeln  aufsteigenden  M.  crico-ary- 
taenoideus  posticus  unterstiitzt  werden  kann.  Sodann  ist  es  vor- 
zugsweise  der  in  dem  Stimmbande  selbst  verlaufende  und  einen  grossen 
Theil  von  dessen  Substanz  bildende  M.  thyreo-arytaenoideus  internus, 
welcher,  auch  selbst  bei  gleichbleibender  Lange  der  Entfernung  zwi- 
schen  seinem  vordern  und  hintern  Ansatze,  durch  seine  Contraction 
die  verschiedensten  Spannungsgrade  des  mit  ihm  eng  verbundenen 
elastischen  Gewebes  des  Stimmbandes  zu  bewirken  im  Stande  ist. 

Die  Erweiterung  und  Verengerung  der  Stimmritze  in  querer 
Richtung  wird  durch  Muskelkrafte  zu  Stande  gebracht,  welche  nur 
auf  die  hintern  Enden  der  beiden  Stimmbander  einwirken  und  zwar 
vermittelst  der  Giessbeckenknorpel,  an  welche  diese  Enden  befestigt 
sind.  Da  die  vorderen  Enden  der  Stimmbander  unmittelbar  neben 
einander  ihren  Ansatz  haben,  so  bedarf  es  natiirlich  bei  der  spitz- 
winkligen  Form  der  Stimmritze  weiter  keiner  besondern  Muskeln, 
um  jene  Enden  einander  zu  nahern  oder  von  einander  zu  entfernen. 
Die  Bewegung  der  Giessbeckenknorpel  selbst  ist  bei  diesen  Ver- 
anderungen  der  Weite  der  Stimmritze  eine  doppelte,  eine  gleitende 
von  der  Mittellinie  weg  in  gerader  Richtung  nach  aussen,  und  eine 
drehende  oder  schraubenartige ;  durch  diese  letztere  wird  bei  der  eigen- 
thtimlichen  Bildung  der  Giessbeckenknorpel.  welche  auf  dem  Horizontal- 
durchschnitte  einen  rechtwinkligen  Hebel  darstellen  (Taf.  II.  Fig.  12), 
bewirkt,  class,  wenn  der  Muskelfortsatz  nach  hinten  gezogen  wird, 
der  Stimmfortsatz  sich  mit  seiner  Spitze  nach  aus-  und  aufwarts 
von  der  Mittellinie  ab  wendet,  wodurch  die  Glottis  erweitert  wird; 
umgekehrt  wird  jener  Muskelfortsatz  nach  vorn  gezogen,  so 
wendet  sich  der  Stimmfortsatz  medianwarts  und  verengert  oder 
schliesst  die  Glottis.  Die  unmittelbare  Folge  dieser  Bewegungen  des 
Stimmfortsatzes  ist  die  Bildung  der  nach  auswarts  oder  nach  ein- 
warts  gekehrten  winkelformigen  Knickung  des  freien  Stimmband- 
randes,  welche  die  laryngoskopische  Beobachtung  direct  wahrnehmen 
lasst  (s.  oben  pg.  102  und  105). 

Die  Muskeln,  welche  diese  Drehbewegungen  der  Giessbecken- 
knorpel bewirken,  sind  einerseits  solche,  welche  von  dem  Ringknorpel 
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in  der  Richtung  nach  hinten  und  oben  zu  dem  Giessbeckenknorpel 
aufsteigen  (M.  crico-arytaenoideus  lateralis  s.  anticus)  und  den 
Muskelfortsatz  nach  vorn  ziehen ,  andererseits  solche ,  welche  von 
der  Hinterflache  der  Ringknorpelplatte  in  der  Richtung  nach  vorn 
oben  und  aussen  zum  Giessbeckenknorpelfortsatze  emporsteigend 
(M.  crico-arytaenoideus  posticus),  diesen  Fortsatz  nach  hinten  zu- 
ruckziehen. 

Die  gleitende  Bewegung  der  Giessbeckenknorpel  wird  in  der 
Richtung  von  innen  nach  aussen  wohl  durch  combinirte  Thatigkeit 
der  beiden  genannten  Muskeln,  des  M.  crico-arytaenoideus  anti- 
cus und  posticus,  zu  Stande  gebracht,  wahrend  in  entgegengesetzter 
Richtung  die  gegenseitige  Annaherung  der  beiden  Giessbeckenknor- 
pel bis  zu  enger  Beriihrung  und  vollstandiger  Aufhebung  der  Inci- 
sura  interarytaenoidea  durch  den  M.  arytaenoideus  bewirkt  wird. 

Die  Impulse  zu  den  in  dem  Vorstehenden  angedeuteten  Muskel- 
actionen  werden  durch  zwei  Nerven :  Nervus  laryngeus  superior  und  in- 
ferior vermittelt,  welche  mit  vielfachen  Verastelungen  in  die  angefiihrten 
Muskeln  eindringen.  Eine  befriedigende  Kenntniss  der  Verbreitungs- 
weise  der  durch  diese  Nerven  dem  Kehlkopfe  zugefuhrten  Nerven- 
fasern  nebst  einer  klaren  Einsicht  in  den  Grund  dieser  Verbreitung 
fehlt  jedoch  zur  Zeit  noch  ganzlich.  Die  grobere  Anatomie  lehrt 
zwar,  dass  von  beiden  Nerven  Zweige  zur  Schleimhaut  abgegeben 
werden,  von  dem  N.  laryngeus  superior  mehr  als  von  dem  N.  la- 
ryngeus inferior,  und  dass  wahrend  der  N.  laryngeus  superior  Aeste 
ausschliesslich  in  die  Spanner  und  Verengerer  der  Stimmritze  ent- 
sendet,  der  N.  laryngeus  inferior  neben  den  Aesten  in  diese  Muskeln 
auch  noch,  und  zwar  dem  Anschein  nach  allein,  die  Erweiterer  der 
Stimmritze  mit  Nerven  versieht.  Welchen  Ursprung  und  Bedeutung 
aber  die  in  alien  diesen  Aesten  verlaufenden  Primitivfasern  besitzen, 
von  wo  sie  herkommen  und  wohin  sie  schliesslich  gehen  und  enden, 
ist  bei  der  vielfachen  Verbindung  und  Verflechtung  dieser  Verzwei- 
gungen  bis  jetzt  noch  ganzlich  unbekannt. 

Unterer  Abschnitt  der  Kehlkopfshohle  und  Luftrohre. 

Je  weiter  die  Stimmritze  geoffnet  ist,  ein  desto  freierer  Ein- 
blick  eroffnet  sich  dem  Beobachter  durch  dieselbe  in  den  untersten 
Abschnitt  der  Kehlkopfshohle  und  weiter  in   die  Luftrohre  hinabi 
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zuweilen  sogar  bis  zu  deren  Theilung  in  ihre  beiden  Aeste  hin. 
Vorzugsweise  ist  es  aber  nur  die  freie  Flache  der  vordern  und 
angranzenden  seitlichen  Wandung,  die  hiebei  zur  Anschauung  kommt, 
wahrend  man  von  der  hintern  Wandung  nur  mit  Mime  bei  grosser 
Neigung  des  Spiegels  eine  kleine  Strecke  des  obersten  Theiles  der 
hintern  Luftrohrenwandung  und  der  angranzenden  Kehlkopfswan- 
dung  in  das  Gesichtsfeld  bringen  kann. 

In  dem  untern  Abschnitte  der  Kehlkopfshohle  erkennt  man 
deutlich  die  von  dem  Bogen  des  Ringknorpels  herruhrende  Begran- 
zung  als  einen  hellen,  breiten,  etwas  vorspringenden .  halb  bogen- 
formigen  Querstreifen  (Taf.  III.  Fig.  xv.  34),  unterhalb  dessen  sich 
bei  leichter  Senkung  des  Spiegels  noch  eine  weitere  Anzahl  ahn- 
licher,  aber  schmalerer  und  noch  hellerer,  ja  bei  recht  intensive!' 
Beleuchtung  glanzend  weisser,  leicht  gebogener  Streifen  wahrnehmen 
lassen,  welche  durch  schmale  dunklere  Zwischenraume  von  einander 
geschieden  sind.  Diese  Streifen ,  deren  man  5 — 10  und  daruber 
zahlen  kann,  sind  nichts  Anderes,  als  die  durch  ihre  dunne  fest 
anliegende  Schleimhautbekleidung  hindurchschimmernden  Knorpel- 
ringe  der  Luftrohrenwandung.  Bei  gesunder  Beschaffenheit  erscheint 
die  Luftrohrenschleimhaut  ungefarbt,  weisslich-grau ,  bei  Reizungs- 
zustanden  (sog.  Luftrohrenkatarrh)  in  verschiedener  Ausdehnung 
und  verschiedener  Intensitat  gerothet,  bis  zu  einer  ganz  gleich- 
massigen  rothen  Farbung,  auf  welcher  dann  um  so  deutlicher  an- 
haftende  weissgelbe  Schleimklumpen  wahrgenommen  werden  konnen, 
die  sich  von  uuten  nach  oben  hinauf  bewegen. 

Bei  Kranken,  an  denen  die  Tracheotomie  an  dem  obernTheile 
der  Luftrohre  vorgenommen  worden  ist,  habe  ich,  wenn  die  Weite 
der  Stimmritze  hinreichend  gross  war,  in  dem  in  die  Rachenhohle 
eingelegten  Kehlkopfsspiegel  die  Wundoffnung  selbst  zwar  nicht 
klaffend  gesehen ,  wohl  aber  den  ihr  oberes  Ende  umgebenden 
innern  Granulationswall ,  sowie  die  durch  die  Trachealoffnung  ein- 
gelegte  silberne  Caniile,  Verbandstucke,  Sonde  etc. 

Ueber  die  laryngoskopische  Untersuchung  in  umgekehrter  Rich- 
tung  von  der  Halswunde  aus  s.  unten  pg.  113. 

Unter  gunstigen  Umstanden:  bei  sehr  weit  geoffneter  Stimm- 
ritze, weiter  und  kurzer  Luftrohre,  geringer  Krummung  der  Hals- 
wirbelsaule  und  nach   vorn  gestrecktem  Kopfe,   bei  besonders  ge- 
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lehrigen  Kranken  etc.  kann  man  sogar  auch  deutlich  die  Thei- 
lungsstelle der  Luftrohre  erblicken.  Dieselbe  gibt  sich, 
wie  Fig.  xvil.  Taf.  III.  zeigt,  zunachst  dadurch  zu  erkennen,  dass 
ein  ganz  in  der  Tiefe  weisslich  durchschimmernder  Knorpelring  nicht 
wie  die  iiber  ihm  gelegenen  Knorpelstreifen  in  einem  Bogen  iiber 
die  ganze  sichtbare  Luftrohrenflache  hinuberlauft,  sondern  in  der 
Mitte  nach  unten  zu  sich  einbiegt  und  somit  einen  Doppelbogen 
oder  einen  aus  zwei  ungleichen  Halbbogen  zusammengesetzten  Bogen 
(Fig.  xvil.  37)  darstellt,  dessen  mittlerer  gemeinschaftlicher  Schen- 
kel  nach  unten  hinter  dem  Bilde  der  hintern  Kehlkopfswand  ver- 
schwindet.  Auf  diese  Weise  entsteht  iiber  dem  hellen  Doppelbogen 
und  unter  dem  nachst  gelegenen  Luftrohrenknorpel  eine  kleine 
dunkle  Flache  von  dreieckiger  Gestalt,  wahrend  man  unterhalb  des 
Doppelbogens  zwei  dunkle  Felder  erblickt,  ein  grosseres  rechter- 
seits  (39)  und  ein  kleineres  linkerseits  (40),  d.  h.  den  Anfang  oder 
Eingang  in  den  r'echten  und  linken  Luftrohrenast. 

Unter  ganz  besonders  giinstigen  Umstanden  ist  es  mir  aus- 
nahmsweise  auch  gelungen ,  bei  starkerer  Neigung  des  Spiegels 
nach  ab warts  gleichsam  in  die  Achse  der  Luftrohre  hinabzusehen 
und  den  Theilungswinkel  der  Luftrohre  als  eine  gerade  von  vorn 
nach  hinten  verlaufende  sattelformige  Leiste  zwischen  den  Anfan- 
gen  der  beiden  Bronchien  in  der  Weise  zu  erblicken ,  wie  es  in 
Fig.  xvi.  38  dargestellt  worden  ist, 

Schliesslich  will  ich  hier  noch  anfiihren,  dass,  wenn  ich  bei 
Personen  mit  dtinnem,  langem,  magerem  Halse  das  voile  Licht  mei- 
nes  grossen  Apparates  durch  die  weit  geoffnete  Stimmritze  in  die 
Luftrohre  hinein  fallen  liess,  alsbald  die  betreffende  Halsparthie  von 
aussen  betrachtet  im  weiten  Umfange  ganz  hellroth  durchleuchtet 
erschien,  gleich  einem  rothgluhenden  Eisen  oder  gleich  den  vor 
hellbrennendes  Licht  gehaltenen  Fingern.  Mit  Ausnahme  einzelner 
grosserer  Venen ,  welche  als  dunkle  Streifen  die  hellrothe  Flache 
durchzogen,  liessen  sich  jedoch  in  derselben  keine  einzelnen  Theile 
unterscheiden. 

So  prachtig  sich  auch  die  eben  erwahnte  Erscheinung  ausnimmt, 
so  wenig  praktischen  Werth  vermag  ich  ihr  beizulegen ,  wie  denn 
auch  das  Gleiche  gelten  diirfte  von  der  schon  langer  bekannt  ge- 
machten   Durchleuchtung   des   Kehlkopfes   und  der  Luftrohre   von 
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aussen  her,  welche  dadurch  bewirkt  wird,  dass  man  in  einem  dun- 
keln  Raume  concentrirtes  Sonnenlicht  auf  die  Vorderflache  des 
entblossten  Halses  fallen  lasst,  wahrend  man  vermittelst  des  in  die 
dunkle  Schlundhohle  eingebrachten  Spiegels  in  die  Kehlkopfshohle 
hinabsieht.  Eine  irgendwie  nutzenbringende  Wahrnehmung  und 
Erkenntniss  vorhandener  krankhafter  Veranderungen  in  der  die 
Kehlkopfshohle  und  Luftrohre  vorn  begranzenden  Wandung  wird 
durch  dieses  Verfahren  gewiss  nie  erzielt  werden. 


Tracheal-Laryngoskopie  und  Tracheoskopie. 

Es  ist  vorhin  angefiihrt  worden,  dass  man  von  einer  ab- 
sichtlich  in  der  vordern  Wand  der  Luftrohre  angelegten  Wund- 
offnung  aus  einen  Einblick  von  unten  her  in  die  Kehlkopfshohle 
gewinnen  und  zugleieh  auch  von  hier  aus  die  Beschaffenheit  der 
innern  Luftrohrenflache  naher  erkennen  kann,  ein  Verfahren,  wel- 
ches man  mit  dem  Ausdrucke  der  Tracheal-Laryngoskopie 
und  Tracheoskopie  bezeichnen  kbnnte. 

Auf  den  ersten  Blick  scheint  die  Tracheal-Laryogoskopie  sehr 
viel  fiir  sich  zu  haben;  bei  der  grossen  Nahe,  in  welcher  die  Luft- 
rohre unter  der  aussern  Haut  verlauft,   ist  es  nur  ein  kurzer  ge- 
rader  Wundkanal,   der   direct   in   die  Hohle  der  Luftrohre  hinein- 
fiihrt,   und  zwar  an  einer  Stelle,   die  der  Kehlkopfshohle  ungleich 
naher  gelegen  ist,   als  die  Mundrachenhohle  oder  gar  die  Mundoff- 
nung,  so  dass  man  meinen    sollte,   namentlich  bei  kleinen  Kindern 
iniisse  sich  die  Inspection  des  Kehlkopfes   und  noch  mehr  die  Ein- 
bringung  von  Arzneistoffen ,   sowie   die  Einfuhrung  von  Instrumen- 
ten  in  dessen  Hohle  viel  leichter   als  von  der  Mundhohle  aus  voll- 
ziehen  lassen.     Versucht  man  aber  diese  Sache   praktisch  auszu- 
fiihren,   so  stellen  sich  gerade  bei  Kindern  (von  5 — 6  Jahren,  bei 
noch  kleineren  Kindern  habe  ich  es  gar  nicht  versucht)   so   grosse 
Schwierigkeiten  entgegen,   dass  man  sehr  bald  erkennt,   dass  von 
einem  Vorzuge  dieses  Verfahrens   vor   der  gewohnlichen  Laryngo- 
skopie  nicht  entfernt  die  Rede  sein  kann,  ja  dass  dasselbe  nur  in 
seltenen  Fallen  eine  Anwendung  verdient,  Falle,   in  denen  es  sich 
eigentlich  nicht  mehr  um  eine  Laryngoskopie,  sondern  nur  um  eine 
reine  Tracheoskopie  handelt,  durch  welche  man  die  Beschaffenheit 
der   Trachea  in   der   nachsten   Umgebung    der    friiher   angelegten 

Bruns,  Laryngo-chirurgie.  g 


114  Tracheal-Laryngoskopie. 

Luftrohrenwunde  erforschen  will ,  wie  ich  dieses  in  zwei  Fallen 
mit  grosstem  Nutzen  gethan  habe. 

Die  Umstande,  welche  hauptsachlich  die  grosse  Schwierigkeit 
und  selbst  Unausfiihrbarkeit  der  Tracheal-Laryngoskopie  bei  Kin- 
dern  bedingen,  sind  namentlich  das  kleine  Lumen  der  Luftrohre 
und  die  grosse  Empfindlichkeit  der  innern  Oberflache  derselben 
gegen  jede  Beruhrung.  Es  lassen  sich  deshalb  nur  ausserst  kleine 
Spiegelchen  in  die  Trachea  einfuhren,  welche  sehr  wenig  erhellen 
und  ein  ausserst  beschranktes  Spiegelbild  liefern,  das  kaum  zu  er- 
kennen  und  zu  deuten  ist.  Macht  man  das  Spiegelchen  aber  grosser, 
jedoch  so,  dass  es  immerhin  noch  etwas  kleiner,  als  der  Querschnitt 
des  Lumens  der  Trachea  bleibt,  so  sind  bei  den  mit  dem  Spiegel- 
chen in  der  Trachea  nothwendig  vorzunehmenden  Bewegungen  Be- 
ruhrungen  der  Trachealschleimhaut  absolut  unvermeidlich,'  auf  welche 
stets  sofort  Hustenstosse  erfolgen,  welche  die  schleunigste  Ent- 
fernung  des  Spiegelchens  erfordern. 

Ein  anderer  hiemit  zusammenhangender  Uebelstand  ist  noch 
der,  dass,  wenn  man  das  Spiegelchen  in  der  Mitte  des  Wundkanals 
bis  in  die  Trachea  eingefuhrt  hat  und  nun  etwas  hinabsenkt,  so 
dass  der  Stiel  in  den  untern  Wundwinkel  zu  liegen  kommt,  damit 
das  Auge  des  Beobachters  frei  fiber  denselben  hinweg  zur  Spiegel- 
flache  hinblicken  kann,  dass  durch  diese  Lage  des  Spiegels  die  Luft- 
rohre gleichsam  abgesperrt  wird,  es  entsteht  Athembeschrankung 
und  solche  Unruhe  des  Kindes,  dass  von  einer  weitern  Untersuchung 
keine  Rede  sein  kann,  vielmehr  der  Spiegel  schleunigst  entfernt 
werden  muss.  Von  einer  gleichzeitigen  Einfuhrung  eines  Spiegel- 
chens und  noch  eines  andern  Instrumentes,  auch  nur  der  diinnsten 
Sonde  zur  Untersuchung  einer  Stelle  der  Kehlkopfshohle  kann  bei 
dieser  Beschranktheit  des  Raumes  keine  Rede  sein,  geschweige  denn 
von  Einfuhrung  sonstiger  Instrumente  zu  Heilzwecken,  deren 
Bewegungen  in  dem  Spiegelbilde  iiberwacht  und  geleitet  werden 
sollen ! 

Bei  Erwachsenen  sind  allerdings  diese  Schwierigkeiten  in  ge- 
ringerem  Grade  vorhanden,  jedoch  nur  selten  so  gering,  dass  eine 
wirklich  Nutzen  bringende  Anschauung  von  Theilen  gewonnen  wer- 
den kann,  die  in  einiger  Entfernung  von  der  Wundoffnung  der  Luft- 
rohrenwandung ,   sei  es  in  dem  Kehlkopfe,   oder  in  der  Luftrohre 
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gelegen  sind.  Seit  dem  Marz  1859,  wo  ich  zum  ersten  Male  bei  einem 
6jahrigen  Knaben,  dem  ich  am  28.  Februar  wegen  unmittelbar  drohen- 
der  Erstickung  in  einem  Croupanfalle  die  Luftrohre  geoffnet  hatte  *), 
einen  kleinen  Spiegel  in  die  Luftrohre  einfuhrte,  habe  ich  genug- 
sam  Gelegenheit  gehabt,  diese  Versuche  zu  wiederholen,  wie  ich 
denn  allein  in  dem  Augenblicke ,  wo  ich  dieses  niederschreibe 
(October  1864),  fiinf  Halskranke  mit  Kaniilen  in  Trachea  in  Be- 
handlung  habe.  Einen  wesentlichen  Nutzen  habe  ich  davon  aber 
nur  in  3—4  Fallen  gehabt ,  wo  sich  krankhafte  Veranderungen : 
Stricturen,  luxurirende  Granulationen  in  nachster  Nahe  der  Tracheal- 
wunde,  urn  deren  innern  Band  herum  oder  dicht  oberhalb  derselben, 
vorfanden. 

Auch  bei  Erwachsenen  bleibt  der  Uebelstand,  dass  man  nur 
sehr  kleine  Spiegel  in  die  Luftrohre  einfiihren  kann,  welche  nur 
ein  entsprechend  kleines  Feld  mit  einem  Male  erblicken  lassen, 
dass  man  ferner  dieses  Feld  nur,  wenn  es  in  der  Nahe  der  Wund- 
offnung  sich  befindet,  so  viel  erhellen  kann,  als  zu  einer  wirklich 
befriedigenden  Anschauung,  zur  Erkenntniss  geringerer  Structur- 
veranderungen ,  z.  B.  des  Vorhandenseins  und  der  Beschaffenheit 
von  Geschwiiren  etc.,  erforderlich  ist.  Ferner  erkaltet  der  kleine 
Spiegel  sehr  rasch,  beschlagt  sich  und  muss  stets  in  sehr  kurzer 
Zeit  wieder  herausgenommen  und  neu  erwarmt  werden,  was  auf  die 
Beobachtung  sehr  storend  einwirkt.  Die  zur  Beseitigung  dieses 
Uebelstandes  empfohlene  Bestreichung  der  Spiegelflache  mit  einer 
gleichmassig  hellen  Schicht  von  Gummi-  oder  Zuckerlosung  kann 
das  Anlaufen  des  Spiegels  allerdings  verhindern,  lasst  dafur  aber 
auch  das  Spiegelbild  nicht  in  der  wiinschenswerthen  Scharfe  und 
Helligkeit  entstehen.  Dazu  kommt  noch,  dass  auch  bei  den  meisten 
Erwachsenen  die  Schleimhaut  der  Luftrohre  gegen  Beriihrung  nicht 
viel  weniger  empfindlich  ist  als  bei  Kindern,  so  dass  hier  ebenfalls 
sehr  haufige  und  mitunter  sehr  heftige  und  lange  Hustenanfalle 
auftreten,  welche  die  Untersuchung  durch  die  haufige  Herausnahme 
des  Spiegels  sehr  erschweren  und  in  die  Lange  Ziehen. 


1)  S.  die  ausfuhrliche  Krankengeschichte  in  der  unter  meinem  Presidium  er- 
schienenen  Inaugural-Dissertation :  Beitrage  zur  Bronchotomie  von  Dr.  J.  F  r  a  n  k. 
Tubingen  1865. 
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Ich  bin  ubrigens  weit  entfernt,  durch  diese  Benierkungen  em 
Verdammungsurtheil  iiber  die  Tracheoskopie  aussprechen  zu  wollen, 
es  hat  vielleicht  noch  Nieinand  den  Werth  derselben  mehr  als  ich 
schatzen  gelernt,  sondern  kh  will  durch  die  vorstehenden  Bemer- 
kungen nur  auf  die  Schwierigkeiten  aufmerksam  machen,  die  bei 
der  Vornahme  der  Tracheoskopie  zu  iiberwinden  sind  und  sich  in 
der  Regel  in  Wirklichkeit  grosser  herausstellen ,  als  die  Meisten, 
denen  eigene  Erfahrung  noch  abgeht,  sich  zu  denken  pflegen. 

Der  Instrumentenapparat  zur  Vornahme  der  Tracheoskopie  ist 
sehr  einfach. 

Zum  Offenhalten  des  Wundkanals,  wenn  derselbe  nicht  von 
selbst  weit  genug  klafft,  wie  es  zuweilen  der  Fall  ist,  gebraucht 
man  am  zweckmassigsten  ein  zweiblattriges  Dilatatorium ,  wie  das- 
selbe  z.  B.  mein  Polyspeculum  *)  mit  dem  Plattenpaar  nr.  2  dar- 
stellt,  weil  dabei  der  obere  und  untere  Wundrand  frei  bleiben; 
sonst  eine  gerade  Trachealcaniile,  wie  ich  dieselbe  bei  Erwachsenen 
nach  der  Tracheotomie  tragen  lasse  2),  oder  namentlich  bei  Kindern 
eine  einfache  kurze  gerade  silberne  Rohre  mit  zwei  seitlichen  durch- 
locherten  kleinen  Platten,  wie  sie  in  Fig.  13  auf  Taf.  IV  dargestellt 
ist.  Lange  15,  senkrechter  Durchmesser  des  Lumens  9,  querer 
Durchmesser  6  Millimtr.  Die  gewohnlichen  gekriimmten  Caniilen 
sind  ganz  unbrauchbar. 

Als  Spiegel  dienen  neben  dem  gewohnlichen  Beleuchtungs- 
spiegel  (pg.  21)  die  beiden  Taf.  IV,  Fig.  11  und  12  abgebildeten 
Spiegel,  ein  grosseres  Spiegelchen  von  Stahl  oder  von  Glas,  letzteres 
auf  einem  diinnen  Metallplattchen  mittelst  vier  kleinen  Hackchen 
festgehalten ;  Gestalt  oval  mit  gerade  abgesetzten  Enden,  Langen- 
durchmesser  12  und  Querdurchmesser  8  Millimtr.  Das  kleinere 
Spiegelchen  von  rundlicher  eiformiger  Gestalt  (Langendurchmesser 
8 — 10,  Querdurchmesser  5 — 6  Mmtr.)  ist  aus  einem  2  Mmtr.  dicken 
Stahlplattchen  angefertigt,  weil  dasselbe  aus  Glas  mit  Metall-  oder 
gar  mit  Metall-  und  Elfenbeinunterlage  verfertigt  viel  zu  dick  aus- 


1)  S.  die  Beschreibung  und  Abbildung  dieses  Instruments  in  der  vorhin 
erwahnten  Dissertation  von  Dr.  J.  Frank,  Beitrage  zur  Bronchotomie  etc. 

2)  S.  die  unter  meinem  Prasidium  geschriebene  Inaugural-Dissertation  von 
Dr.  C.  Luce  aus  Bremen:  Ueber  Tracheotomie  und  zwei  neue  Tracheotome. 
Tubingen  1863.    Fig.  IV.  a— d. 
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fallt.  Jedes  Spiegelchen  ist  gleich  den  Kehlkopfsspiegeln  an  einem 
diinnen~Drahte  mit  holzernem  Handgriff  befestigt. 

Zur  Beleuchtung  wahlt  man  wo  moglich  Sonnenlicht,  weil  bei 
der  geringen  Menge  des  von  dem  kleinen  Spiegelchen  reflectirten 
Lichtes  ein  moglichst  intensives  oder  concentrirtes  Licht  auf  das- 
selbe  hingeleitet  werden  muss,  wenn  eine  einigermaassen  befriedi- 
gende  Erhellung  in  der  Trachea  erzielt  werden  soil.  Kann  man 
das  Sonnenlicht  nicht  haben,  so  nehme  man  die  sonst  zu  Gebote 
stehenden  Beleuchtungsapparate  zur  Laryngoskopie. 

Die  brillanteste,  aber  freilich  auch  sehr  blendende  Beleuchtung 
der  Trachea  erhielt  ich  bei  einem  Kranken,  der  zwei  Jahre  fruher 
wahrend  eines  typhosen  Fiebers  mit  hinzugetretener  Laryngitis 
tracheotomirt  worden  war  und  eine  nahezu  vollkommene  Verwach- 
sung  der  unteren  Kehlkopfsapertur  dicht  iiber  der  Trachealwunde 
zuruckbehalten  hatte,  als  ich  diese  Verwachsung  galvanokaustisch 
durchschnitt  und  zu  diesem  Zwecke  mit  dem  weissgliihenden  Gal- 
vanocauter  in  die  Luftrohre  einging! 

Die  Untersuchung  selbst  wird  am  zweckmassigsten  in  folgender 
Weise  vorgenommen.  Benutzt  man  das  Sonnenlicht,  so  lasst  man 
erwachsene  Kranke  stehen,  mit  dem  Riicken  nach  dem  Fenster  hin 
gekehrt,  durch  welches  die  Sonnenstrahlen  in  das  Zimmer  fallen, 
den  Kopf  etwas  nach  hinten  zuriickgebogen.  Der  Arzt  steht  oder 
sitzt  vor  dem  Kranken,  so  dass  seine  Augen  nur  ein  wenig  iiber  dem 
Niveau,  aber  in  gerader  Richtung  vor  der  Oeffnung  der  Luftrohre 
sich  befinden,  und  halt  sich  mit  der  linken  Hand  den  Beleuchtungs- 
spiegel  so  vor  das  eine  Auge,  dass  dieses  durch  das  Centralloch 
hindurchsehend  die  Schleimhautflache  der  hintern  Luftrohrenwan- 
dung  von  dem  reflectirten  Lichtkegel  des  Spiegels  hell  erleuchtet 
erblickt.  Wenn  die  Trachealoffnung  nicht  von  selbst  weit  genug 
klafft,  so  muss  eine  entsprechende  Kanule  eingelegt,  oder  die 
Wundoffnung  vermittelst  des  Dilatatoriums  geoffhet  werden,  wel- 
ches von  dem  Kranken  selbst  oder  von  einem  zur  Seite  stehenden 
Gehulfen  gehalten  wird. 

Bei  Anwendung  kiinstlicher  Beleuchtung  wird  der  Kranke  auf 
den  Untersuchungsstuhl  in  der  Weise  gesetzt,  dass  der  von  dem 
Beleuchtungsspiegel  reflectirte  Lichtkegel  in  horizontaler  Richtung 
durch  die  Achse  des  Wundkanals  zur  Hinterwand  der  Luftrohre  hin 
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gelangt.  Kinder  werden  in  der  entsprechenden  Lage  und  Richtung 
von  einem  Gehulfen  auf  dem  Schoosse  gehalten.  Man  fuhrt  nun 
den  erwarmten  oder  mit  Gummilosung  befeuchteten  und  mit  der 
erforderlichen  Biegung  des  Stieles  versehenen  Spiegel  mit  nach 
oben  gerichteter  Spiegelflache  in  horizontaler  Richtung  durch  den 
Wundkanal  (oder  die  Kaniile)  langsam  fortschiebend  bis  in  die 
Luftrohre  hinein,  worauf  man  durch  ganz  leichte  seitliche  Drehun- 
gen,  Hebung  und  Senkung  des  Handgriffes  die  Spiegelflache  nach 
alien  Seiten  hin  wendet,  urn  so  von  ihnen  das  gewiinschte  Spiegel- 
bild  zu  erhalten. 

Wahrend  der  Einfiihrung  des  Spiegels  durch  den  Wundkanal 
sieht  man  in  demselben  zunachst  den  oberen  Umfang  der  Wund- 
flache  zwischen  den  beiden  Platten  des  Dilatatoriums  (oder  die 
Innenflache  der  Kaniile),  dann  die  innere  Mundung  des  Wundkanals 
und  nach  dieser  kommt  die  innere  Oberflache  der  Luftrohre  und 
des  untersten  Abschnittes  des  Kehlkopfes  einschliesslich  der  untern 
Flache  der  Stimmbander  als  eine  gleichmassig  gerothete  Flache  zum 
Vorschein,  in  welcher  bei  gewissen  Bewegungen  des  Spiegels  eine 
dunkle  Liicke,  die  Stimmritze,  erblickt  wird. 

Da  bei  der  Kleinheit  des  Spiegels  natiirlich  immer  nur  ein 
sehr  kleines  Stuck  der  genannten  Gegend  gesehen  werden  kann, 
so  kann  ein  Urtheil  daruber,  welchem  der  angefiihrten  Gebilde  die 
im  Spiegel  gesehene  rothe  Flache  angehort,  ob  dem  einen  oder 
andern  Stimmbande  oder  welchem  Theile  sonst,  nur  dann  gegeben 
werden,  wenn  es  gelingt,  bei  den  Bewegungen  der  Stimmbander  den 
freien  sich  bewegenden  Rand  an  der  in  dem  Spiegelbilde  gesehenen 
rothen  Flache,  und  in  der  daran  stossenden  Liicke  die  der  Stimm- 
ritze entsprechende  Form  deutlich  wahrzunehmen.  Bei  geschlossener 
Stimmritze  dient  als  Erkennungszeichen  eine  an  deren  Stelle  wahr- 
genommene  sagittal  verlaufende  schmale  dunkle  Furche.  Bei  weit 
geoffneter  Stimmritze  sieht  man  durch  dieselbe  hindurch  eine  weiter 
entfernt  gelegene  rothliche  Flache  aus  der  Tiefe  hervorschimmern, 
von  der  es  kaum  mit  Sicherheit  zu  entscheiden  moglich  ist,  welchem 
der  oberhalb  der  Glottis  gelegenen  Gebilde  diese  Flache  angehort. 

Fiihrt  man  den  Spiegel  mit  nach  abwarts  gekehrter  Flache 
an  dem  obern  Rande  des  Wundkanals  hin  bis  in  die  Luftrohre 
hinein,  so  erblickt  man  in  demselben  ausser  dem  innern  Wundrande 
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anfangs  nur  eine  gleichmassig  rothe  Flache,  welche  in  verschiede- 
nem  Grade  je  nach  dem  Grade  der  Entfernung  von  der  Wundoff- 
nung  erhellt  ist.  Hat  man  durch  leichte  Drehung  der  Spiegelflache 
nach  der  einen  und  andern  Seite  hin  die  Innenflache  der  Trachea 
in  der  Nahe  der  Wundoffnung  beleuchtet  und  betrachtet,  und  lasst 
nun  durch  eine  langsame  Wendung  der  Spiegelflache  nach  unten 
den  von  ihr  in  die  Trachea  hineingeworfenen  Lichtkegel  an  der 
einen  (rechten)  Seitenwand  gleichsam  hinabgleiten ,  so  kann  man 
jetzt  unter  gunstigen  Umstanden  die  Theilungsstelle  der  Luftrohre 
nebst  dem  Anfange  der  beiden  Bronchen  in  der  Taf.  III.  Fig.  xvn. 
abgebildeten  Weise  erblicken.  Freilich  ist  die  Beleuchtung  dieser 
Stelle  eine  sehr  schwache,  eine  Art  Halbdunkel,  und  man  kann 
immer  nur  ein  kleines  Stuck  dieser  Stelle  auf  einmal  in  dem  Spie- 
gel erblicken,  ein  Stuck  der  Seitenwand  der  Luftrohre  oder  ein 
Stuck  Bronchus  oder  die  Scheidewand  zwischen  beiden  Bronchen, 
indessen  gelingt  es  dann  doch  leicht,  aus  der  bestimmten  Reihen- 
folge  dieser  Bilder  die  richtige  Deutung  und  Beurtheilung  des  ein- 
zelnen  Bildes  zu  finden  und  daraus  das  Gesammtbild  dieser  ganzen 
Stelle  sich  zusammenzusetzen. 


Schlussbemerkungen. 

Wir  schliessen  die  Beschreibung  der  laryngoskopischen  An- 
schauungen  und  damit  den  ersten  Theil  dieses  Werkes  mit  einigen 
Regeln  uber  die  Art  und  Weise,  wie  der  praktische  Arzt  auch  ohne 
Unterweisung  durch  einen  in  der  laryngoskopischen  Technik  ge- 
tibten  Lehrer  diese  Kunstfertigkeit  sich  anzueignen  im  Stande  sein 
wird.  Im  Allgemeinen  wird  es  derselbeWeg  sein,  den  ich  auch  in 
meinen  Unterrichtscursen  eingeschlagen  habe. 

Nachdem  man  sich  zunachst  mit  dem  laryngoskopischen  Appa- 
rate,  sowie  mit  den  anatomischen  Verhaltnissen  des  Kehlkopfes 
durch  Lecture  (mit  Abbildungen)  und  am  ausgeschnittenen  Kehl- 
kopfe  bekannt  und  vertraut  gemacht  hat,  pragt  man  sich  zunachst 
die  Formen  ein,  welche  bei  den  laryngoskopischen  Betrachtungen 
zur  Anschauung  kommen,  durch  vielfache  Besichtigung  eines  mensch- 


120  Schlussbemerkungen. 

lichen  Kehlkopfes,  welcher  in  seinem  Zusammenhange  mit  Zunge 
und  Luftrohre  ausgeschnitten  und  an  einem  Glase  oder  Brettchen  etc. 
aufgehangt  ist,  ohne  und  mit  daruber  gehaltenem  Kehlkopfsspiegel. 
Besonders  eingerichtete  Fantome  sind  dazu  ganz  unnothig. 

Sodann  Einfuhrung  und  Handhabung  des  Spiegels  in  derRachen- 
hohle  eines  von  einer  Leiche  abgeschnittenen  und  passend  aufge- 
hangten  Kopfes  mit  Benutzung  des  Sonnenlichtes  und  mit  kunstlicher 
Beleuchtung. 

Wem  die  Umstande  die  Benutzung  eines  solchen  Kopfes  nicht 
gestatten,  der  gehe  sofort  an  die  Untersuchung  gesunder  Kehlkopfe 
an  Lebenden  nach  der  vorstehend  gegebenen  Anleitung.  Es  diirfte 
wohl  keinem  Arzte  die  Gelegenheit  fehlen,  ein  oder  mebrere  In- 
dividuen  aufzufinden,  die  sich  gegen  eine  geringe  Belohnung  zur 
Vornahme  solcher,  wenn  auch  nicht  gerade  angenehmer,  doch 
keineswegs  schmerzhafter  oder  nachtheiliger  Versuche  bereit  finden 
lassen  wiirden. 

Nach  Ueberwindung  der  ersten  Schwierigkeiten  der  Einfuhrung 
und  Anlegung  des  Spiegels  mache  man  es  sich  zur  Regel,  die  Un- 
tersuchung stets  in  einer  bestimmten  systematischen  Weise  vorzu- 
nehmen,  urn  sicher  zu  sein,  Nichts  bei  derselbcn  zu  tibersehen. 

Man  suche  namentlich  nicht  sogleich  einen  Blick  auf  die  Stimm- 
bander  in  der  Tiefe  der  Kehlkopfshohle  zu  erhaschen,  sondern  be- 
trachte  zunachst  die  Theile  in  der  Schlundhohle  und  dann  erst  der 
Reihe  nach  die  Gebilde  in  dem  Kehlkopfs-Innern. 

Nach  Anlegung  des  Spiegels  sehe  man  zuerst,  die  Linie  von 
vorn  nach  hinten  einhaltend,  nach  der  Beschaffenheit  des  Zungen- 
ruckens,  dann  des  Kehldeckels,  dann  der  hintern  Schlundwand  und 
nun  erst  wende  man  den  Spiegel  nach  den  Seiten,  urn  die  Be- 
schaffenheit der  seitlichen  Schlundwand,  die  vom  Kehldeckel  aus- 
gehenden  Falten,  die  Schenkel  des  Gaumensegels ,  die  seitlichen 
Schlundbahnen  zu  erforschen,  um  schliesslich  wieder  zur  hintern 
Schlundwand  und  zum  Kehldeckel  zuruckzukehren. 

Hat  man  hier  uberall  die  erforderliche  vollstandige  Einsicht 
gewonnen ,  so  geht  man  nun  zur  Erforschung  der  Kehlkopfshohle, 
welche  ebenfalls  in  bestimmter  Reihenfolge  gleichsam  durchsucht 
werden  muss,  zuerst  die  in  der  Regel  auch  zuerst  in  Sicht  kom- 
mende  hintere  Wand  des  Kehlkopfs,  wobei  man  namentlich   auf 
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Form,  Grosse,  Farbe,  Stellung  und  Beweglichkeit  der  Giessbecken- 
knorpel  zu  achten  hat;  dann  im  Innern  des  Kehlkopfs  die  Taschen- 
bander  und  Stimmbander  nach  alien  ihren  Beziehungen  und  Be- 
wegungen;  dann  die  hintere  Flache  der  vordern  Kehlkopfswandung 
von  dem  freien  Theile  des  Kehldeckels  abwarts  bis  in  die  Luftrohre 
hinein. 

Zur  vollen  Einsicht  in  die  Kehlkopfshohle,  namentlich  auf  deren 
vorderste  Parthie  wird  man  in  vielen  Fallen  die  Anwendung  der 
Kehlkopfssonde  zur  Niederdriickung  des  Kehldeckels  oder  der  Kehl- 
deckelpincette  zum  Vorziehen  nicht  umgehen  konnen,  der  Gebrauch 
derselben  am  todten  Kehlkopfe  und  nachstdem  am  lebenden  Kehl- 
kopfe  fleissig  wiederholt,  bildet  den  Anfang  zur  Erlernung  der 
laryngoskopischen  Operationen. 


Zweiter  Theil. 


Laryngoskopische   Chirurgie, 


Uebersichtliche  Darstellung 

der   laryngoskopisch    wahrnehmbaren   kraiikhaften  Veranderungen 

im  Kehlkopfe. 

Ehe  wir  an  die  Beschreibung  der  auf  laryngoskopischem  Wege 
ausfiihrbaren  chirurgischen  Einwirkungen  auf  die  Gebilde  der  Kehl- 
kopfshohle  gehen,  halten  wir  es  fur  geboten,  eine  Darstellung  der 
krankbaften  Veranderungen  voranzuschicken ,  welche  mit  Hiilfe  des 
Laryngoskopes  an  den  genannten  Theilen  gesehen  werden,  und 
welche  zu  ibrer  Beseitigung  die  bier  in  Rede  stehenden  Einwir- 
kungen erfordern  konnen.  Obne  auf  eine  solcbe  Darstellung  Be- 
zug  nehmen  zu  konnen,  wiirden  die  nachfolgenden  Erorterungen  der 
cbirurgiscben  Einwirkungen  mebrfacb  entweder  unverstandlich  aus- 
fallen,  oder  es  miissten  storende  Einschiebungen  vorgenommen  wer- 
den, indem  eine  derartige  geniigende  Beschreibung  der  sammtlichen 
laryngoskopisch  wahrnehmbaren  Veranderungen  im  Kehlkopfe,  auf 
die  wir  einfach  verweisen  konnten,  zur  Zeit  nocb  mangelt. 

Bei  dieser  Uebersicht  werden  wir  zwar  nicht  umhin  konnen  an 
mehreren  Stellen  auch  auf  die  den  bescbriebenen  sichtbaren  Ver- 
anderungen zu  Grunde  liegenden  anatomischen  Vorgange  etwas  ein- 
zugehen.  Dagegen  werden  wir  jedes  weitere  Eindringen  in  die 
Pathologie  der  Kehlkopfskrankheiten  ganzlich  unterlassen,  indem  letz- 
tere  in  den  zahlreich  vorliegenden  neueren  Handbuchern  der  speciellen 
Pathologie  dem  gegenwartigen  Standpunkte  der  Wissenschaft  ent- 
sprechend  und  fur  Jedermann  zuganglich  dargestellt  ist,  und  wir 
durch  dieses  Werk  zunachst  nur  einen  Beitrag  zur  Ausfiillung  der 
noch  bestehenden  Lucken  in  der  Therapie  dieser  Erkrankungen  zu 
liefern  im  Sinne  haben. 
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Begreiflicherweise  haben  weitaus  die  meisten  Affectionen  des 
Kehlkopfs,  welche  vermittelst  des  Spiegels  wahrgenommen  werden 
konnen,  ihren  Sitz  und  Ausgang  in  der  Kehlkopfsschleimhaut  ein- 
scbliesslich  der  zu  ihr  gehorigen  submukosen  Zellstoffsschichte 
und  der  eingelagerten  Scbleimdrtiscben.  Nachst  diesen  sind  es  ge- 
wisse  Affectionen  der  in  dem  Innern  des  Kehlkopfs  befindlichen 
Muskeln,  auf  welche  man  aus  den  wahrnehmbaren  Regelwidrigkei- 
ten  in  der  Stellung  und  Bewegung  der  Kehlkopfsgebilde  einen 
Schluss  machen  darf,  wahrend  die  Krankheiten  der  Knorpel  des 
Kehlkopfs  und  des  sie  verbindenden  Bandapparates  etc.  direkt  gar 
nicht  beobachtet,  sondern  nur  riickwarts  aus  den  secundar  durch 
sie  veranlassten  Erkrankungen  der  sie  bedeckenden  Schleimhaut 
und  Zellgewebsschichte  verniuthet  werden  konnen. 

Wir  werden  nun  in  dem  Nachfolgenden  die  laryngoskopisch 
wTahrnehmbaren  Erkrankungen  und  sonstige  Anomalieen  des  Kehl- 
kopfs-Innern  im  Einzelnen  beschreiben  und  zwar  in  der  Reihenfolge, 
in  welcher  sie  sich  am  ungezwungensten  aneinander  schliessen. 


1.  Hyperamie. 

Die  am  haufigsten  wahrnehmbaren  Veranderungen  sind  Hy- 
peramieen  der  Blutgefasse  der  Kehlkopfsschleimhaut,  welche  theils 
fur  sich  allein  ohne  alle  weitere  krankhafte  Veranderungen,  theils 
als  Theilerscheinung  complicirter  Processe  ^beobachtet  werden, 
und  in  diesem  Falle  bald  als  Folge,  bald  als  Anfang  und  Ur- 
sache  dieser  anderen  Processe  zu  betrachten  sind.  Sie  erscheinen 
zuweilen  als  einzelne  einfach  sich  gabelnde  oder  dendritisch  ver- 
zweigte  rothe  Streifen  von  hellrother  bis  blaurother  Nuancirung; 
andere  Male  als  ein  feines  hellrothes  Netzwerk  mit  deutlich  sicht- 
baren  blassen  Maschen,  oder  als  kleine  runde  Punktchen  oder  Fleck- 
chen,  in  der  en  Centrum  mitunter  die  klaffende  Mundung  eines  ge- 
schwellten  Schleimdriischens  als  dunkler  Punkt  erblickt  wird,  und 
endlich  als  eine  ganz  gleichmassige  Rothung,  in  welcher  keine  Spur 
einzelner  Gefasse  erkannt  werden  kann,  und  welche  von  dem  leich- 
testen  Rosaroth  durch  alle  Niiancen   hindurch  bis  zu  dem  tiefsten 
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Violett-  oder  Blauroth  sich  zeigen  kann.  Ebenso  verschieden  ist 
die  Ausbreitung  der  Rothe,  welche  sich  zuweilen  auf  erne  oder 
mehrere  einzelne  umschriebene  Stellen  von  der  Grosse  weniger 
Quadratlinien  beschrankt,  andere  Male  dagegen  sich  weiter  aus- 
dehnt,  bis  dahin,  dass  sie  die  ganze  Schleimhaut  des  Kehlkopfs  bis 
tief  in  die  Luftrohre  hinab  ergreift,  und  dieser  ganze  Kanal  wie 
von  einem  gleichmassig  rothgefarbten  Tuche  ausgekleidet  erscheint. 

Am  augenfalligsten  ist  die  Rothung  immer  auf  der  obern  Flache 
der  Stimmbander ,  welche  sich  in  dem  normalen  Zustande  durch 
ihre  helle  weisse  Farbe  auszeichnen.  Sie  erscheint  hier  in  den 
leichtesten  Graden  als  ausserst  feine  hellrothe  Streifchen,  welche 
parallel  der  Lange  nach  auf  dem  Stimmbande  verlaufen  durch  kleine 
quere  Verbindungsastchen  mit  einander  verbunden,  wahrend  in  dem 
hochsten  Grade  diese  Flache  gleichmassig  dunkelroth  gefarbt  und 
von  kornigem  Aussehen  sich  zeigt.    (S.  Taf.  VIII.  Fig.  35.) 

In  manchen  Fallen  dauert  die  Rothe  in  gleicher  In-  und  Ex- 
tensitat  lange  Zeit  fort  und  zeigt  nur  eine  ganz  allmalige  Abnahme, 
andere  Male  sieht  man  die  Rothung  fast  unter  seinen  Augen  im 
Spiegel  entstehen  und  zunehmen,  und  kurze  Zeit  darauf  wieder  ver- 
schwinden,  wie  namentlich  nach  starker  Anstrengung  beim  Singen, 
Sprechen,  nach  Einfuhrung  von  Instrumenten  in  die  Kehlkopfshohle, 
Application  von  Arzneistoffen  etc.  etc. 

Im  Anschlusse  an  die  Hyperamieen  erwahnen  wir  hier  auch 
die  Blutaustretungen  aus  den  Gefassen,  bei  welchen  das  aus- 
getretene  Blut  sich  bald  nur  in  das  umgebende  Gewebe,  bald  auf 
die  freie  Scheimhautflache  nach  aussen  ergossen  hat. 

Im  ersten  Falle  erscheint  das  ausgetretene  Blut  in  Form  von 
rothen  Stippchen  oder  Flecken,  sogenannte  Ekchymosen,  von 
Sandkorn-,  Hirsekorn-,  Linsengrosse;  die  Schleimhaut  dariiber  ganz 
glatt  und  eben  oder  in  Form  eines  kleinen  Hiigelchens  emporge- 
hoben;  bald  ist  nur  ein  einzelnes  Fleckchen  vorhanden,  bald  sind 
mehrere  zerstreut  oder  zusammen  gruppirt ;  bald  in  der  Nahe  sicht- 
bare  hyperamische  Gefasse,  bald  keine  solche  Gefasse;  die  Farbe 
ebenfalls  vom  lebhaftesten  Hellroth  bis  zum  tiefen  Braun-  oder  Blau- 
roth ja  Schwarzblau  wechselnd,  je  nach  der  Quelle  der  Blutung  und 
nach  der  Zeitdauer  seit  der  Entstehung  derselben. 

Hat  sich  das  ausgetretene  Blut  auf  die  freie  Schleimhautflache 
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ergossen,  wie  namentlich  nach  leichten  absichtlichen  Verwundungen 
bei  Operation  von  polyposen  Auswiichsen  etc.,  so  breitet  sich  das 
Blut  meist  in  einer  diinnen  Schicht  auf  der  Oberflache  aus  und  klebt 
dieser  bei  seiner  Gerinnung  an,  bis  es  nach  einiger  Zeit  durch  wie- 
derholte  Hustenstosse  ausgeworfen  wird.  Am  deutlichsten  kann 
man  dieses  bei  Blutergiessungen  auf  die  freie  obere  Flache  der 
wahren  Stimmbander  beobachten,  deren  glanzend  weisse  Farbe  am 
scharfsten  mit  der  Blutfarbe  contrastirt. 


2.  Transsudation. 

Mit  jeder  Hyperamie  hoheren  Grades  und  langerer  Andauer 
verbindet  sich  immer  eine  vermehrte  Transsudation  oder  Exsuda- 
tion,  deren  Produkt  je  nach  den  Umstanden  auf  die  freie  Schleim- 
hautflache  oder  in  deren  Gewebe  oder  unter  dieselbe  in  das  sub- 
mukose  Zellgewebe  abgesetzt  wird. 

a)  Auf  der  freien  Schleimhautflache. 

Am  haufigsten  erfolgt  die  abnorme  Transsudation  auf  die 
freie  Oberflache  der  Schleimhaut  und  zwar  so,  dass  der  ausge- 
schiedenen  Fliissigkeit  immer  eine  Anzahl  von  dieser  Oberflache  ab- 
gestossener  Elemente  beigemengt  sind,  wonach  dieselbe  als  schlei- 
mige,  eitrige  und  pseudomembranose  Masse  erscheint. 

Rein  wasserige  Transsudationen ,  wie  sie  z.  B.  auf  der  Nasen- 
schleimhaut  so  haufig,  wenn  auch  immer  nur  von  kurzer  Dauer  be- 
obachtet  werden,  scheinen  auf  der  Kehlkopfsschleimhaut  entweder 
gar  nicht  vorzukommen  oder  wenigstens  keinen  Gegenstand  direkter 
Beobachtung  abzugeben.  Man  miisste  denn  sonst  das  ungewohnlich 
lebhaft  oder  firnissartig  glanzende  und  spiegelnde  Ansehen  der 
Kehlkopfs-  und  Luftrohrenschleimhaut,  welches  nicht  so  selten  zur 
Beobachtung  kommt,  als  den  Ausdruck  einer  solchen  serosen  Trans- 
sudation erklaren. 

Um  so  haufiger  kommt  dagegen  vermehrte  schleimige  Secretion 
zur  laryDgoskopischen  Beobachtung,  was  bei  der  grossen  Haufigkeit 
der  sogenannten  katarrhalischen  Affectionen  der  Luftwege  am  Halse 
nicht  wundern  kann.    Man  sieht  dann  den  Schleim  in  kleinern  oder 
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grosseren  Klumpchen  an  der  Schleimhautflache  ankleben,  besonders 
deutlich  auf  der  vordern  Luftrohrenwandung,  hauptsachlich  wegen 
des  grossern  Volums  und  der  saturirteren  Farbe  der  hier  ankleben- 
den  Schleimballen,  die  sich  von  der  meist  lebhaft  gerotheten  Schleim- 
hautflache urn  so  deutlicher  abheben.  Nachstdem  sieht  man  an- 
klebenden  Schleim  besonders  haufig  und  deutlich  auf  den  Stimm- 
bandern und  zwar  theils  in  Form  kleiner  umschriebener  Haufchen 
oder  Klumpchen  auf  der  obern  Flache  der  Stimmbander,  theils  in 
Form  von  diinneren  oder  dickeren,  kiirzeren  oder  langeren  Faden, 
welche  sich  zwischen  den  freien  Randern  der  beiden  Stimmbander 
bei  deren  Bewegungen  ausspannen.  Haftet  ein  sehr  dicklicher  aber 
nicht  klebriger  Schleim  in  geringer  Menge  an  den  Stimmbandern, 
so  sieht  man  denselben  bei  Annaherung  der  Stimmbander  aneinan- 
der  dieselben  fast  zusammenkleben ,  und  wenn  sie  wieder  von  ein- 
ander  fahren,  so  bleibt  der  Schleim  an  beiden  Randern  in  Form 
zahlreicher  ganz  kleiner  dreieckiger  spitzer  Zackchen  oder  kurzer 
Fiidchen  von  weisser  Farbe  haften,  wodurch  der  Anschein  ent- 
steht,  als  ob  diese  Rander  mit  kleinen  spitzen  Auswfichsen  be- 
setzt  waren.  Der  Umstand  indessen,  dass  Anzahl,  Sitz,  Form 
und  Lange  dieser  Bildungen  nach  jeder  Schliessung  und  Oeffnung 
der  Stimmritze  anders  erscheinen,  zeigt  deutlich  die  angegebene 
Entstehungsweise. 

Dunnerer  und  zaher  klebriger  Schleim  zieht  sich  zwischen  den 
Stimmbandern   in  langere  Faden,   welche  bogenformig   von   einem 
Rande  zum  andern  hiniiberreichen,  in  eine  Lange  von  einem  halben 
bis  zu  einem  ganzen  Centimeter  sich  ausziehend,  bis  sie  zerreissen. 
Lasst    man    Kranke    mit   Luftrohrenkatarrh    wiederholt    und 
langer  Tone  angeben,  so  kann  man  das  Hinaufgleiten  von  Schleim- 
klumpchen  auf  der  Luftrohrenwandung  von  unten   nach  oben  hin 
deutlich  verfolgen.    Ja  man   sieht   sogar  ofters    solche  Klumpchen 
durch  die  beim  Tonangeben   verengte  Stimmritze   sich   empordran- 
gen   (in  welchem  Momente  die  Stimme    stets   eine   deutliche  Ab- 
lenkung    oder    Unterbrechung    erfahrt)    und    dann  auf  der  obern 
Flache  des  entsprechenden   Stimmbandes  in  die  gleichen   Schwin- 
gungen  mit  demselben  gerathen;  die  Anzahl  solcher  kleiner  fester 
Schleimklumpchen  auf  demselben  Stimmbande  kann   sich  bis  auf  4 
bis  5  belaufen. 

Bruns,  Laryngo-chirurgie.  9 
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Wird  ein  solcher  schwingender  Rand  eines  Stimmbandes  von 
einer  vorragenden  Stelle  des  entgegengesetzten  Bandes  leicht  be- 
rtihrt,  so  bildet  sich  an  dieser  Stelle  wahrend  des  Tonangebens 
jedes  Mai  ein  kleines  Haufchen  feinblasigen  schaumigen  Schleimes, 
welcher  auf  den  ersten  Anblick  von  Unkundigen  leicbt  fur  eine 
kleine  Geschwulst  gebalten  werden  kann.  Man  sehe  z.  B.  Fig.  33 
auf  Taf.  Vn. 

Pseudomembranose  Ausscbeidungen  auf  der  freien  Oberflache 
der  Kehlkopfsscbleimbaut  kommen  nur  hochst  selten  zur  laryngosko- 
pischen  Beobachtung.  Sie  erscheinen  als  weisslichgelbe  oder  grau- 
gelbe,  schrautzige,  rauhe  Belege  von  1  bis  2  Mratr.  Dicke,  welche 
theils  ringformig  eine  Stelle  der  innern  Kehlkopfsoberflache  oder 
der  angranzenden  Luftrohrenparthie  auskleiden,  am  haufigsten  von 
der  vorderen  Keblkopfswandung  unterhalb  der  Stimmbandinsertion 
ausgehend,  theils  flecken-  oder  inselahnlich  einzelnen  Stellen  der 
Schleimhautauskleidung  aufsitzen,  und  zwar  bald  uberall  gleich- 
massig  fest  anhaftend,  bald  stellenweise  in  Fetzen  sich  ablosend 
und  durch  den  Luftstrom  hin  und  her  bewegt,  bis  sie  abfallen  und 
ausgehustet  werden.  Die  unter  diesen  Pseudomembranen  gelegene 
Schleimhautparthie  erscheint  nach  deren  Ablosung  oder  Ausstos- 
sung  dunkel  gerothet,  zum  Theil  von  kleinen  Ekcbymosen  durch- 
setzt,  geschwollen  und  mit  rauher  und  unebener  Oberflache  versehen. 

b)  Interstitielle  Exsudation. 

Bei  der  ausserst  geringen  Dicke,  welche  die  Schleimhaut  des 
Kehlkopfs  besitzt,  begreift  es  sich,  dass  eine  vermehrte  Transsuda- 
tion von  Flussigkeiten  aus  den  Gefassen  dieser  Schleimhaut  in  irgend 
erheblicher  Weise  nicht  in  die  eigentliche  Schleimhautschichte  selbst, 
sondern  nur  in  die  submucose  Zellstoffschichte  hinein  erfolgen  kann. 
Die  transsudirte  Flussigkeit  ist  in  der  Regel  eine  wassrige,  eine  sog. 
serose,  und  breitet  sich  in  nicht  genau  begranzter  Weise  iiber  eine 
sehr  verschieden  grosse  Strecke  aus ;  nur  selten  jedoch  treten  solche 
odematose  Schwellungen  fiir  sich  allein  auf,  sondern  in  der  Regel 
als  Begleiter  oder  Folge  anderer  primarer  Erkrankungen  der  Schleim- 
haut (Hyperamie  und  Entziindung,  Eiterung,  Geschwure,  Geschwiilste), 
oder  der  tiefer  gelegenen  Gebilde,  namentlich  des  die  benachbarten 
Knorpel  uberziehenden  Perichondriums. 
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Auf  den  Stimmbandern  erscheinen  einfache  serose  Infiltratio- 
nen  des  submukosen  Zellgewebes  geringsten  Grades  als  eine  der 
durchschimmernden  weissen  Stimmbandmasse  gleichmassig  auflie- 
gende,  diinne,  gallertahnliche  Schichte  von  gelblicher  Farbung,  auf 
deren  Oberflache  (d.  h.  in  der  durch  die  submukose  Infiltration 
emporgehobenen  Schleimhaut)  hie  und  da  einzelne  ganz  feine  rothe 
Gefasschen  laufend  erblickt  werden.  Beim  Angeben  von  Tonen  sieht 
man  diese  Schichte  deutlich  in  eine  zitternde  oder  schwingende 
Bewegung  gerathen,  wobei  sie  sich  noch  etwas  mehr  fiber  den 
freien  Rand  des  Stimmbandes  hinaus  nach  einwarts  bin  ausdehnt 
und  so  eine  Art  schmalen  gelblichen  Saumes  an  diesem  Rande  dar- 
stellt;  zuweilen  scheint  sie  sich  auch  an  einzelnen  Stellen  auf  der 
obern  Flache  des  Stimmbandes  zu  kleinen  flachen  Hiigelchen  gleich- 
sam  zusammenzuziehen  und  zu  erheben. 

In  hoheren  Graden  bildet  diese  serose  Infiltration  auf  dem 
Stimmbande  kleinere  hiigelformige  oder  grossere  unregelmassige,  mit 
hockeriger  Oberflache  versehene  Wulste  von  gelblich  oder  leicht 
blaulich  durchschimmernder,  gallertahnlicher  Beschaffenheit,  welche 
wenigstens  stellenweise  einen  allmaligen  Uebergang  durch  geringere 
Grade  der  Infiltration  in  die  normale  Beschaffenheit  wahrnehmen 
lassen,  wie  dieses  z.  B.  bei  dem  in  der  sechszehnten  Beobachtung 
beschriebenen  fibrosen  Polypen  des  rechten  Stimmbandes  (Taf.  VIII. 
Fig.  6  u.  7)  Statt  hatte.  Beim  Angeben  von  Tonen  wolben  sich  solche 
Wulste  starker  empor,  bekommen  ein  pralleres  und  gespannteres 
Ansehen  und  sinken  nach  dem  Aufhoren  des  Tons  wieder  auf  ihren 
gewohnlichen  Bestand  zusammen. 

Bei  weitem  haufiger  beobachtet  man  submukose  Transsudationen 
in  dem  obern  Abschnitte  der  Kehlkopfshohle,  wo  sie  zugleich  auch 
zu  den  hochsten  Graden  anwachsen  konnen,  so  namentlich  an 
der  hintern  Kehlkopfswandung  und  hier  besonders  liber  den  Giess- 
beckenknorpeln ,  deren  Schleimhautiiberzug  durch  ein  reichliches, 
ausserst  lockeres  Zellgewebe  mit  den  unter  ihr  gelegenen  Geweben 
verbunden  ist,  ferner  an  den  Plicae  ary-epiglotticae,  an  den  Taschen- 
bandern,  sowie  endlich  an  der  vordern  freien  Flache  des  Kehl- 
deckels. 

Sie  erscheinen  hier  entweder  als  flache  diffuse  Schwellungen 
von  kleinerer  oder  grosserer  Ausdehnung,   welche  ohne  sichtbare 
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Granzlinie  in  die  ubrigen  gesunden  Parthieen  (ibergehen,  oder  sie 
bildcn  an  ciner  oder  mehreren  Stellen,  z.  B.  auf  einem  oder  beiden 
Giessbeckenknorpeln ,  auf  einem  oder  beiden  Taschenbandern  etc. 
mehr  oder  weniger  deutlich  begranzte  Wulste  von  verschiedener 
Grosse  und  Form,  welche  dieser  Form  und  Grosse  entsprechend  in 
die  Kehlkopfshohle  hineinragen  und  ihr  Lumen  verengern,  wodurch 
naturlich  bei  der  laryngoskopischen  Untersuchung  die  Wahrnehmung 
der  tiefer  gelegenen  Gebilde,  namentlich  der  Stimmbander,  sehr  er- 
schvvert  und  selbst  ganz  verhindert  werden  kann,  wie  denn  auch 
eine  entsprechende  Beeintrachtigung  des  Athmens,  Sprechens  etc. 
nie  fehlt.  Wird  der  Kehldeckel  der  Sitz  einer  solchen  Schwellung, 
wie  dieses  namentlich  bei  Phthisikern  mit  Geschwiir  im  Eehlkopfe 
und  an  der  bintern  Flaclie  des  Kehldeckels  ofters  vorzukommen 
pflegt,  so  kann  derselbe  dadurch  unter  gleicbzeitiger  Einrollung 
seiner  seitlichen  Rander  nach  hinten  hin  zu  einem  fingerdicken, 
steifen  und  fast  unbeweglichen ,  anscheinend  ganz  soliden  aufrecht 
stehenden  Zapfen  umgestaltet  werden. 

Je  nachdem  diese  Infiltrationen  des  submukosen  Zellstoffes  mit 
Hyperamie  der  betreffenden  Schleimhautparthie  verbunden  sind  oder 
ohne  dieselbe  auftreten,  erscheinen  sie  im  ersten  Falle  von  dunkel- 
rother  Farbe  und  annahernd  sammetahnlichem  Ansehen  ihrer  Ober- 
flache,  wahrend  sie  im  andern  Falle  als  gelblich  durcbscheinende 
Wulste  mit  glatter,  glanzender  Oberflache  sich  darbieten,  in  welcher 
nur  hie  und  da  einzelne  sich  verastelnde  rothe  Streifen  wahrge- 
nommen  werden  konnen. 

In  ahnlicher  Weise,  jedoch  nur  ausserst  selten,  habe  ich  audi 
schon  in  dem  untersten  Abschnitte  der  Kehlkopfshohle  unterhalb 
der  Stimmbander  von  einer  oder  von  beiden  Seiten  her  rundliche 
Wulste  nach  der  Mittellinie  vorragen  sehen. 

Unterhalb  wie  oberhalb  der  Stimmritze  im  Kehlkopfe  auftre- 
tende  odematose  Geschwiilste  sind  zuweilen  Begleiter  und  Folge 
von  einem  sich  heranbildenden  Abscesse,  welcher  von  einer  um- 
schriebenen  Stelle  des  submukosen  Zellgewebes  oder  von  dem  Peri- 
chondrium eines  Kehlkopfknorpels  seinen  Ursprung  genommen 
hat,  wie  denn  bekanntlich  fast  uberall  die  Bildung  eines  Abscesses 
mit  odematoser  Schwellung  seiner  nachsten  Umgebung  verbunden 
ist.    Solche  Abscesse  sind  namentlich  an  der  hintern  Wandung  des 
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Kehlkopfs  iiber  dem  Ringknorpel  und  den  Giessbeckenknorpeln, 
sowie  auch  an  der  vordern  Wand  seitlich  neben  dem  untern  Ende 
des  Kehldeckelknorpels  beobachtet  worden.  Eine  sicherere  Entschei- 
dung  daruber,  ob  die  bei  laryngoskopischen  Untersuchungen  wahrge- 
nommene  odematose  Geschwulst  im  Kehlkopfe  Folge  eines  solchen 
in  seiner  Bildung  begriffenen  Abscesses  ist  oder  nicht,  lasst  sich 
nur  dann  geben,  wenn  bei  herangeriickter  Reifung  des  Abscesses 
dessen  Inhalt  an  einer  Stelle  der  Geschwulst  durch  die  ihn  be- 
deckende  Kehlkopfsscbleimhaut  gelblich  hindurchschimmert. 


3.  Hypertrophic. 

Hypertrophic  und  Hyperplasie,  welche  ein  oder  mehrere  bis 
sammtliche  die  Kehlkopfsscbleimhaut  zusammensetzenden  Gebilde 
ergriffen  hat,  wird  bei  laryngoskopischer  Beobachtung  unter  folgen- 
der  ausserer  Form  wahrgenommen. 

Ist  eine  Stelle  oder  ein  Bezirk  der  Kehlkopfsschleimhaut  von 
Hypertrophie  ergriffen,  an  welcher  siimmtliche  oder  wenigstens  die 
Mehrzahl  der  dieselbe  zusammensetzenden  Gebilde  Theil  nehmen, 
so  erscheint  diese  Stelle  bald  als  eine  ziemlich  gleichmassige,  flache, 
unbewegliche  Erhebung  der  Schleimbaut  von  dunkelrother  Farbe 
und  unebener,  korniger,  hockeriger  Oberflache,  ahnlich  der  granu- 
lirenden  Bindehaut  eines  blennorrhoischen  Auges,  welche  sich  ohne 
scharfe  Abgranzung  in  der  iibrigen  gesunden  Schleimhaut  verliert; 
bald  als  eine  mehr  umschriebene,  mehr  oder  weniger  steil  empor- 
steigende  hiigelformige  Erhabenheit  von  derberer  compacter  Be- 
schaffenheit  und  braunrother  oder  braunlicher  Farbung,  welche  zu- 
weilen  auf  eine  kleine  Stelle  beschrankt  ist,  andere  Male  dagegen 
iiber  eine  grosse  Strecke  sich  ausdehnt,  so  z.  B.  iiber  eine  ganze 
Seitenwand  des  Kchlkopfes,  indem  sie  die  freie  Flache  des  Taschen- 
bandes  und  die  demselben  zunachst  gelegene  Schleimhautparthie 
einnimmt,  wie  dieses  unter  Anderem  der  auf  Taf.  VII.  Fig.  28 
dargestellte  Fall  erkennen  lasst. 

Eine  andere  Form,  in  welcher  vielleicht  nur  die  der  Schleim- 
haut selbst  angehorigen  Capillaren  und  deren  bindegewebiges  Sub- 


134  8-   Hypertrophic.    Schleimhautfalten. 

Btrat  betheiligt  sind,  zeigt  sich  unter  der  Gestalt  umschriebener 
rother  Hugel  oder  Hocker  von  weicher  Constistenz,  ganz  ahnlich 
den  Granulationshiigeln  oder  sog.  Fleischwallen  an  den  Haut-  oder 
Schleimhautniundungen  fistuloser  Geschwiire,  welche  zu  nekrotischen 
Knochen  fuhren.  Solche  Hugel  findet  man  bald  einzeln,  bald  in 
mehrfacher  Anzahl ,  am  haufigsten  an  der  hintern  Wand  des  Kehl- 
kopfes,  selten  fur  sich  allein,  haufiger  am  Rande  oder  in  der  Nahe 
geschwiiriger  Stellen,  bald  mit  runder,  bald  mit  langlicher  Basis 
aufsitzend,  bald  hoher,  bald  niedriger,  bald  an  dem  freien  Ende 
sich  zuspitzend,  so  dass  sie  eine  zuckerhutformige  Gestalt  darbie- 
ten,  bald  kuppel-  oder  halbkugelformig  abgerundet  etc.  etc. 

Als  eine  dritte  Form  oder  Uebergangsstufe  mochte  ich  die- 
jenigen  Falle  bezeichnen,  in  denen  sich  die  Schleimhaut  an  irgend 
einer  Stelle  der  Kehlkopfsoberflache  in  Form  einer  Falte  oder  Dupli- 
catur  erhebt,  welche  die  gleiche  Farbe  und  sonstige  Beschaffeiiheit 
wie  die  normale  Schleimhaut  besitzt  oder  sich  von  letzterer  durch 
eine  mehr  oder  weniger  intensive  Rothung  und  Consistenz  unter- 
scheidet.  Solche  Falten  bilden  im  Anfange  ihrer  Entstehung  einen 
niedrigen,  schmalen,  kammformigen  Vorsprung  von  verschiedener 
Lange,  weicher  seltener  in  senkrechter  Richtung,  haufiger  in  hori- 
zontaler  Richtung  an  der  Kehlkopfswandung  verlauft.  So  lange  ein 
solcher  Vorsprung  eine  gewisse  Hohe  iiber  das  Niveau  der  ihm 
benachbarten  Schleimhaut  noch  nicht  iiberschritten  hat,  ragt  er 
mit  seinem  freien  Rande  wenig  beweglich  in  das  Lumen  der  Kehl- 
kopfshohle  hinein;  mit  zunehmender  Hohe  wird  er  aber  beweg- 
licher  und  so  sieht  man  namentlich  derartige  breitere,  horizon- 
tal verlaufende  Schleimhautfalten  dem  Durchgange  der  Luft  durch 
den  Kehlkopf  entsprechende  Bewegungen  machen,  mithin  beim  Ein- 
athmen  ihren  freien  Rand  nach  ab warts  hangen,  wahrend  letzterer 
bei  kraftiger  Exspiration  in  die  Hohe  gehoben  wird. 

Ein  exquisites  Beispiel  der  letztern  Art  stellt  Fig.  31  auf 
Taf.  VIII  dar;  hier  hangt  eine  von  dem  Boden  des  rechten  Ven- 
trikels  ausgegangene,  die  ganze  Lange  dieser  Wand  der  Kehlkopfs- 
hohle  einnehmende  breite  Schleimhautfalte  vorhangartig  iiber  das 
rechte  Stimmband  hinab,  so  dass  letzteres  dadurch  ganz  bedeckt 
und  wahrend  der  Inspiration  dem  Blicke  des  Beobachters  vollstan- 
dig  entzogen  ist.    Ja,  auf  den  ersten  Blick  scheint  diese  Schleim- 
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hautfalte  das  Stimmband  selbst  zu  sein,  dessen  Schleimhautiiber- 
zug  nur  ein  wenig  gerothet  und  geschwellt  scheint,  sobald  man 
aber  den  Kranken  intoniren  oder  eine  kurze  kraftige  Exspiration 
machen  lasst,  wird  das  vermeintliche  Stimmband  in  die  Hohe  ge- 
schleudert  und  unter  dessen  freiem  flottirendem  Rande  erblickt  man 
nun  erst  das  wahre  Stimmband  von  normaler  Beschaffenheit. 

Von  der  submukose nZellstoffschichte  ausgehende  Hy- 
pertrophieen  gestalten  sich  in  einer  zweifachen  Weise.  Die  ein  en 
beginnen  als  umschriebene  Bindegewebswucherungen  von  lockerem 
Gefiige,  reichlich  durchtrankt  mit  parenchymatoser  Ernahrungsfliis- 
sigkeit,  und  sind  am  deutlichsten  sichtbar  wenn  sie  auf  der  obern 
freien  Flache  eines  Stimmbandes  sitzen,  namlich  als  flache  kleine 
Hligelchen  von  gelblicher  oder  gelbbraunlicher  Farbe,  ganz  ahnlich 
dsr  sog.  Pinguecula  unter  der  Skleralbindehaut  des  Auges.  Bei 
wciter  fortschreitender  Entwicklung  gewinnen  sie  allmalig  eine  ge- 
wisse  Selbststandigkeit  und  gehen  so  in  die  als  submukose  Fibroide 
od?r  gewohnlich  als  Polypen  bezeichneten  Neubildungen  iiber. 

Bei  der  and  em  Art  findet  gleichzeitig  neben  der  Volumszu- 
nahme  des  submukosen  Bindegewebes  auch  eine  Vennehrung  der 
Comistenz  Statt,  eine  sogenannte  Induration  desselben,  wodurch 
die  letreffende  Schleimhautparthie  fester  und  unbeweglicher  an  die 
unter  ihr  gelegenen  Gebilde  angelothet  wird.  Derselbe  Process, 
wie  ei  auch  bei  dem  sog.  Calloswerden  im  Umfange  und  unter  dem 
Grunde  von  manchen  Geschwuren  der  Haut  und  Schleimhaut  Statt 
findet,  and  wie  dort,  so  auch  hier  in  dem  Kehlkopfe  sich  dadurch 
zu  erkecnen  gibt,  dass  die  betreffende  Schleimhautstelle  ohne  scharfe 
Abgranzuug  an  ihrer  Peripherie  dicker,  harter,  weisser  und  an 
ihrer  Oberflache  unebener,  als  im  gesunden  Zustande  erscheint. 
Wird  das  Lumen  des  Kehlkopfes  oder  der  Luftrohre  durch  solche 
zu  hoheren  Graden  gediehene  Gewebsveranderung  wesentlich  be- 
eintrachtigt  und  vermindert,  so  wird  dieser  Zustand  als  sog.  callose 
Laryngostenose ,  und  beim  Sitz  dieses  Processes  in  der  Luftrohre 
als  callose  Tracheostenose,  Strictura  tracheae  callosa,  bezeichnet. 

Als  eine  auf  die  Epithelialschichte  der  Schleimhaut  be- 
schrankte  Hyperplasie  mochte  ich  die  nachstehend  beschriebene 
Veranderung  ansprechen,  welche  ich  zweimal  an  dem  freien  Rande 
der  Stimmbander  beobachtet  habe.    Dieselbe  erscheint,  wie  Fig.  30 
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auf  Taf.  VIII  darstellt ,  als  ein  unebener ,  zum  Theil  zu  kleinen 
Zacken  ausgezogener,  zum  Theil  wulstig  verdickter,  fest  anhaftender 
Saum  von  saturirt  weisser  Farbe ,  welcher  sich  langs  des  freien 
Stimmbandrandes  hinzieht,  von  der  ubrigens  normal  aussehenden 
obern  Stimmbandflache  durch  eine  schmale,  fadenformige,  rothe 
Granzlinie  geschieden.  An  dem  Schwammchen,  welches  mit  Hollen- 
steinsolution  getrankt  zum  Touchiren  der  Stimmbandrander  benutzt 
ward,  fanden  sich  zuweilen  kleine  weisse  Stippchen,  die  sich  unter 
dem  Mikroskop  als  mehrfach  geschichtetes  grosszelliges  Plattenepi- 
thelium  auswiesen. 

Hypertrophieen  oder  ihnen  sich  nahernde  Schwellungen  der 
der  Schleimhaut  angehorigen  Schleimdriischen  erscheinen,  wie 
dieses  schon  langst  von  den  gleichen  Gebilden  in  der  Schlundkopfs- 
schleimhaut  bekannt  ist,  als  kleinere  oder  grossere,  rundliche  oder 
langlichrunde  Hockerchen  oder  Knotchen,  welche  von  normaler  oder 
hyperamischer  Schleimhaut  bedeckt  sind  und  auf  ihrer  Hohe  zi- 
weilen  ein  kleines  dunkles  Piinktchen,  die  Miindung  der  Druse, 
wahrnehmen  lassen.  Einen  sehr  selten  zur  Beobachtung  kommni- 
den  Grad  von  Vergrosserung  der  unter  der  Schleimhaut  der  Salci 
laryngo-pharyngei  gelegenen  Druschen  lasst  Fig.  4  auf  Taf.  II.  er- 
blicken. 

Hochst  wahrscheinlich  diirfte  auch  wohl  der  in  der  zwolften 
Beobachtung  beschriebene  sog.  Blasenpolyp  seinen  Ursprung  aus 
hypertrophischen  Driisenhaufchen  unter  der  Schleimhaut  der  ent- 
sprechenden  Kehlkopfstasche  genommen  haben,  welche  scklesslich 
die  gleiche  colloide  und  cystoide  Umwandlung  eingegangen  sind, 
welche  an  den  Schleimdriischen  der  Lippe  schon  mehrfach  von  mir 
beobachtet  worden  ist.  S.  meine  chirurgische  Pathologie  und  The- 
rapie  desKau-  und  Geschmacksorgans.  Tubing.  1859.  Bd.I.  pg.  425 
und  444—46  nebst  Abbildung  im  Atlas.  Taf.  X.  Fig.  2. 


(4.  Neubildungen,  Geschwiilste. 

Neubildungen,  Tumores  in  chirurgischem  Sinne,  kommen  in  der 
Kehlkopfshohle  in  iiberraschender  Haufigkeit  vor,   ich  selbst  habe 
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innerhalb  weniger  Jahre  etliche  20  Falle  beobachtet  und  wenn  man 
den  Angaben  aller  Laryngoskopiker  trauen  diirfte,  wiirde  sich  die 
Anzahl  der  laryngoskopisch  gesehenen  Falle  auf  mehrere  hundert 
belaufen,  eine  enorme  Anzahl  im  Vergleiche  zu  der  ausserst  kleinen 
Anzahl  von  Fallen,  die  sich  vor  dem  Beginn  der  laryngoskopischen 
Forschung  in  den  arztlichen  Schriften  aufgezeichnet  finden. 

Die  Ursache  dieser  auffallenden  Erscheinung  liegt  allein  darin, 
dass  man  fruher,  so  lange  man  ausschliesslich  auf  die  Analyse  der 
Krankheitszufalle  beschrankt  war,  urn  im  Einzelfalle  iiber  die  An- 
oder  Abwesenheit  eines  sog.  Polypen  im  Kehlkopfe  ein  Urtheil 
abzugeben,  eine  solche  Entscheidung  nie  mit  Sicherheit  ausgespro- 
chen  werden  konnte,  diejenigen  Ausnahmsfalle  hochstens  abgerech- 
net,  in  denen  von  Kehlkopfskranken  beim  Husten  Stuckchen  einer 
solchen  Neubildung  mit  darauffolgender  Erleichterung  der  vorhan- 
denen  Zufalle  ausgeworfen  wurden,  wie  namentlich  in  dem  beriihm- 
ten  Falle  von  Ehrmann  *).  Weitaus  die  Mehrzahl  aller  der 
fruher  in  den  arztlichen  Schriften  aufgezeichneten  Falle  von  Neu- 
bildungen  im  Kehlkopfe  sind  daher  zufallige  oder  unerwartete  Funde 
bei  Sectionen,  wahrend  heut  zu  Tage  die  einfache  laryngosko- 
pische  Untersuchung  geniigt,  um  nicht  nur  mit  Leichtigkeit  und 
Sicherheit  iiber  das  Vorhandensein  eines  Neugebildes  im  Kehlkopfe 
zu  entscheiden,  sondern  in  der  Kegel  zugleich  auch  nahere  Einsicht 
iiber  dessen  Sitz  und  Ursprung,  Grosse,  Form  und  sonstige  Be- 
schaffenheit  zu  gewinnen. 

Der  Inhalt  der  nachfolgenden  Blatter  ist  demnach  auch  gross- 
tentheils  nur  Darstellung  dessen,  was  die  laryngoskopische  Betrach- 
tung  unmittelbar  wahrnehmen  lasst  und  namentlich  Ergebniss  der 
Beobachtungen ,  welche  in  dem  dritten  Theile  dieses  Werkes  im 
Einzelnen  mitgetheilt  sind. 

Bis  jetzt  sind  Neubildungen  schon  an  jeder  Stelle  der  innern 
Kehlkopfsoberflache  beobachtet  worden,  jedoch  in  sehr  verschiedener 
Haufigkeit.  Bei  weitem  am  haufigsten  sind  Neubildungen  an  den 
Stimmbandern  sitzend  gesehen  worden,  namentlich  auf  deren  oberer 
Flache  nahe  dem  freien  Rande,  dagegen  sehr  selten  von  der  untern 


1)  Laryngotomie  pratique  dans  un  cas  de  polype  du  larynx  par  C.  H.  E  h  r- 
mann.    Strassbourg  1844. 
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Flache  ausgehend.  Bemerkenswerth  ist,  dass  diese  Neubildungen 
weit  haufiger  auf  der  vordern  denn  auf  der  hintern  Halfte  dieser 
Bander  ihren  Sitz  haben,  wie  sie  denn  auch  sehr  haufig  gerade  an 
dem  vordern  Vereinigungswinkel  dieser  Bander  ganz  dicht  iiber  oder 
unter  demselben  entspringen. 

Die  zweite  Stelle  beziiglich  der  Haufigkeit  der  Neubildungen  neh- 
men  die  Seitentaschen  des  Kehlkopfes  ein,  ohne  dass  man  jedoch  bei 
der  verborgenenLage  dieser  Ursprungsstelle  naher  anzugeben  im  Stande 
ist,  von  welcher  Gegend  (obere  oder  untere  Wandung  etc.),  oder  von 
welchem  Gewebe  (Sehleimhaut  oder  Drusenlager  etc.)  dieser  Taschen 
aus  die  Neubildungen  vorzugsweise  ihren  Ausgang  nehmen. 

Ungleich  seltener  werden  Neubildungen  an  dem  freien  Rande 
und  an  der  freien  Oberflache  der  Taschenbander  beobachtet,  so  wie 
auch  an  der  mit  letzterer  in  unmittelbarem  Zusammenhange  stehen- 
den  freien  Flache  der  Plicae  ary-epiglotticae.  Am  seltensten  findet 
man  Neubildungen  an  der  hintern  Wand  der  Kehlkopfshohle,  und 
zwar  eben  so  an  deren  oberer  von  den  Giessbeckenknorpeln  gebil- 
deten  Parthie,  als  an  der  untern  dem  Ringknorpel  entsprechenden 
Parthie,  womit  denn  auch  das  iiberhaupt  sehr  seltene  Vorkommen 
von  Geschwulsten  in  dem  untern  Abschnitte  der  Kehlkopfshohle 
ubereinstimmt. 

Die  uberwiegende  Mehrzahl  der  im  Kehlkopfe  vorkommenden 
Geschwtilste  gehort  seiner  anatomischen  Zusammensetzung  nach  in 
die  Klasse  der  Faser-  oder  Bindegewebsgeschwiilste,  welche,  wenn 
sie  wie  hier  in  schleimhautigen  HOhlen  oder  Kanalen  auftreten, 
mit  dem  Ausdrucke  Polypen  bezeichnet  zu  werden  pflegen  und 
zwar  je  nach  ihrer  geringern  oder  grossern  Consistenz  als  Schleim- 
polypen  oder  Fleischpolypen.  Die  Grundlage  dieser  Geschwulste 
bilden  Bundel  von  Zellstofffasern  in  den  verschiedensten  Richtungen 
durch  einander  gewebt,  bald  sehr  locker  und  mit  grossen  von  pa- 
renchymatoser  Fliissigkeit  gefullten  Zwischenraumen ,  so  dass  die 
Geschwulst  sich  ganz  weich  anfuhlen  lasst  und  nach  dem  Aufschnei- 
den  in  Folge  des  Auslaufens  der  Fliissigkeit  rasch  zusammensinkt; 
bald  ist  der  Zellstoff  viel  fester  und  enger  zusammengefugt,  so  dass 
die  Geschwulst  derb,  ja  hart  anzufuhlen  ist  und  nach  dem  Ein- 
schneiden  wenig  oder  gar  nicht  an  Volum  abnimmt.  Ausserdem 
gehen  in  die  Zusammensetzung  dieser  Geschwulste  noch  Blutgefasse 
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und  Driischen  jedoch  in  sehr  verschiedener  Menge  ein,  und  das 
Ganze  wird  an  seiner  freien  Oberflache  von  einer  meist  sehr  dicken 
Schichte  platter  Epithelialzellen  iiberzogen. 

Ihren  Ursprung  nehmen  diese  sog.  Polypen  in  der  Regel  in 
deni  unter  der  Schleimhaut  gelegenen  submukosen  Zellgewebe  als 
umschriebene  Wucherung  desselben  (s.  oben  pg.  135),  welche  mit 
zunehmender  Grosse  die  sie  bedeckende  Schleimhautstelle  in  gleichem 
Grade  enrporhebt  und  ausdehnt  und  auf  diese  Weise  auch  bei  fort- 
gesetztem  Wachsthume  bestandig  von  derselben  iiberzogen  bleibt. 

Manche  dieser  Polypen  entstehen  auch  aus  umschriebenen 
Wucherungen,  Hypertrophieen,  Granulationen  der  Schleimhaut  selbst, 
welche  in  ungewohnlichem  Grade  weiter  wachsend  sich  zu  grosseren 
derben  Geschwulsten  entwickeln,  die  entweder  eine  freie  granulirende 
Oberflache  beibehalten  oder  von  ihrer  Basis  her  theilweise  oder  voll- 
standig  mit  einer  diinnen,  narbenartigen  oder  epithelialen  Schichte 
sich  uberziehen. 

Im  Anfange  erscheinen  diese  Geschwulste,  wie  man  bei  ihrer 
Entstehung  auf  der  obern  Flache  der  Stimmbander  am  deutlichsten 
beobachten  kann,  als  kleine  umschriebene,  der  Pinguecula  der  Binde- 
haut  des  Augapfels  gleichende  Erhebungen,  welche  heranwachsend 
die  Gestalt  eines  grossern  mehr  oder  weniger  steil  emporsteigenden 
Hiigels  mit  breiter  Basis  und  demnach  eine  halbkugelformige  oder 
kegelformige  Gestalt  annehmen,  wahrend  sie  in  den  anderen  Fallen 
sich  zu  einer  mehr  kugelformigen  oder  birnformigen  Geschwulst 
gestalten,  die  mit  einer  schmalen  halsahnlich  eingeschnurten  Basis 
oder  selbst  mit  einem  formlichen  Stiel  von  verschiedener  Lange 
und  Dicke  aufsitzt. 

Manche  solcher  auf  der  obern  Flache  eines  Stimmbandes  ent- 
standenen  Geschwulste  senken  sich  bei  zunehmendem  Volumen  und 
Gewicht  abwarts  durch  die  Stimmritze  in  den  untern  Abschnitt  der 
Kehlkopfshohle  hinab,  wobei  sie  die  sie  uberkleidende  Schleimhaut 
nebst  der  nachst  angranzenden  Parthie  derselben  nach  sich  ziehen 
und  letztere  in  eine  Art  Falte  oder  Duplicatur  zusammenlegen, 
durch  welche  sie,  ahnlich  wie  der  Darm  durch  das  Gekrose,  beweg- 
lich  angeheftet  werden. 

Die  Oberflache  der  Geschwulst  bleibt  bei  der  geschilderten 
Entwicklung  und  Vergrosserung  bestandig  glatt  und  eben,  oder  sie 
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wird  allmalig  uneben,  hockerig,  selbst  lappig  durch  ungleiches 
Wachsthum  nach  verschiedenen  Richtungen  hin,  wahrend  gleich- 
zeitig  die  anfangs  weit  dunklere  rothe  Farbung  derselben  in  ver- 
schiedener  Weise  sich  andert,  stellenweise  in  ein  helles  Roth  und 
selbst  in  Weiss  oder  Grau  oder  Blauroth  ubergeht.  Letzterwahnte 
Veranderung  ist  wohl  nur  Folge  ausserer  Einwirkungen  auf  die 
Geschwulst  durch  Druck  und  Reibung  derselben  an  der  Wandung 
der  Kehlkopfshohle  beim  Athmen,  Sprechen  etc.,  oder  auch  Folge 
absichtlicher  Beruhrungen  mit  Instrumenten  etc.  von  Seiten  des 
Arztes. 

Die  meisten  dieser  Geschwulste  haben,  wenn  sie  zur  Beobach- 
tung  kommen,  nur  eine  geringe  Grosse,  Hanfkorn-  bis  Erbsen-  oder 
Bohnengrosse,  doch  konnen  sie  auch  bis  zu  Wallnuss-  oder  Tauben- 
eigrosse  heranwachsen  und  das  Lumen  der  Kehlkopfshohle  voll- 
standig  ausfiillen. 

Was  endlich  noch  die  Anzahl  betrifft,  so  findet  man  in  der 
Regel  nur  eine  einzelne  Geschwulst  dieser  Art,  nur  ausnahmsweise 
kommen  sie  zu  zweien  und  mehreren  vor,  welche  bald  nahe  bei 
einander,  bald  entfernt  von  einander  sitzcn. 

An  die  Fasergeschwtilste  schliessen  sich  der  Haufigkeit  des 
Vorkommens  nach  zunachst  die  Papillargeschwulste,^  Papil- 
lomata,  Epitheliomata  an,  welche  ebenfalls  vielfach  in  den  weiten 
Begriff  »Polypen«  mit  eingeschlossen  werdem  Sie  zeigen  sich  raei- 
stens  im  Anfange  ihrer  Entstehung  als  kleine  nur  einen  oder 
wenige  Millimeter  lange,  in  feine  Spitzen  oder  Knopfchen  auslaufende 
zapfen-  oder  fadenformige  Erhabenheiten  von  weisslicher  Farbe, 
welche  theils  einzeln  fur  sich,  theils  zu  mehreren  zusammen  grup- 
pirt  von  einem  gemeinschaftlichen  Keiinflecke  ihren  Ursprung  neh- 
men.  Manche  beginnen  auch  als  kleine  flache  Erhebungen  der 
Schleimhaut,  welche  weder  an  ihrer  Peripherie  genau  begranzt  er- 
scheinen,  noch  sonst  eine  Veranderung  der  Oberflacbe  dieser 
Scbleimhautstelle  wahrnehmen  lassen,  bis  sie  erst  nach  weiter  vor- 
geschrittener  Entwicklung  eine  scharfe  Abgranzung  gegen  die  sie 
umgebende  gesunde  Schleimhaut  und  zugleich  eine  deutliche  kor- 
nige  oder  papillomatose  Beschaffenheit  ihrer  Oberflache  dem  Beob- 
achter  darbieten. 

Sehr  verschieden  ist  auch  die  Schnelligkeit  des  Wachsthums 
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dieser  Geschwulste,  bei  manchen  kann  man  schon  nach  Wochen, 
ja  selbst  schon  nach  Tagen  eine  Vergrosserung  mit  aller  Bestimmt- 
heit  wahrnehmen ,  bei  anderen  dagegen  erst  nach  Monaten,  ja  erst 
nach  Jahr  und  Tag. 

Bei  diesem  Heranwachsen  sieht  man  dann  an  verschiedenen 
Stellen  der  Oberflache  kornige  oder  spitzige,  kolbige,  zackige,  lap- 
pige  etc.  Auswuchse  emportreiben ,  wodurch  die  ganze  Masse  dann 
ein  sehr  verschiedenartiges  warzen-,  hahnenkamm-,  blumenkohl-, 
maulbeer-,  erdbeer-,  traubenformiges  etc.  Aussehen  gewinnen  kann. 
Alle  diese  Bildungen  haben  meist  ein  weisslich  oder  grauweiss 
durchscheinendes  Ansehen,  zuweilen  auch  bei  grosserem  Gefassen- 
reichthum  eine  rothliche  Farbe,  und  eine  geringe  Consistenz,  so 
dass  sie  sich  leicht  zerdriicken  und  von  stumpfen  Instrumenten 
durchtrennen  lassen. 

Die  anatomische  Grundlage  dieser  Geschwulste  bildet  ein  sehr 
locker  gewebtes  feines  Gerust  von  Zellgewebsfibrillen  mit  Capillaren 
durchflochten,  welches  nach  verschiedenen  Richtungen  hin  Zweige  oder 
Auslaufer  entsendet,  die  sich  wieder  verzweigen  etc.  Alles  dieses  wird 
umgeben  und  eingehullt  von  ausserst  zahlreichen  Schichten  von  Epi- 
thelialzellen ,  welche  in  den  ausseren  Lagen  sehr  gross  und  platt, 
polygonal,  in  den  tieferen  Lagen  kleiner,  von  langlicher  oder  rund- 
licher  Gestalt,  durchgehends  mit  sehr  deutlichem  Kern  versehen 
sind.  Der  Zusammenhang  zwischen  den  einzelnen  grosseren  wie 
kleineren  Abtheilungen  ist  vielfach  ein  sehr  geringer,  zum  Theil 
sogar  nur  je  durch  einen  diinnen  fadenformigen ,  die  Ernahrungs- 
gefasse  enthaltenden  Zellgewebsstrang  vermittelt.  Hieraus  erklart 
es  sich  denn  auch,  weshalb  von  solchen  Geschwulsten  durch  geringe 
mechanische  Einwirkungen  Parthieen  abgetrennt  werden  konnen,  ja 
sogar  zuweilen  ohne  solche  aussere  Einwirkungen  spontaner  Weise 
Stucke  bei  den  Bewegungen  des  Kehlkopfs  abgeloset  und  durch 
Husten  ausgeworfen  werden. 

Im  Gegensatze  zu  den  Fasergeschwtilsten  entspringen  diese 
Papillargeschwulste  verhiiltnissmassig  selten  nur  von  einer  einzigen 
Keimstelle,  sondern  gewohnlich  von  mehreren  solchen  in  verschiedener 
Entfernung  von  einander  gelegenen  Stellen  der  Innenflache  der  Kehl- 
kopfshohle,  (bei  einem  Kranken  sah  ich  funf  solche  Keimstellcn  sehr 
zerstreut  gelegen :  auf  beideu  Stimmbiindern,  auf  dem  linken  Taschen- 
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bande,  auf  der  rechten  Plica  ary-epiglottica  und  auf  der  hintern 
Flache  der  Kehldeckelbasis)  bis  sie  endlich  in  den  allerschlimmsten 
Fallen,  wie  ein  solcher  in  der  achten  Beobacbtung  mitgetheilt  wor- 
den  ist,  nahezu  von  der  ganzen  innern  Oberflache  der  Kehlkopfs- 
hohle  in  unzahliger  Menge  aufschiessen  und  das  Lumen  derselben 
bis  zu  vollkoramener  Undurchgangigkeit  auch  fur  die  kleinste  Luft- 
blase  ausfiillen. 

Ungleich  seltner  als  die  beiden  vorstehenden  Arten  von  Ge- 
schwulsten  kommen  Zellengeschwulste  oder  Krebse,  Carci- 
nome  in  dem  Kehlkopfe  vor  und  zwar  sowolil  in  der  epithelialen 
als  medullaren  Form,  welche  gewohnlich  mit  den  Ausdriicken  Can- 
croid und  Encepbaloid  bezeichnet  zu  werden  pflegen.  Beide  beginnen 
als  kleine  rundliche  oder  langliche  in  dem  submukosen  Zellgewebe 
gelegene  Knotchen,  welche  die  sie  bedeckende  Schleimhautstelle 
hugelformig  emporheben  und  zwar  ohne  alle  sonstige  Verande- 
rungen,  aus  denen  man  auf  die  Natur  dieser  Knotchen  einen  irgend- 
wie  sichern  Schluss  zu  machen  im  Stande  ware.  Allmahlig  nehmen 
diese  Knotchen  an  Grosse  zu  und  vereinigen  sich  dabei  je  nach 
dem  Grade  dieser  Vergrosserung  und  der  urspriinglich  grossern 
oder  geringern  Entfernung  von  einander  fruher  oder  spater  zu 
einem  gemeinschaftlichen  grossern  Geschwulstknoten  mit  unebener 
hockriger  Oberflache  und  von  dunkelrother  Schleimhaut  bedeckt. 
Schliesslich  brechen  diese  Geschwulste  ebenso  wie  anderwarts  auch 
hier  auf  und  verwandeln  sich  in  Geschwiire,  wenn  nicht  schon  vor 
diesem  letzten  Stadium  der  betreffende  Kranke  durch  Beschrankung 
der  Respiration  etc.  zu  Grunde  geht. 

Eine  laryngoskopische  Diagnose,  aus  der  blossen  Besichtigung 
der  Veranderung  in  dem  Kehlkopfe  geschopft,  ist  wohl  nur  dann 
moglich,  wenn  sich  auf  der  Oberflache  der  Geschwulste  kurze  kleine 
faden-  oder  zapfenformige  Gebilde  von  weisser  Farbe  wahrnehmen 
lassen,  wie  man  dergleichen  haufig  auf  der  Oberflache  von  schwarenden 
Cancroiden  an  anderen  Korperstellen  beobachtet,  und  welche  der 
mikroskopischen  Untersuchung  unterworfen  die  Structur  der  epithe- 
lialen Zellengeschwulste  darbieten.  Einen  Fall  dieser  Art  stellt  Fig.  42 
auf  Taf.  VIII.  dar,  in  welchem  ich  die  wahrend  des  Lebens  nach 
der  laryngoskopischen  Beobachtung  gestellte  Diagnose  spaterhin  bei 
der  Autopsie  zu  bestatigen  im  Stande  war. 
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Bei  dieser  Gelegenheit  kann  ich  nicht  umhin  kurz  eine  Beob- 
achtung  zu  erwahnen,  die  in  schlagender  Weise  den  Nutzen  erken- 
nen  lasst,  welchen  der  Wundarzt  von  der  Anwendung  der  Laryngo- 
skopie  erhalten  kann,  auch  wenn  es  sich  nicht  gerade  urn  eine 
Kehlkopfskrankheit  handelt,  sondern  z.  B.  urn  die  Bestimmung  uber 
die  Zweckmassigkeit  der  operativen  Entfernung  einer  am  Halse 
sitzenden  Krebsgeschwulst ,  welche  anscheinend  in  gar  keinem  Zu- 
sammenhange  mit  dem  Kehlkopfe  steht. 

In  den  ersten  Tagen  des  Juli  1863  kam  ein  grosser  starker 
Bauer  von  56  Jahren  in  die  Klinik  mit  einer  mehr  als  eine 
Mannsfaust  grossen  Geschwulst  an  der  rechten  Seite  des  Halses, 
welche  in  der  Gefassfurche  zwischen  der  Luftrohre  und  dem  Kehl- 
kopfe einerseits  und  dem  M.  sternocleidomastoideus  andererseits  lie- 
gend,  nach  oben  fast  bis  zum  Unterkiefer  und  nach  unten  bis  zum 
Schlusselbein  hinabreichte.  Die  Geschwulst  zeigt  sich  bei  nahe- 
rer  Untersuchung  als  aus  einer  grossen  Anzahl  fest  mit  einander 
zusammenhangender  und  in  der  Tiefe  mit  einander  verschmolzener 
Knoten  von  Kirschen-  bis  Wallnussgrosse  bestehend,  welche  sich 
sehr  derb  bis  knorpelhart  anfuhlen  lassen  und  gegen  Druck  nur 
wenig  empfindlich  sind;  auch  sonst  werden  nur  selten  leichte  ste- 
chende  Schmerzen  in  der  Geschwulstmasse  von  dem  Kranken  em- 
pfunden.  Die  ganze  Masse  lasst  sich  ziemlich  scharf  und  deutlich 
umgreifen  und  sowohl  in  der  Richtung  von  oben  nach  unten  als 
auch  in  seitlicher  Richtung  hin  und  her  bewegen,  zeigt  dabei  keinen 
nahern  Zusammenhang  mit  den  ihr  benachbarten  Theilen,  nament- 
lich  durchaus  nicht  mit  dem  Kehlkopfe.  Dabei  klagt  der  Kranke 
uber  etwas  Beschwerden  beim  Schlucken,  einige  Beengung  des 
Athmens,  besonders  bei  korperlichen  Anstrengungen,  reichlichen. 
Schleimauswurf  und  spricht  mit  etwas  rauher  Stimme.  Sonstige 
Storungen  des  Allgemeinbefindens ,  Abnahme  der  Krafte  etc.  waren 
nicht  zu  bemerken.  Ueber  die  Entstehung  und  den  Verlauf  seiner 
Erkrankung  befragt  gab  Patient  an,  dass  er  fruher  stets  gesund, 
3  bis  4  Monate  zuvor  ein  erbsengrosses ,  hartes,  leicht  verschieb- 
bares  und  ganz  unschmerzhaftes  Knotchen  unter  der  Haut  rechts 
neben  dem  Kehlkopfe  bemerkt  habe,  welches  allmahlig  gewachsen 
und  grosser  geworden  sei,  wahrend  neue  Knotchen  hinzugekommen 
und  mit  einander  verschmolzen   seien.    Nun  seien  dann  auch  die 
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oben  erwahnten  Beschwerden  beim  Schlingen,  Athmen,  Sprechen  etc. 
liinzugetreten ,  jedoch  bis  jetzt  noch  nicht  viel  von  ihm  beachtet 
worden. 

Unter  den  angegebenen  Umstanden,  namentlich  bei  der  genauen 
Begriinzung  und  Beweglichkeit  der  Geschwulst,  sowie  bei  dera  guten 
Allgemeinbefinden  des  Kranken,  wtirde  ich  gewiss  die  Exstirpation 
der  Geschwulst  sofort  fur  angezeigt  erklart  haben,  wenn  mich  nicht 
die  etwas  rauhe  Stimme  des  Kranken,  trotzdem  er  selber  kaum 
etwas  davon  wissen  wollte,  veranlasst  hatte,  zuvorderst  eine  laryngo- 
skopische  Untersuchung  vorzunehmen.  Dieselbe  sollte  mir  dar- 
uber  Auskunft  verschaffen,  ob  die  bemerkten  functionellen  Storun- 
gen  in  dem  Pharynx  und  Larynx  nur  von  einem  einfachen  Andran- 
gen  der  Geschwulst  gegen  diese  Theile,  von  einem  Druck  auf  die 
ihnen  angehorigen  Nerven  etc.  oder  von  einer  krankhaften  Ver- 
anderung,  d.  h.  von  Geschwulstbildung  in  dem  Kehlkopfe  selbst  ab- 
hangig  seien. 

Die  Laryngoskopie  gab  mir  sofort  den  gewiinschten  Aufschluss, 
der  ein  entscheidendes  Veto  gegen  die  Operation  einlegte.  Sie 
zeigte  bei  dem  ersten  Einblicke,  abgesehen  von  einer  merklichen 
Verschiebung  der  rechten  Halfte  des  Gaumensegels  nebst  Mandel 
und  Seitenwand  des  Schlundes  nach  links  gegen  die  Mittellinie  hin, 
rechterseits  an  der  Epiglottis,  wo  deren  oberer  Rand  nach  unten 
in  den  Seitenrand  iibergeht,  einen  silberkreuzer-grossen  platten  rund- 
lichen  Knoten,  darunter  in  der  Plica  ary-epiglottica  bis  in  die  rechte 
Giesskanne  hinab  eine  Reihe  weiterer  Knoten  in  zunehmender  An- 
zahl  und  Grosse,  wodurch  die  rechte  Kehlkopfswandung  einschliess- 
lich  des  rechten  Giesskannenknorpels  um  das  Drei-  bis  Vierfache 
vergrossert  und  verdickt,  stark  nach  links  in  die  Kehlkopfshohle 
hinein  einen  Vorsprung  mit  hockriger  Oberflache  bildete,  welcher  nur 
noch  dicht  an  der  liDken  Kehlkopfswandung  einen  der  Mondsichel 
ahnlichen  Raum  oder  Spalte  frei  liess,  durch  welchen  die  Luft  beim 
Athmen  aus-  und  einstrorate,  blasigen  Schleim  an  der  linken  Kehl- 
kopfswandung mit  sich  auf-  und  abwarts  reissend.  Von  wahren 
und  falschen  Stimmbandern  ist  Nichts  zu  sehen  moglich.  Schleimhaut 
auf  den  Hockern  (Krebsknoten)  weiter  oben  gesund,  wreiter  unten  im 
Kehlkopfe  auf  den  Hockern  zerstort  und  durchbrochen  in  Form 
kleiner  rundlicher  Geschwiirchen. 
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Am  seltensten  unter  den  Neubildungen  scheinen  C y  s  t  e  n  g  e- 
schwiilste  oder  hohle  Fasergeschwtilste  an  der  Innenflache  des 
Kehlkopfs  vorzukommen.  Ich  habe  bis  jetzt  nur  zwei  Falle  die- 
ser  Art  beobachtet,  namlich  eine  Cyste  aus  dem  rechten  Ventrikel 
sich  hervordrangend  und  eine  Cyste  an  dem  untern  Theile  der 
hintern  Oberflache  des  Kehldeckels  gelegen;  beide  zeigten  sich  als 
annahernd  kugelformige  Geschwiilste  mit  gleichmassig  glatter  Ober- 
flache, durch  die  sie  bedeckende  Schleimhautstelle  gelblich  oder 
graulich  durchscheinend,  beim  Beriihren  mit  der  "Sonde  von  weicher 
elastischer  Consistenz. 

Wie  schon  oben  pg.  136  erwahnt,  mogen  diese  Cysten  in  bei- 
den  Fallen  aus  einer  Hypertrophie  und  colloiden  Metamorphose  von 
Schleimdriischen  hervorgegangen  sein,  welche  an  den  genannten 
Stellen  in  besonders  reichlicher  Menge  vorhanden  sind. 
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Die  auf  der  Innenflache  des  Kehlkopfs  vorkommenden  Ge- 
schwiire haben  einen  sehr  verschiedenen  Ursprung  und  verschiedene 
Entstehungsweise. 

Viele  dieser  Geschwiire  nehmen  ihren  Ursprung  in  dem  Ge- 
webe  der  Schleimhaut  einschliesslich  der  dazu  gehorigen  Zellge- 
websschicht;  dieselben  sind  bald  Folge  eines  in  dieser  Membran 
spontan  eingetretenen  Zerfalles  der  sie  zusammensetzenden  Gewebs- 
elemente  verbunden  mit  hyperamischer  Schwellung,  sog.  ulcerose 
Entziindung;  bald  sind  sie  Folge  lokaler  Gewebszerstorungen  durch 
Einwirkung  von  Aetzmitteln  oder  durch  mechanische  Einwirkungen 
verschiedener  Art;  bald  sind  sie  Folge  und  Ausgang  vesikuloser 
oder  pustuloser  Erkrankung.  Andere  Geschwiire  nehmen  ihren  Ur- 
sprung aus  Erkrankung  der  Schleimfollikel  oder  sie  gehen  hervor 
aus  umschriebenen  pathologischen  Ablagerungen  in  dem  submukosen 
Zellgewebe,  namentlich  sog.  Tuberkeln,  welche  keiner  weitern  Or- 
ganisation fahig  zerfallen  und  in  diesen  Process  die  sie  bedeckende 
Schleimhaut  mit  hinein  ziehen;  noch  andere  sind  Folge  gewisser 
Krankheiten   der   Knorpel    des   Kehlkopfs,    Entziindung,   Eiterung, 

Bruns,  Laryngo-chirurgie.  1Q 
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Verschwarung ,  Brand,  welche  Krankheitsprocesse  von  der  Tiefe 
nach  der  Oberflache  hin  fortschreitend  die  betreffende  Schleimhaut- 
stelle  ulceros  durchbrochen  haben;  noch  andere  Geschwure  end- 
lich  entstehen  durch  ulcerosen  Zerfall  von  gewissen  Neubildungen, 
namentlich  von  Zellengeschwulsten. 

Manche  dieser  Geschwure  entstehen  und  verlaufen  hier  wie 
anderwarts  als  rein  lokale  Processe;  andere  dagegen  stehen  in 
einem  ursachlichen  Zusammenhange  mit  gewissen  Allgemeinkrank- 
heiten,  unter  denen  namentlich  Tuberkulose,  Syphilis  und  Hydrar- 
gyrose  anzufuhren  sind,  und  werden  in  ihrer  Entstehung  und  wei- 
tern  Entwicklung  durch  die  Gestaltung  des  constitutionellen  Grund- 
leidens  vorzugsweise  bedingt,  als  dessen  ortlicher  Ausdruck  sie  zu 
betrachten  sind. 

Dieser  Mannichfaltigkeit  der  Entstehungsweise  und  noch  ande- 
ren  mitwirkenden  Momenten  entsprechend  bieten  die  Geschwure 
der  Kehlkopfsschleimhaut  eine  grosse  Mannichfaltigkeit  in  ihrem 
Aussehen  und  ihrer  sonstigen  Beschaffenheit  dar,  welche  wir  kurz 
den  Hauptztigen  nach  anzufuhren  haben. 

Zuvorderst  mussen  wir  aber  hier  das  mit  den  Behauptungen 
Anderer  im  Widerspruche  stehende  Ergebniss  unserer  Beobachtun- 
gen  voranstellen ,  dass  es  namlich  durchaus  unmoglich  ist,  aus  den 
angedeuteten  Verschiedenheiten  des  Sitzes,  des  Ansehens  und  der 
sonstigen  Beschaffenheit  eines  solchen  Geschwures,  das  man  in  dem 
laryngoskopischen  Spiegelbilde  gefunden,  allein  einen  irgend  wie 
sichern  Schluss  zu  machen,  ob  und  aus  welcher  constitutionellen 
Erkrankung  dasselbe  hervorgegangen  ist.  Mit  anderen  Worten, 
man  kann  einem  in  dem  Larynx  vorhandenen  Geschwure  den  sog. 
katarrhalischen ,  syphilitischen ,  scrofulosen,  tuberkulosen  etc.  Ur- 
sprung  und  Charakter  nicht  ansehen,  vielmehr  bedarf  man  zur  Fest- 
stellung  dieses  atiologischen  Verhaltnisses  bei  Geschwiiren  an  dieser 
Stelle  ebenfalls  der  Berucksichtigung  noch  anderweitiger  und  zwar 
derselben  Momente,  welche  die  allgemeine  Chirurgie  bei  der  Dia- 
gnose von  Geschwiiren  in  der  aussern  Haut  etc.  zu  Rathe  zu  Ziehen 
als  unerlasslich  lehrt. 

Im  Allgemeinen  ist  die  Erkenntniss  geschwiiriger  Stellen  an 
der  innern  Oberflache  des  Kehlkopfs  viel  schwieriger  als  die  von 
Neubildungen.   Wenn  es  auch  vielfach  sehr  leicht  ist,  sich  von  dem 
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Vorhandensein  eines  Geschwiires  iiberhaupt  zu  iiberzeugen,  so  setzen 
sich  doch  der  vollstandigen  Erkenntniss  desselben  nach  Ausbreitung 
und  Beschaffenheit  seiner  einzelnen  Theile  nur  zu  oft  sehr  grosse 
und  selbst  uniiberwindliche  Schwierigkeiten  entgegen.  Nicht  nur, 
dass  schon  in  dem  gesunden  Kehlkopfe  gewisse  Stellen  seiner  innern 
Oberflache  nur  mit  grosser  Muhe  und  Ausdauer  zur  vollen  An- 
schauung  im  Spiegel  gebracht  werden  konnen ,  ja  einzelne  Stellen 
wie  z.  B.  die  Innenflache  der  Seitentaschen  der  Beobaclitung  sich 
ganzlich  entzieben,  mitbin  die  Ausdehnung  von  Gescbwiiren  an 
solche  Stellen  hin  nur  schwer  oder  gar  nicht  gesehen  werden  kann, 
so  treten  bei  vorhandenen  Geschwiiren  meist  noch  weitere  Schwie- 
rigkeiten und  Hindernisse  hinzu.  Vorzugsweise  werden  dieselben 
dadurch  bewirkt,  dass  mit  der  Verschwarung  so  haufig  noch  ander- 
weitige  krankhafte  Veranderungen  verbunden  sind,  namentlich  ode- 
matose  Anschwellung  der  Ran  der  und  der  Umgebung  des  Geschwii- 
res in  verschiedenem  Grade  und  Ausdehnung,  wuchernde  Granu- 
lationen  etc. ;  welche  Veranderungen  wenn  sie  den  obern  Theil  eines 
Geschwiires  oder  iiberhaupt  oberhalb  desselben  gelegene  Parthieen 
einnehmen,  die  Wahrnehmung  der  weiter  abwarts  gelegenen  Theile 
in  entsprechendem  Grade  beschranken,  selbst  ganz  verhindern  miissen. 

Am  leichtesten  sind  immer  Geschwiire  auf  der  mittlern  Parthie 
der  obern  freien  Flache  der  Stimmbander  wahrzunehmen ,  schwerer 
an  deren  vorderem  Vereinigungswinkel  und  noch  schwerer  oder  gar 
nicht  kann  ihre  Ausbreitung  an  der  untern  Flache  der  Stimmban- 
der erkannt  werden. 

Leicht  zu  sehen  sind  ferner  Geschwiire  auf  der  mittlern  Par- 
thie der  Taschenbander  und  der  daruber  gelegenen  Plicae  ary-epi- 
glotticae,  desgleichen  die  so  haufig  vorkommenden  Geschwiire  auf 
der  obern  schragen  Abdachung  der  hintern  Kehlkopfswandung 
unterhalb  der  Incisura  interarytaenoidea ,  wahrend  man  die  Granze 
ihrer  Ausbreitung  nach  abwarts  zu,  wenn  sie  das  Niveau  der 
Stimmbandinsertion  iiberschreiten,  nicht  mehr  verfolgen  kann. 

Schwer  oder  unmoglich  ist  der  voile  Einblick  in  den  Grund 
tiefer  eindringender  Geschwiire,  zumal  wenn  deren  Flachenausdeh- 
nung  in  der  Schleimhaut  gering  ist,  so  dass  z.  B.  bei  Geschwiiren 
an  der  Basis  der  Giessbeckenknorpel  mit  im"  Grunde  derselben 
entblosst  daliegenden  Knorpeln,  letztere  doch  nicht  gesehen  werden. 

10* 
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Zu  einer  vollstandigen  Erkenntniss  ist  bei  alien  Geschwtiren  eine 
sehr  helle  scharfe  Beleuchtung  ganz  besonders  erforderlich ;  man 
muss  den  Lichtkegel  des  Beleuchtungsspiegels  genau  auf  die  zu 
untersuchende  Stelle  auffallen  lassen,  urn  die  Veranderungen  da- 
selbst  genau  und  richtig  zu  erkennen,  wie  es  denn  sonst  leicht  ge- 
schehen  kann,  dass  man  z.  B.  flache  seichte  Geschwiire  ohne  auf- 
fallende  Farbenveranderung  ihres  Grundes  und  ihrer  Umgebung 
ganz  iibersieht. 

Im  Einzelnen  zeigen  die  Kehlkopfsgeschwfire  folgende  Ver- 
schiedenheiten  in  den  sie  zusammensetzenden  Theilen. 

Wie  die  Grosse  dieser  Geschwiire,  die  von  dem  kleinsten  mit 
blossem  Auge  eben  noch  sichtbaren  Anfange  bis  zu  einer  Ausdeh- 
nung  von  mehreren  Centimetern  in  verschiedenen  Richtungen  hin 
betragt,  so  bietet  auch  die  Form  derselben  die  zahlreichsten  Ver- 
schiedenheiten  dar.  Die  meisten  Geschwiire  haben  im  Anfange 
ihres  Auftretens  eine  vollkommen  kreisrunde  Gestalt,  so  namentlich 
die  Follikulargeschwiire ,  und  manche  behalten  auch  bei  zunehmen- 
der  Grosse  diese  Form  im  Wesentlichen  bei;  andere  dagegen  brei- 
ten  sich  vorzugsweise  nach  einer  oder  nach  zwei  entgegengesetzten 
Richtungen  hin  aus  und  bekommen  dadurch  eine  schmale  laugge- 
streckte  Form,  wie  dieses  namentlich  bei  Geschwiiren  auf  den 
Stimmbandern  der  Fall  ist  (vergl.  Taf.  VIII.  Fig.  34);  noch  andere 
und  zwar  die  Mehrzahl  breitet  sich  dagegen  bei  fortschreitender 
Vergrosseruug  in  ungleichem  Grade  nach  verschiedenen  Richtucgen 
hin  aus  und  nimmt  dem  entsprechend  ganz  unregelmassige  Formen 
an,  bekommen  Ausbuchtungen,  Zacken  etc. 

Bei  manchen  Geschwiiren  geht  diese  Ausbreitung  allein  oder 
uberwiegend  in  der  Schleimhaut  vor  sich,  sie  bleiben  fortwahrend 
ganz  flach,  ihr  ganz  ebener  Grund  liegt  nur  urn  so  viel  tiefer  als 
die  freie  Flache  der  umgebenden  Schleimhaut  als  deren  Dicke  be- 
tragt; andere  Geschwiire  greifen  dagegen  mehr  in  der  Tiefe  als  in 
der  Flache  um  sich  und  bekommen  dadurch  bald  einen  mehr  regel- 
massig  vertieften  Grund,  und  somit  eine  trichter-  oder  kraterformige 
Gestalt,  bald  einen  hochst  unregelmassigen  mit  Vertiefungen  und 
Erhabenheiten  besetzten  Grund,  und  nehmen  so  ein  sehr  zerfetztes 
und  zerfressenes  Ansehen  an. 

Bei  manchen  Geschwiiren  wird  der  Grund  in  seiner  ganzen 
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Ausdehnung  durch  zerfallendes  Gewebe  gebildet,  bei  anderen  ist  er 
dagegen  mit  kleineren  oder  grosseren,  fein-  oder  grobkornigen,  zu- 
weilen  selbst  an  einzelnen  Stellen  stark  wuchernden  rothen  Granu- 
lationen  besetzt,  wahrend  in  noch  anderen  Geschwiiren  beide  Zu- 
stande  neben  einander  in  verschiedener  raumlicher  Ausbreitung  sich 
vorfinden.  Sind  die  Gewebe  unter  dem  Grunde  des  Geschwiires 
infiltrirt,  so  wird  letzterer  dadurch  in  entsprechendem  Grade  tiber 
das  Niveau  der  benachbarten  Schleimhaut  in  die  Hohe  gehoben. 
(Taf.  VIII  Fig.  38.) 

Ein  besonderes  Secret  des  Geschwiires  ist  in  vielen  Fallen 
nicht  wahrzunehmen ,  ohne  Zweifel  weil  dasselbe  sofort  von  dem 
Geschwiirsgrunde  abfliesst  und  dem  Secrete  der  Kehlkopfs-  und  Luft- 
rohrenschleimhaut  sich  beimengt ;  in  anderen  Fallen  sieht  man  das- 
selbe dagegen  als  einen  hellgelblichen  oder  schmutziggelblichen,  grau- 
gelben  Belag  auf  dem  Grunde  des  Geschwiires  haften  und  densel- 
ben  bedecken  (Taf.  VIII.  Fig.  32) ;  von  Zeit  zu  Zeit  abgestossen  lasst 
es  dann  in  solchen  Zeiten  den  Grund  frei  erkennen. 

Die  Ran  der  der  Kehlkopfsgeschwiire,  so  weit  sie  der  Schleim- 
haut angehoren,  sind  bald  ganz  scharf  abgesetzt,  wie  mit  einem 
Locheisen  gemacht  (Fig.  35),  bald  gegen  den  Geschwiirsgrund  hin  sich 
abflachend,  bald  unterminirt;  in  Fetzen  locker  auf  die  Geschwiirs- 
flache  hiniiberhangend  und  in  dem  Luftstrome  hin  und  her  flottirend; 
bald  schon  granulirend,  bald  in  Polypen  oder  Papillomen  ahnlicher 
Wucherung  begriffen.    (Taf.  VIII.  Fig.  39.) 

In  der  Umgebung  der  Geschwiire  ist  die  Schleimhaut  nur  sel- 
ten  von  ganz  normaler  Beschaffenheit,  sondern  gewohnlich  wenn  auch 
in  sehr  verschiedenem  Grade,  hyperamisch  geschwellt  (Fig.  35),  ode- 
matos  infiltrirt  (Fig.  37)  etc. 

Diese  odematosen  Schwellungen  beschranken  sich  iibrigens 
durchaus  nicht  immer  auf  die  nachste  Umgebung  des  Geschwiires, 
sondern  erstrecken  sich  sehr  haufig  auch  auf  entferntere  Theile 
hin  und  erreichen  hier  nicht  selten  einen  betrachtlichen  Grad. 
Eine  solche  Ausbreitung  findet  z.  B.  bei  Geschwtiren  auf  der  obern 
Flache  der  Stimmbander  zwar  nur  selten  nach  unten,  desto  haufi- 
ger  dagegen  nach  oben  hin  Statt,  auf  den  Kehldeckel,  die  Taschen- 
bander  nebst  den  ary-epiglottischen  Falten ,  und  besonders  auf  die 
Bekleidung  der  Giessbeckenknorpel ,   an  welchem  letztern  Orte  die 


150  5«   Geschwiire. 

odematose  Infiltration  und  Schwellung  iiberaus  leicht  zu  hoheren 
Graden  gedeiht,  wodurch  natiirlich  die  laryngoskopische  Erkennt- 
niss  der  vorhandenen  Verschwarung  in  entsprechendem  Grade  be- 
eintrachtigt  und  verhindert  werden  muss,  wie  dieses  u.  A.  Fig.  37 
auf  Taf.  VIII.  veranschaulicht. 

Die  Anzahl  der  im  Kehlkopfe  gleichzeitig  vorkommenden 
Schwarungsstellen  ist  sehr  verschieden,  zuweilen  ist  nur  ein  einzi- 
ges  Geschwiir  vorhanden  (Taf.  VIII.  Fig.  36),  andere  Male  zwei  und 
drei  und  dann  gern  auf  correspondirenden  Stellen  z.  B.  auf  beiden 
Stimmbandern  (Taf.  VIII.  Fig.  34  u.  35),  und  noch  andere  Male  findet 
man  die  Geschwiire  in  sehr  grosser  Anzahl  aber  von  geringer 
Grosse,  sog.  follikulare  Geschwiire,  durch  die  ganze  Kehlkopfshohle 
selbst  bis  in  Luftrohre  und  Rachenhohle  hinein  verbreitet. 

Stellt  sich  in  einem  Geschwiire  die  Tendenz  zur  Heilung  ein, 
so  bemerkt  man  an  den  Randern  die  Bildung  kleiner  feinkorniger 
Granulationen  von  hochrother  Farbe,  wahrend  der  Grund  sich 
gleichzeitig  reinigt  und  auf  ihm  unter  dem  Verschwinden  des  gel- 
ben  Beleges  Anfangs  einzelne,  allmalig  aber  zahlreichere  und  zu- 
gleich  grosser  werdende  rothe  Piinktchen  und  Kornchen  sichtbar 
werden.  Mit  fortschreitender  Heilung  sieht  man  den  zuerst  durch 
die  Granulationsbildung  aufgeschwollenen  rothen  Rand  wieder  ein- 
sinken,  nach  der  Geschwiirsflache  hin  sich  abflachen  und  mit  der- 
selben  allmalig  in  ein  gleiches  Niveau  treten,  was  dadurch  befordert 
wird,  dass  unterdessen  auch  der  Grund  des  Geschwiirs  durch  die  auf 
ihm  sich  entwickelte  Granulation  sich  etwas  gehoben  hat.  Mit  die- 
sem  Gleichwerden  verbindet  sich  alsbald  ein  Blasserwerden  und  Glatt- 
werden,  wodurch  die  granulirende  Flache  von  den  Randern  nach 
der  Mitte  hin,  der  umgebenden  Schleimhaut  immer  ahnlicher  und 
von  ihr  weniger  unterscheidbar  wird,  bis  endlich  auch  der  letzte 
Rest  einer  blassen  Rothe  verschwunden  ist  und  die  Stelle,  wo  das 
Geschwiir  gesessen,  dasselbe  Ansehen  wie  die  ubrige  umgebende 
Schleimhaut  darbietet. 

In  der  angegebenen  Weise  habe  ich  den  Heilungsprocess  je- 
doch  nur  bei  kleineren  und  namentlich  die  submukose  Zellstoff- 
schichte  nicht  iiberschreitenden  Geschwiiren  verfolgt.  Bei  umfang- 
reichen  und  tiefer  eindringenden  Geschwiiren  ist  mir  eine  solche 
Beobachtung  bis  jetzt  noch  nicht  gelungen,  doch  bin  ich,  gestutzt 
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auf  die  in  einzelnen  Fallen  wahrgenommenen  betrachtlichen  Nar- 
benstreifen  und  narbigen  Verziehungen  und  Verengerungen  der 
Kehlkopfshohle ,  weit  entfernt  das  Vorkommen  der  Heilung  solcher 
Geschwiire  ganzlich  in  Abrede  stellen  zu  wollen. 


6.  Bewegungs-Anomalieen. 

Von  den  normalen  Bewegungen  der  Stimnibander ,  der  Giess- 
beckenknorpel  etc.,  welche  die  laryngoskopische  Beobachtung  in 
dem  gesunden  Kehlkopfe  in  der  oben  pg.  99  u.  ff.  geschilderten  Weise 
wahrnehmen  lasst,  beobachtet  man  in  krankhaften  Zustanden  Ab- 
weichungen  verschiedener  Art,  am  haufigsten  bestehend  in  Beschran- 
kung  bis  zu  ganzlichem  Mangel  gewisser  Bewegungen,  viel  seltener 
dagegen  falsche  Richtung  der  Bewegung. 

Wir  sehen  an  dieser  Stelle  natiirlich  von  alien  denjenigen 
Fallen  ab,  in  denen  die  Bewegungsbeschrankung  die  Folge  ersicht- 
licher  Texturveranderungen  in  den  betreffenden  Gebilden  ist,  wie 
namentlich  Folge  von  Anschwellung  durch  serose  Infiltration  oder 
durch  hypertrophische  Wulstung  bedingt,  von  Substanzverlust  durch 
geschwiirige  Zerstorung,  von  narbiger  Verziehung  und  Anlothung 
an  andere  Parthieen  des  Kehlkopfs  oder  der  Nachbarschaft  etc.  und 
berucksichtigen  hier  nur  die  Falle  von  Bewegungsstorung,  in  denen 
die  Laryngoskopie  in  der  sonstigen  Beschaffenheit  der  betreffenden 
Theile  keine  wesentliche  Abweichung  erkennen  lasst. 

Betrachten  wir  zuerst  die  Bew7egungs-Anomalieen  der 
Stimmbander,  so  finden  wir  bei  vielen  Kranken,  welche  mit 
Heiserkeit  oder  Stimmlosigkeit  behaftet  sind,  wenn  sie  sich  wahrend 
der  laryngoskopischen  Untersuchung  anschicken,  unserer  Aufforde- 
rung  zum  Intoniren  oder  Sprechen  nachzukommen,  dass  beide 
Stimmbander  ihre  Lage  ganz  ruhig  und  unbewegt  beibehalten  oder 
nur  in  ganz  geringem  Grade  einander  sich  nahern.  Bei  anderen 
Kranken  anscheinend  gleicher  Art  sieht  man,  dass  nur  das  eine 
Stimmband  unbeweglich  stehen  bleibt  oder  kaum  inerklich  median- 
warts  zu  sich  bewegt  und  spannt,  von  der  Mittellinie  aber  immer- 
hin  noch  1   oder  2  Linien   entfernt  bleibt,   wahrend   das   andere 
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Stimmband  in  normaler  Weise  rasch  bis  an,  ja  vielleicht  noch 
etwas  iiber  die  Mittellinie  hiniiber  gegen  das  unbewegte  Stimm- 
band bin  gezogen  wird.  Jedes  Mai  bleibt  aber  zwischen  den  bei- 
den  Stimmbandern  die  Stimmritze  1  bis  2  Linien  und  dariiber  offen, 
wodurch  natiirlich  das  Zustandekommen  eines  Tones,  die  deutliche 
Aussprache  eines  Wortes  verhindert  wird. 

Lasst  man  nun  solche  Kranke  recht  ausgiebige  Athmungsbe- 
wegungen,  namentlich  tiefe  Inspirationen  machen  oder  leicht  husten, 
so  sieht  man  bei  manchen  von  ihnen,  namentlich  bei  denjenigen 
Kranken,  bei  welchen  beide  Stimmbander  beim  Intoniren  ganz  unbe- 
weglich  geblieben  waren,  dass  diese  Bander  auch  bei  diesen  respi- 
ratorischen  Bewegungen  gleichfalls  still  stehen;  mag  der  Kranke 
auch  noch  so  tief  und  kraftig  einathmen,  so  entfernen  sie  sich  doch 
nicht  von  einander,  sie  behalten  ihre  Stellung  unverandert  bei,  ja  im 
Gegentheil  in  einzelnen  Fallen  sieht  man  sie  sogar  dem  Luftstrome 
regelmassig  folgen,  beim  Einathmen  abwarts  gezogen  werden  und  zu- 
gleich  etwas  gegen  einander  fallen,  beim  Ausathmen  mit  ihren  Ran- 
dern  nach  oben  sich  wenden  und  etwas  von  einander  weichen. 

Bei  anderen  Kranken  dagegen  und  namentlich  bei  denjenigen, 
bei  welchen  nur  das  eine  Stimmband  beim  Intoniren  eine  beschrankte 
oder  aufgehobene  Beweglichkeit  gezeigt  hatte,  sieht  man,  wenn  tief 
inspirirt  wird,  die  Stimmbander  dennoch  eben  so  weit  und  regel- 
massig von  einander  abstehen  wie  bei  einem  Gesunden,  ja  sogar, 
wenn  dieser  Kranke  hustet,  fahren  beide  Stimmbander  rasch  und 
vollstandig  gegen  einander,  um  dann  eben  so  rasch  wieder  auf  das 
Weiteste  aus  einander  zu  fliehen.  Will  nun  aber  der  Kranke  einen 
Ton  angeben,  so  bleibt  dieser  aus,  und  man  sieht  ein  oder  beide 
Stimmbander  in  halber  oder  drittels  Entfernung  von  einander  ruhig 
stehen  bleiben. 

Die  nachste  Ursache  dieser  Bewegungsstorungen  der  Stimm- 
bander ist  eine  unvollkommene  oder  vollkommene  Lahmung  der 
Spannmuskeln  der  Stimmbander  und  namentlich  der  Verengerer  der 
Stimmritze,  welche  sowohl  in  der  Muskelsubstanz  selbst  gelegen 
sein  kann,  z.  B.  namentlich  in  einer  Atropine  dieser  Muskeln,  als 
auch  von  einer  mangelhaften  Innervation  dieser  Muskeln  herruhren 
kann. 

Auffallend,  aber  durch  die  angegebenen  Beobachtungen  unzweifel- 
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haft  erwiesen  ist  die  Thatsache,  dass  dieselben  Muskeln,  welche 
ihren  Dienst  versagen  und  bewegungslos  verharren,  wenn  sie  zur 
Erzeugung  eines  Tones  thatig  sein  sollen,  dennoch  fahig  sein  kon- 
nen,  bei  einer  andern  Modifikation  der  Exspiration,  z.  B.  beim 
Husten  eine  rasche  und  kraftige  Bewegung  wie  im  gesunden  Zu- 
stande  zu  entwickeln.  Man  muss  daher  bei  diesen  Muskeln  eine 
absolute  und  eine  relative  Paralyse,  d.  h.  ein  nur  zu  gewissen  Be- 
wegungen  fehlendes  Bewegungsvermogen  unterscbeiden ,  welche  Zu- 
stande  bereits  auch  mit  dem  Ausdrucke  der  respiratorischen  und 
phonischen  Paralyse  nicht  unpassend  bezeichnet  worden  sind. 

Ganz  ahnliche  Bewegungs-Anomalieen  werden  auch  an  den 
beiden  Giessbeckenknorpeln  beobachtet  und  zwar  in  der 
Regel  aber  durchaus  nicht  immer  zusammenfallend  mit  den  Bewe- 
gungsstorungen  der  Stimmbander.  Wahrend  in  dem  Normalzustande 
die  beiden  Giessbeckenknorpel  beim  Tonangeben  etc.  eine  Art  Pen- 
delbewegung  machen  oder  wie  wenn  man  zwei  von  einander  ent- 
fernte  Nachbarfinger  einander  wieder  nahert,  so  dass  sie  sich  in 
der  ganzen  Lange  ihrer  einander  zugekehrten  Rander  bis  zu  den 
Spitzen  hin  genau  beruhren,  so  sieht  man  in  gewissen  krankhaften 
Zustanden,  bei  dem  Versuch  Tone  anzugeben,  diese  Bewegung  gar 
nicht  oder  nur  unvollkommen  eintreten.  Es  bleiben  dann  zuweilen 
beide  Giessbeckenknorpel  ganz  unbeweglich  still  stehen  oder  machen 
nur  eine  ganz  geringe  Bewegung  gegen  einander,  zuweilen  bleibt 
auch  nur  der  eine  Giessbeckenknorpel  unbeweglich,  wahrend  der 
andere  in  normaler  gerader  Richtung  gegen  den  stillstehenden  hin- 
gezogen  wird  oder  in  anderen  Fallen  in  schiefer  Richtung,  selbst 
so,  dass  er  die  Mittellinie  uberschreitend  sich  etwas  vor  oder  hin- 
ter  den  ruhenden  Giessbeckenknorpel  stellt. 

In  einzelnen  Fallen  wo  in  Folge  verminderter  oder  ganz  auf- 
gehobener  Bewegung  des  einen  Giessbeckenknorpels  beim  Tonan- 
geben die  Incisura  interarytaenoidea  als  eine  Vformige  Spalte  otfen 
blieb,  sah  ich  bei  fortgesetztem  Bestreben  des  Kranken  Tone  her- 
vorzubringen  von  dem  Grunde  der  genannten  Incisur  eine  Schleim- 
hautfalte  sich  erheben  und  fast  bis  zum  Niveau  der  Santorinischen 
Knorpel  emporsteigen ,  so  dass  hiedurch  diese  Incisur  ausgefiillt 
ward,  nach  dem  Aufhoren  des  Intonirens  aber  sofort  vollstandig 
wieder  zuriicksinken  und  verschwinden. 
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Eine  Abweichung  anderer  Art  ist  die,  dass  bei  tiefem  Einath- 
men  die  Giessbeckenknorpel  mit  ihren  Spitzen  nach  vorn  gegen  die 
Kehlkopfshohle  hin  sich  senken,  wie  wenn  sie  von  dem  abwarts 
gehenden  Luftstrome  rnit  sich  fort  und  hinabgezogen  wiirden.  Zu- 
weilen  macht  audi  nur  der  eine  Giessbeckenknorpel  diese  nach  vorn 
gehende  Bewegung,  wahrend  der  andere  Knorpel  zu  gleicher  Zeit 
mit  seiner  Spitze  sich  nach  riickwarts  wendet,  so  dass  also  beide 
Knorpel  gleichzeitig  eine  gerade  entgegengesetzte  Bewegung  machen. 

Wahrend  die  paralytischen  Affektionen  der  Beweger  der  Stimm- 
bander  und  Giessbeckenknorpel  in  der  angegebenen  Weise  leicht 
und  vollstandig  beobachtet  werden  konnen,  entziehen  sich  deren 
spasmodische  Affektionen  der  Beobachtung  so  gut  wie  ganz- 
lich.  Wahrend  eines  eingetretenen  Anfalles  von  sog.  Stimmritzen- 
krampf  wird  kein  Kehlkopfsspiegel  ertragen,  man  kann  nur  hoch- 
stens  den  ersten  Anfang  einer  krampfhaften  Verschliessung  der 
Glottis  erblicken,  wenn  derselbe  wahrend  einer  laryngoskopischen 
Untersuchung  eintritt,  wie  dieses  zuweilen  in  Folge  mechanischer 
Beruhrung  der  Innenflache  des  Kehlkopfs  durch  ein  in  denselben 
eingefuhrtes  Instrument  geschieht,  z.  B.  durch  eine  Sonde,  urn 
welche  herum  sich  dann  die  Wandungen  des  Kehlkopfs,  d.  h.  Ta- 
schenbander  und  Stimmbander,  fest  zusammenlegen ;  bei  manchen 
reizbaren  Kranken  geschieht  Aehnliches  auch  ohne  eine  solche  me- 
chanische  Reizung.  Immer  wird  man  aber  durch  derartige  krampf- 
hafte  Zusammenziehungen  genothigt  den  Spiegel  in  kurzester  Frist 
zu  entfernen. 

In  den  den  Kehldeckel  bewegenden  Muskeln  habe  ich  bis 
jetzt  weder  einen  Krampf  noch  eine  Lahmung  beobachten  konnen, 
erkennbar  an  einer  abnormen  Aufrichtung  oder  Zurucklegung  dieses 
Deckels  auf  die  obere  Kehlkopfsapertur. 

Dagegen  habe  ich  schon  mehrere  Male  eine  abnorme  passive, 
d.  h.  nicht  durch  Muskelthatigkeit  bewirkte  Bewegung  desselben  bei 
Leuten  mit  sehr  breitem  dunnem  Kehldeckel  wahrgenommen,  welche 
ich  hier  nicht  unerwahnt  lassen  will.  Wenn  solche  Leute  namlich 
eine  rasche  kraftige  Inspiration  machten,  so  wurde  durch  diesen 
Luftstrom  zuweilen  moraentan  der  Kehldeckel  nach  hinten  zuruck 
und  bis  auf  die  Giessbeckenknorpel  hinabgeschlagen  unter  einem 
deutlich    horbaren    eigenthumlichen    Gerausche,    worauf   er   aber 
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stets   eben    so   rasch    wieder    zu   seiner   fruhern    Stellung   empor 
schnellte. 

Eine  andere  Art  abnormer  passiver  Bewegung  beobachtete  ich 
bei  solchen  Kehldeckeln,  deren  hintere  Flache  in  querer  Richtung 
mehr  winkelformig  geknickt  als  bogenformig  ausgehohlt  erschien, 
ahnlich  einem  halbgeoffneten  Buche.  Traten  bei  solchen  so  geform- 
ten  Kehldeckeln  Schling-  oder  Wurgbewegungen  ein,  durch  welche 
die  Seitenwandungen  des  Schlundkopfes  nebst  den  Bogen  des  Gau- 
mensegels  wahrend  dieses  Aktes  rasch  gegeneinander  gezogen  und 
einander  genahert  wurden,  so  legten  sich  die  beiden  seitlichen 
Halften  der  hintern  Kehldeckelflache  bis  zu  unmittelbarer  Beruh- 
rung  aufeinander,  ganz  wie  wenn  ein  geoffnetes  Buch  geschlossen 
oder  zusammengeklappt  wird.    Vergl.  Taf.  III.  Fig.  vi. 


7.  Difformitaten. 

Zum  Schlusse  fuhren  wir  noch  die  wichtigsten  Formfehler  auf, 
welche  sehr  selten  angeboren,  sondern  in  der  Regel  die  Folgen  und 
Reste  fruherer  Krankheitsprocesse  in  dem  Kehlkopfsgebilde  sind. 

Den  Anfang  machen  die  Formfehler  des  Kehldeckels, 
unter  denen  am  haufigsten  Defekte  desselben  in  Folge  fruherer  ulce- 
roser  Processe  vorkommen,  welche  in  den  schlimmsten  Fallen  bis 
zu  einem  ganzlichen  Mangel  des  Kehldeckels  gehen,  in  den  leichte- 
ren  Fallen  nur  einen  unebenen  gezackten,  mit  Einkerbungen  und 
Hervorragungen  besetzten  Rand  desselben,  ausnahmsweise  auch  eine 
durchdringende  Liicke  oder  Loch  erkennen  lassen.  Ausserdem  kann 
auch  der  Kehldeckel  in  Folge  fruherer  Schwarung  in  verschiedenem 
Grade  geschrumpft  und  dadurch  missbildet  oder  durch  Narben- 
strange  nach  der  einen  oder  andern  Richtung  hin  dauernd  verzogen 
erscheinen. 

Als  eine  seltene  angeborene  Anomalie  sind  Einkerbungen  in 
der  Mittellinie  des  obern  freien  Randes  des  Kehldeckels  zu  erwah- 
nen,  welche  ich  zweimal  bei  Madchen  mit  angeborener  Gaumen- 
spaite  gesehen  habe. 

Einen  eigenthiimlichen  Anblick  gewahrt  die  ebenfalls  nur  einige 
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Male  von  mir  gesehene  Aufrollung  des  Kehldeckels,  bei  welcher  die 
oberen  Theile  der  freien  Seitenrander  des  Kehldeckels  hinterwarts 
bis  fast  zur  Beriihrung  einander  genahert  sind,  so  dass  der  Kehl- 
deckel  von  oben  angesehen  nahezu  eine  rohrenformige  Form  dar- 
bietet.  Ursache  unbekannt,  da  sonst  keine  Structurveranderungen, 
Narben  etc.  an  dem  Kehldeckel  ersichtlich  waren. 

In  gleicher  Weise  wie  an  dem  Kehldeckel  werden  Verkriippe- 
lungen  und  Verziehungen ,  ungleiche,  hohere  oder  tiefere,  oder 
schiefe  Stellung  an  den  Giessbeckenknorpeln  beobachtet, 
welche  uberdies  durch  Narbenstrange  an  der  Stelle  der  Plicae  ary- 
epiglotticae  mit  dem  Kehldeckel  unbeweglich  verbunden  sein  konnen. 

Im  Innern  der  Kehlkopfshohle  machen  abnorme  Verwach- 
sungen,  Verengerungen  und  selbst  vollige  Verschliessungen  durch 
Narbenmassen  als  Ausgang  und  Ueberbleibsel  fruherer  ulceroser 
Processe  (selten  als  Folge  fruherer  Verletzungen  z.  B.  Schnittwunden 
bei  Selbstmordsversuchen  etc.)  die  haufigsten  und  wichtigsten  Form- 
fehler  aus. 

In  den  leichteren  Fallen  nehmen  solche  Narben  nur  die  eine 
oder  andere  Wand  der  Kehlkopfshohle  ein,  bewirken  dann  nament- 
lich  abnorme  Verbindung  zwischen  dem  betreffenden  Taschen- 
bande  und  Stimmbande  mit  Verkleinerung  oder  Aufhebung  der  da- 
zwischen  gelegenen  Seitentasche ,  oder  umgekehrt  regelwidrige 
Ausbuchtungen  und  grubenformige  Vertiefungen,  wie  dergleichen  an 
dem  freien  Rande  des  linken  Taschenbandes  in  Fig.  40,  und  an 
dem  aussern  angewachsenen  Rande  des  linken  Stimmbandes  in 
Fig.  41  auf  Taf.  VIII.  dargestellt  sind. 

In  den  schlimmeren  und  schlimmsten  Fallen  werden  durch 
solche  Narbenbildungen  Verwachsungen  zwischen  den  einander 
gegenuber  liegenden  Parthieen  der  Wandungen  der  Kehlkopfshohle 
zu  Stande  gebracht,  am  haufigsten  in  dem  untern  Abschnitte  der 
Kehlkopfshohle,  welche  bis  zur  volligen  Aufhebung  des  Lumens 
sich  erstrecken  konnen.  Es  versteht  sich  von  selbst,  dass  in  einem 
solchen  Falle  nur  durch  eine  rechtzeitig  angelegte  kiinstliche  Oeff- 
nung  in  dem  obern  Theile  der  vordern  Luftrohrenwand  das  Leben 
des  Kranken  erhalten  werden  kann. 

Man  vergl.  die  Fig.  45  auf  Taf.  VIII.  und  deren  Erklarung. 
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8.  Fremdkorper. 

Fremde  Korper,  welche  wahrend  einer  kraftigen  Inspiration 
von  aussen,  d.  h.  von  der  Mundhohle  aus,  in  die  Kehlkopfshohle 
eingedrungen  und  dort  stecken  geblieben  sind,  konnen  bei  laryngo- 
skopischer  Untersuchung,  wenn  dieselbe  bei  dem  betreffenden  Kran- 
ken  uberhaupt  ausfuhrbar  ist  und  nicht  durch  grosse  Angst  und 
Athemnoth  etc.  verhindert  wird,  mit  aller  wiinschenswerthen  Sicher- 
heit  nach  Sitz  und  Bescbaffenheit  erkannt  werden. 

G  i  b  b  *)  hat  zwei  solcher  Falle  mitgetheilt,  in  deren  erstem  er 
ein  Stiickchen  Wallnussschale  unterhalb  der  Stimmbander  festge- 
kleinmt  sah,  wahrend  in  dem  zweiten  Falle  eine  Nadel  den  linken 
Giessbeckenknorpel  durchbohrend  und  in  die  Stimmritze  hinein- 
ragend  gesehen  ward. 

Mir  selbst  ist  noch  kein  dergleichen  Fall  zur  Beobachtung  ge- 
kommen,  nur  in  dem  Schlundkopfe  habe  ich  einmal  eine  grosse 
Stecknadel  mit  dem  Kehlkopfsspiegel  gesehen;  dieselbe  steckte  mit 
ihrer  Spitze  in  der  hintern  Wand  des  Schlundkopfes  gegeniiber  der 
rechten  seitlichen  Schlundfurche  und  stemmte  sich  schrag  iiber  die 
obere  Kehlkopfsapertur  hiniiberreichend ,  mit  ihrem  Kopfe  vorn 
gegen  die  linke  Seitenwand  des  Schlundes.  Durch  das  Spiegelbild 
geleitet  konnte  ich  mit  einer  langen  vorn  gekrummten  Pincette  die 
Nadel  ohne  alle  Schwierigkeit  ergreifen  und  ausziehen. 

Drei  ahnliche  Falle  gliicklicher  Entfernung  von  fremden  in  dem 
Schlundkopfe  stecken  gebliebenen  Korpern  sind  von  J.  Czermak2) 
kiirzlich  veroffentlicht  worden. 


1)  On  diseases  of  the  throat  and  windpipe  by  G.  D.  Gibb.    London  1864. 
pg.  407. 

2)  Prager  medicinische  Wochenschrift.    Jahrg.  1864.    Nr.  11,  14  und  49. 


Arten  und  Indicationen 

der  directen  therapeutischen  Einwirkungen. 

Die  chirurgischen  Einwirkungen,  welche  zur  Besserung  oder 
Beseitigung  der  in  dem  vorstehenden  Abschnitte  aufgefuhrten  Krank- 
heitszustande  auf  laryngoskopischem  Wege  vorgenommen  werden 
konnen,  lassen  sich  im  Wesentlichen  auf  folgende  zuriickfuhren : 

1)  Man  kann  an  der  kranken  Stelle  der  Kehlkopfshohle  durch 
directe  Application  arzneilicher  Substanzen  eine  alterirende,  ad- 
stringirende,  sedative,  oder  was  am  haufigsten  geschieht,  eine  azende 
und  zerstorende  Wirkung  ausiiben. 

2)  Man  kann  durch  instrumentale  Einwirkung  eine  mechanische 
Trennung,  Zerstorung  oder  ganzliche  Entfernung  der  betreffenden 
Stelle  bewirken:  Stechen,  Schneiden,  Quetschen,  Abquetschen  und 
Abreissen. 

3)  Man  kann  die  elektrische  Kraft  direct  auf  eine  Stelle  der 
Schleimhautflache  des  Kehlkopfs  einwirken  lassen,  und  zwar  sowohl 
in  der  Absicht,  urn  dadurch  unvollkommene  oder  mangelnde  Mus- 
kelthatigkeit  anzuregen,  als  auch  in  der  Absicht,  durch  Entfaltung 
der  thermo-elektrischen  Kraft  die  beruhrte  Stelle  zu  zerstoren. 

Fragt  man  nun  nach  den  Indicationen  fur  die  AnwTendung  der 
aufgefuhrten  chirurgischen  Einwirkungen,  um  darnach  in  einem 
gegebenen  Falle  schnell  und  sicher  entscheiden  zu  konnen,  welches 
Mittel  und  in  welcher  Weise  dasselbe  gebraucht  die  meiste  Aus- 
sicht  gewahrt,  mit  Erfolg  angewandt  zu  werden,  so  muss  man  ge- 
stehen,  dass  eine  solche  auf  Erfahrung  gegriindete  specielle  Auf- 
stellung  von  Indicationen  fiir  die  laryngoskopische  Behandlung  der 
verschiedenen  Kehlkopfserkrankungen  zur  Zeit  noch   nicht  moglich 
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ist.  Es  ist  heut  zu  Tage  noch  nicht  moglich,  namentlich  fur  die 
Anwendung  kaustischer  und  ahnlicher  Mittel  bei  geschwiirigen  Zu- 
standen  mit  Bestimmtheit ,  d.  h.  auf  Grund  umfassender  specieller 
Erfahrungen  anzugeben,  wann  geatzt  werden  soil,  mit  welchem  Mit- 
tel oder  in  welcher  Form,  ob  in  flussiger  oder  fester  Form,  wie 
oft  und  mit  welchen  Pausen  die  Aetzung  zu  wiederholen  ist,  wie 
lange  fortzusetzen  etc.  etc.,  Fragen,  die  sich  jedem  gewissenhaften, 
rationellen  Arzte  bei  Beginn  einer  solchen  Behandlung  sofort  auf- 
drangen  und  nur  von  solchen  Aerzten  unbeachtet  gelassen  werden, 
die  sich  gewohnt  haben,  alle  derartige  Kehlkopfskranke  ohne  Unter- 
schied  mit  Hollensteinbepinselungen  zu  behandeln. 

Alle  fruheren  vor  Einfuhrung  der  Laryngoskopie  gemachten 
Beobachtungen  iiber  die  Heilung  von  Kehlkopfskrankheiten  sind 
selbstverstandlich  zur  Begrundung  soldier  Indicationen  unzureichend, 
urn  nicht  zu  sagen,  ganz  unbrauchbar.  Die  seitdem  mit  Beihulfe 
der  laryngoskopischen  Beobachtung  gemachten  Erfahrungen  sind, 
was  die  eigene  Erfahrung  betrifft,  der  Zahl  nach  noch  viel  zu  ge- 
ring,  die  bekannt  gemachten  fremden  Beobachtungen  dem  grossten 
Theile  nach  zu  ungenau  und  unvollstandig ,  einzelne  sogar  ersicht- 
lich  irrig  und  selbst  unwahr,  so  dass  auch  nur  ein  kleiner  Theil 
davon  ein  brauchbares,  aber  keineswegs  ausreichendes  Material  zur 
Aufstellung  solcher  Indicationen,  wie  wir  sie  verlangen,  zu  liefern 
vermag. 

Unter  diesen  Umstanden  bleibt  fur  jetzt  dem  Arzt,  der  sich 
der  lokalen  Behandlung  von  Kehlkopfskrankheiten  unterzieht,  kein 
anderer  Ausweg,  als  unter  Beriicksichtigung  der  bis  jetzt  vorliegenden 
Einzelerfahrungen  sich  vorzugsweise  an  die  allgemeinen  chirurgisch- 
therapeutischen  Grundsatze  und  Lehren  zu  halten  und  nach  Ana- 
logic der  Erfahrungen  bei  Erkrankung  anderer  ahnlicher  schleim- 
hautiger  Organe  zu  bestimmen,  welches  Mittel  und  in  welcher  Form 
und  Weise  angewandt,  fur  den  ihm  vorliegenden  Zustand  des  Kehl- 
kopfs  am  meisten  geeignet  erscheint  Heilung  herbeizufuhren. 

Zuvorderst  hat  jedoch  der  Arzt  die  Beziehungen  des  vorhan- 
denen  Kehlkopfsleidens  zu  dem  iibrigen  Korper  nach  alien  Seiten 
hin  sorgfaltigst  zu  ermitteln,  namentlich  ob  dasselbe  als  ein  rein 
ortliches  Leiden  zu  betrachten  ist,  oder  ob  und  mit  welchem  All- 
gemeinleiden  dasselbe  in  causalem  Zusammenhange  steht.    Es  gilt 
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dieses  ganz  besonders  von  den  so  haufig  vorkommenden  Verschwa- 
rungen  im  Kehlkopfe,  welche  erfahrungsgemass  gewiss  in  der  Mehr- 
zahl  der  Falle  nur  der  ortliche  Ausdruck  einer  allgemeinen  Er- 
krankung  sind,  und  bei  denen,  wie  dieses  schon  oben  pg.  146  ange- 
geben  ist,  die  blosse  laryngoskopische  Betrachtung  durchaus  nicht 
geniigend  ist,  urn  deren  Ursprung  und  Bedeutung  festzustellen.  Erst 
nacb  dern  Ergebniss  der  allseitig  angestellten  Untersuchung  hat  der 
Arzt  zu  entscheiden ,  ob  eine  lokale  Therapie  iiberhaupt  angezeigt 
ist  oder  nicht,  und  im  ersten  Falle,  ob  und  welche  allgemeine  Be- 
handlung  der  Lokaltherapie  vorangehen  oder  diese  letztere  begleiten 
und  unterstutzen  soil. 

Wir  wiirden  hier  an  diese  allgernein  anerkannten  Grundsatze 
ernstlich  zu  erinnern  gar  nicht  fur  nothig  erachtet  haben,  wenn 
nicht  gerade  in  neuester  Zeit,  vielleicht  in  Folge  des  Reizes  der 
Neuheit  der  Lokalbehandlung  der  Kehlkopfs-  und  Luftrohrenkranken 
mit  Bepinselungen ,  mit  Inhalationen  zerstaubter  Fliissigkeiten  etc., 
sowie  auch  in  Folge  einzelner  dadurch  rasch  erzielter  glucklicher 
Heilerfolge  die  angegebenen  Grundsatze  vielfach  von  solchen  Aerzten 
faktisch  ganz  ausser  Acht  gelassen  erschienen,  die  sich  speciell  der 
Behandlung  solcher  Kranker  gewidmet  haben.  Uebrigens  sind  wir 
weit  davon  entfernt,  durch  diese  Bemerkungen  den  Werth  der  Lo- 
kaltherapie bei  Kehlkopfskrankheiten  herabsetzen  und  unterschatzen 
zu  wollen,  im  Gegentheil,  wir  erkennen  in  derselben  nicht  nur  ein 
wichtiges  Hiilfs-  und  Forderungsmittel  der  Wirksamkeit  einer  zweck- 
massigen  allgemeinen  Behandlung,  sondern  haben  selbst  genugsam 
erfahren,  wie  oft  die  lokale  oder  chirurgische  Einwirkung  das  ein- 
zige  helfende  und  rettende  Heilverfahren  bei  Kehlkopfskranken  ist. 

Es  hat  sich  auf  diese  Weise  der  chirurgischen  Therapie  ein 
neues  grosses  und  weites  Feld  der  Thatigkeit  geoffnet ,  das  bei 
sorgsamer  Bearbeitung,  die  sich  gleich  weit  entfernt  halt  von  vor- 
gefassten  pathologischen  Anschauungen ,  wie  von  gewinnsuchtiger 
Speculation,  in  nicht  ferner  Zeit  reiche,  schone  Frucht  zu  tragen 
verspricht. 

Dann  erst  wird  es  moglich  sein,  eine  auf  Erfahrung  begrundete 
vollstandige  medicinisch  -  chirurgische  Pathologie  und  Therapie  der 
sammtlichen  Affectionen  des  Kehlkopfs  auszuarbeiten ,  welche  als 
sichere  Richtschnur  fur  das  arztliche  Handeln  zu  dienen  vermag. 
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Von  diesera  Standpunkte  aus  wild  es  daher  vollkommen  be- 
griindet  erscheinen,  wenn  wir  uns  in  dieser  Schrift  beschranken 
auf  die  Beschreibung  der  technischen  Ausfuhrung  der  chirurgischen 
oder'lokalen  Heilwirkungen  auf  die  kranke  Kehlkopfsflache  nebst 
dem  dazu  erforderlichen  Instrumentalapparate ,  wobei  an  der  be- 
treffenden  Stelle  die  nothigen  Andeutungen  iiber  die  Bedingungen 
ihrer  erfolgreichen  Anwendung,  so  weit  bis  jetzt  empirisch  moglicb, 
gegeben  werden  sollen. 

Der  speciellen  Erorterung  dieser  einzelnen  Operationen  schicken 
wir  einige  allgemeine  Bemerkungen  voran  uber  die  Eigenthumlich- 
keiten  dieser  Therapie  iiberhaupt,  uber  die  Anforderungen ,  die  be- 
hufs  einer  erfolgreichen  Ausfuhrung  derselben  an  den  Kranken  selbst, 
an  den  Arzt  und  an  den  Instrumentenapparat  gemacht  werden,  so- 
wie  uber  die  Vorschriften  und  Regeln,  welche  bei  der  Ausfuhrung 
aller  dieser  Operationen  zu  befolgen  sind. 


Allgemeine  Bemerkungen 

iiber  laryngoskopische  Operationen  und  Instruments 

Operationen  in  der  Kehlkopfshohle  des  lebenden  Menschen,  in 
einem  kleinen  engen  Raume,  der  uberdies  von  sehr  empfindlichen 
und  in  fast  bestandiger  Bewegung  begriffenen  Wandungen  begranzt 
ist,  von  Wandungen,  die  sich  bei  der  leisesten  Beruhrung  meist  bis 
zur  Aufhebung  des  Hohlenraumes  zusammenziehen  unter  gleich- 
zeitigem  Eintritte  heftiger  Husten- ,  Wurg-  oder  Brechbewegungen, 
in  einem  Raume,  in  welchem  die  erforderlichen  Instrumente  nur 
auf  einem  langern,  rechtwinklig  geknickten  Wege  eingefuhrt  werden 
konnen  und  wo  die  Bewegungen  dieser  Instrumente,  sowie  das 
Operationsfeld  selbst  von  dem  Auge  des  Arztes  nur  in  dem  Spiegel- 
bilde  uberwacht  werden  konnen  —  Operationen  an  solcher  Stelle 
gehoren  ohne  alien  Widerspruch  zu  den  schwierigsten  in  dem  gan- 
zen  grossen  Gebiete  der  Chirurgie.  Sie  stellen  an  den  operirenden 
Arzt,  wie  an  den  zu  operirenden  Kranken  so  mancherlei  eigenthiim- 
liche  Anforderungen  und  verlangen  zu  ihrem  glucklichen  Zustande- 

Bruns,  Laryngo-chirurgie-  11 
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kommen  das  Zusammentreffen  so  zahlreicher,  verschiedenartiger 
Momente  oder  Bedingungen ,  dass  nur  die  wenigsten  derselben  an 
dem  betreffenden  Kehlkopfskranken  sofort  und  ohne  Weiteres  aus- 
gefiihrt  werden  konnen,  sondern  bei  der  Mehrzahl  von  ihnen  muss 
immer  erst  eine  gewisse  Vorbereitung  und  Einubung  vorangehen, 
deren  Dauer  je  nach  der  Individuality  des  Kranken,  je  nach  Sitz 
und  Natur  des  Uebels  auf  Wochen  hinaus  sich  erstrecken  kann. 

Von  Seiten  des  Kranken  wird  vor  Allem  seine  Zustimmung  zur 
Vornahme  der  Operation  verlangt  und  sein  Entschluss,  nach  Kraften 
das  Seinige  zur  Erleichterung  der  Ausfiihrung  der  Operation  beizu- 
tragen,  namentlich  durch  moglichst  unverandertes  Beibehalten  der 
ihm  gegebenen  Stellung  und  durch  moglichst  ruhiges  Ertragen  der 
mit  dem  operativen  Eingriff  verbundenen  Unannehmlichkeiten  und 
Schmerzen,  welche  Fahigkeit  durch  gehorige  Einubung  wohl  erwor- 
ben  werden  kann.  Gegen  den  Willen  des  Kranken  ist  die  Aus- 
fiihrung aller  Operationen  innerhalb  der  Kehlkopfshohle  absolut 
unmogiich,  wie  denn  diese  auch  durchaus  nicht  an  den  durch  Chloro- 
form und  Aehnliches  willenlos  gemachten  Kranken  ausgefiihrt  wer- 
den konnen.     S.  oben  pg.  60. 

Noch  zahlreicher  und  grosser  sind  die  Anforderungen ,  welche 
an  den  operirenden  Arzt  gemacht  werden.  Vor  Allem  bedarf  der- 
selbe,  besonders  bei  Anwendung  scharfer  Instrumente,  einer  leichten, 
aber  durchaus  sichern  und  staten  Hand,  damit  er  im  Stande 
ist,  sein  Instrument  ohnei  Zittern  und  Anstossen  vollkommen 
ruhig  und  sicher  in  der  Mitte  des  Luftkanals  bis  zu  der  erforder- 
lichen  Tiefe  hinabzusenken  und  dort  nur  auf  die  beabsichtigte  Stelle 
einwirken  zu  lassen.  Dabei  miissen  ihm  zugleich  die  anatomischen 
Verhaltnisse  der  Gegenden,  in  denen  sich  die  wirksame  Spitze  sei- 
nes Instrumentes  befindet  und  bewegt,  sowie  das  raumliche  Ver- 
halten  der  letztern  zu  ihrer  Umgebung  bestandig  klar  vor  seinem 
geistigen  Auge  schweben  und  jeden  Augenblidk  muss  er  im  Stande 
sein,  ohne  das  geringste  Zogern  aus  dem  verkehrten  Spiegelbilde 
die  wirklichen  Bewegungen  seines  Instrumentes  richtig  zu  erkennen 
und  zu  leiten. 

Bei  der  grossen  Menge  einzelner  Umstande  und  Bedingungen, 
die  zusammen  erfullt  sein  mussen,  wenn  der  Arzt  auf  eine  um- 
schriebene  Stelle  in   der  Tiefe   der  Kehlkopfshohle  sein  Instrument 
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mit  Sicherheit  will  einwirken  lassen,  und  bei  der  grossen  Verander- 
lichkeit  und  Beweglichkeit  der  Mehrzahl  dieser  einzelnen  Umstande 
begreift  es  sich,  dass  solche  gunstige  Momente  zur  wirklichen  Aus- 
fiihrung  der  Operation  immer  nur  von  sehr  kurzer,  nach  Secunden 
zu  berechnender  Dauer  sind  und  sein  konnen.  Es  muss  daher  der 
operirende  Arzt  die  Fahigkeit  besitzen,  solche  fluchtig  voriibereilende 
Momente  sorgfaltigst  zu  erspahen  und  zu  beniitzen,  in  jedem  Augen- 
blicke  entscheiden,  was  zu  thun  und  sofort  das  Beschlossene  mit 
Schnelligkeit  und  Sicherheit  auszufuhren;  wenn  besondere  Zufalle 
in  Folge  der  operativen  Einwirkung  auftreten,  wie  grosse  Athem- 
noth,  Erstickungsgefuhl ,  Ohnmacht  etc.,  muss  der  Arzt  ebenfalls 
zur  schleunigsten  Hiilfeleistung  bereit  sein  und  das  Nothige  ohne 
alles  Zogern  vollziehen. 

So  rasch  nun  aber  im  Entschliessen  und  Ausfuhren  der  Arzt 
auch  sein  muss,  eben  so  sehr  und  vielleicht  noch  mehr  ist  ihm  auf 
der  andern  Seite  Geduld  und  Ausdauer  unentbehrlich ,  besonders 
wenn  es  sich  darum  handelt,  angstliche  und  furchtsame  Kranke  zu 
laryngoskopischen  Operationen,  namentlich  zur  Ausrottung  von  Neu- 
bildungen,  vorzubereiten  und  einzuuben,  und  eben  so  auch  noch 
wahrend  der  Operation  selber,  da  dieselbe,  auch  bei  den  bestge- 
schulten  Kranken,  durchaus  nicht  immer  in  Einem  Male  vollstandig 
ausgefuhrt  werden  kann.  Wie  oft  muss  bei  solchen  Kranken  der 
Spiegel  und  das  Instrument  eingefiihrt  und  unverrichteter  Sache 
wieder  zuruckgezogen  werden!  Wie  nothig  ist  es  hiebei,  dass  der 
Arzt  seine  voile  Ruhe  und  Unverdrossenheit  unverandert  bewahrt 
und  sich  durch  die  lange  Reihe  misslungener  Versuche  nicht  zur 
Ungeduld,  zu  einem  gereizten,  argerlichen  und  heftigen  Benehmen 
dem  Kranken  gegeniiber  hinreissen  lasst,  wodurch  gar  nichts 
geniitzt,  sondern  nur  geschadet  werden  kann;  auf  diese  Weise 
kommt  bei  dem  Kranken  zu  der  Angst  vor  der  Operation  auch 
noch  Aengstlichkeit  und  Befangenheit  dem  Operateur  gegeniiber 
hinzu,  was  nur  zur  Vermehrung  der  Unruhe  des  Kranken  beitra- 
gen  kann. 

Endlich  muss  der  Arzt,  welcher  im  Kehlkopfe  operiren  will, 
neben  den  nothigen  pathologisch-therapeutischen  Kenntnissen  noch 
eine  genaue  Kenntniss  des  zu  diesen  Operationen  erforderlichen 
Instrumentalapparates   besitzen.     Er   muss   genau   wissen ,   welche 

11* 


164  Allgemeines  iiber  laryngoskopische  Instrumente. 

Eigenschaften  diese  Instrumente  haben  mussen,  wenn  sie  ihren 
Zwecken  entsprechen  sollen,  er  muss  fur  jeden  Fall  das  geeignetste 
Instrument  tiicht  nur  aus  der  Reihe  der  bereits  vorliegenden  Instru- 
mente richtig  auswahlen  konnen,  sondern  auch  im  Stande  sein, 
etwaige  Mangel  und  Unvollkommenheiten  desselben  uberhaupt  zu 
entdecken  unci  zu  verbessern ,  oder  fur  den  besondern  Fall  in  ent- 
sprechender  Weise  umzuandern  etc. 

Es  fuhrt  uns  dieses  auf  eine  kurze  allgemeine  Betrachtung 
des  Instrumentenapparates  fiir  die  laryngoskopische  Chirurgie, 
welcher  bereits  eine  ziemlich  grosse  Ausdehnung  gewonnen  hat. 
Trotz  der  grossen  Mannigfaltigkeit,  welche  diese  Instrumente  dar- 
bieten  mussen,  entsprechend  den  sehr  verschiedenartigen  Zwecken, 
zu  welchen  sie  dienen  sollen,  so  lassen  sich  doch  mehrfache  An- 
forderungen  im  Allgemeinen  aufstellen,  welchen  jedes  einzelne  In- 
strument Geniige  leisten  muss  und  die  bei  der  Beurtheilung  seiner 
Brauchbarkeit  und  seines  Werthes  als  Massstab  angelegt  werden 
mussen.  Als  solche  allgemeine  Anforderungen  stelle  ich  folgende 
auf: 

Alle  diese  Instrumente  mussen  mdglichst  diinn  und  wenig  vo- 
luminos  gearbeitet  sein,  wenigstens  an  dem  vordern  geknimmten 
Theile,  der  von  der  Gegend  der  Zungenwurzel  bis  in  die  Kehlkopfs- 
hdhle  hinabreicht;  der  einfache  Draht,  Stab  oder  Rohre  bis  zu 
einer  Dicke  von  3  Mmtr.  hochstens  entspricht  dieser  Anforderung 
am  besten ;  seine  Form  je  nach  Umstanden  rund  oder  von  den  bei- 
den  Seiten  her  abgeplattet.  Je  weniger  voluminos  das  Instrument 
ist,  desto  weniger  wird  durch  dessen  Einfuhrung  die  Licht-  und 
Luftmenge  in  dem  Kehlkopfe  beschrankt  und  das  voile  Spiegelbild 
indemKehlkopfsspiegel  beeintrachtigt,  welche  Beschrankungen  sammt- 
lich  von  sehr  erschwerendem  und  storendem  Einfluss  auf  die  Aus- 
fuhrung  der  Operation  sind. 

Es  versteht  sich  von  selbst,  dass  diese  geforderte  Verdiinnung 
der  Instrumente  nicht  zu  weit  getrieben  und  namentlich  der  noth- 
wendigen  Festigkeit  des  Instruments  dadurch  kein  Eintrag  gethan 
werden  darf,  vielmehr  mussen  alle  Instrumente  so  fest  gearbeitet 
sein,  dass  beim  Gebrauch  derselben  kein  storendes  Nachgeben  oder 
Biegen  eintritt,  noch  viel  weniger  ein  Zerbrechen,  ein  Abschrauben, 
Ablosen  oder  Abbrechen  irgend  eines  Theils   desselben   (Schwamm, 
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Aetzmasse  etc.),  welcher  durch  sein  Hinabfallen  in  Luftrohre  und 
Luftrohrenaste  die  allerschwersten  Zufalle  hervorrufen  konnte. 
Man  mache  es  sich  daher  zur  Kegel,  vor  der  Anwendung  eines 
solchen  Instrumentes  jedes  Mai  die  Festigkeit  aufgesteckter  oder 
angeschraubter  etc.  Stiicke  zu  probiren. 

Moglichste  Einfachheit  der  Construction  dieser  Instrumente  ist 
schon  desshalb  besonders  wiinschenswerth,  weil  je  einfacher,  desto 
weniger  voluminos  das  Instrument  gefertigt  und  zugleich  auch  desto 
leichter  und  bequemer  gehandhabt  werden  kann ;  man  sehe  die  zum 
Schneiden  und  Aetzen  in  dem  Kehlkopf  bestimmten  Instrumente  an 
und  versuche  die  Anwendung  z.  B.  zweier  gleichgeformten  Messer, 
wovon  das  eine  ohne  Deckung  und  das  andere  mit  Deckung  der 
Klinge  versehen  ist.  Wie  viel  leichter  wird  man  die  Anwendung 
des  ungedeckten  Messers  finden! 

Sehr  zweckmassig  ist  es,  wenn  die  verschiedenen  Instrumente 
mit  moglichst  gleich  oder  ahnlich  geformten  Handhaben  und  Hand- 
griffen  versehen  sind,  weil  dabei  die  Fingerhaltung  und  Bewegung 
die  moglichst  ahnliche  ist,  der  Operateur  am  schnellsten  sich  daran 
gewohnt  und  bei  der  Anwendung  solcher  Instrumente  keine  beson- 
dere  Aufmerksamkeit  auf  deren  Haltung  und  Fiihrung  zu  verwenden 
braucht,  letztere  vielmehr  gleichsam  ganz  von  selbst  oder  mecha- 
nisch  geschieht. 

An  meinen  laryngoskopischen  Instrumenten  sind  daher  auch 
die  Handgriffe  im  Wesentlichen  auf  drei  verschiedene  Arten  redu- 
cirt  worden,  welche  in  den  Figuren  5,  3  und  24  auf  Taf.  V.  nach- 
gesehen  werden  konnen.  Wahrend  ich  den  Handgriff  in  Fig.  5  als 
den  bequemsten  fur  das  einfache  Halten  laryngoskopischer  Instru- 
mente gefunden  habe,  habe  ich  fur  alle  diejenigen  Instrumente,  bei 
denen  in  dem  Momente  ihrer  Wirkung  ein  Druck  an  den  Handgriff 
gefordert  wird,  die  Form  des  Handgriffes  in  Fig.  24  als  die  zweck- 
massigste  erprobt. 

Bei  den  zusammengesetzten  Instrumenten,  bei  welchen  ausser 
der  Bewegung  und  Fiihrung  des  Instruments  im  Ganzen,  noch  eine 
Bewegung  eines  einzelnen  Theiles  in  dem  Augenblicke  wo  es  wir- 
ken  soil,  nothwendig  wird,  muss  ein  Handgriff  vorhanden  sein,  an 
welchem  der  Finger,  welcher  diese  Bewegung  bewirken  soil,  an  die 
betreffende  Stelle  gelegt,   ruhig  liegen   bleiben  kann  wahrend  des 
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Hinabftihrens  des  Instruments  in  den  Kehlkopf  bis  zu  dem  Moment 
der  eigentlichen  Operation.  Dabei  muss  der  Mechanismus  des  In- 
struments so  beschaffen  sein,  dass  er  durch  einen  ganz  leichten 
Zug  oder  Druck  mit  dem  einzelnen  Finger  in  Thatigkeit  gesetzt 
wird  und  zwar  so,  dass  dabei  nicht  der  geringste  storende  Einfluss 
auf  die  Haltung  und  Lage  der  ubrigen  Finger  und  der  Hand  aus- 
geiibt  wird. 

Die  Verschiedenheiten  in  den  raumlichen  Verhaltnissen  der  ge- 
sunden  Kehlkopfshohle  und  des  Zugangs  zu  ihr  je  nach  Alter  und 
Geschlecht,  sowie  andererseits  die  Verschiedenheiten  des  Sitzes,  der 
Form  und  sonstigen  Beschaffenheit  der  erkrankten  Stellen,  auf 
welche  eingewirkt  werden  soil,  z.  B.  Geschwiire  und  Geschwulste 
an  dem  vordern  und  hintern  Umfange  der  Kehlkopfshohle,  Ge- 
schwiilste mit  breiter  Basis  oder  mit  dunnem  Stiele  aufsitzend  etc. 
haben  zur  Folge,  dass  fur  jeden  einzelnen  Operationszweck  mehrere 
Instrumente  nicht  nur  verschiedener  Art  sondern  auch  derselben 
Art  aber  von  verschiedener  Lange  und  Richtung  des  vordern  ge- 
kriimmten  Theiles  zu  Gebote  stehen  miissen. 

Nur  dann  kann  ein  einzelnes  Exemplar  eines  zu  bestimmten 
Zwecken  construirten  Instrumentes  geniigen,  wenn  dasselbe  so  be- 
schaffen ist,  dass  man  an  dem  vordern  gekriimmten  Ende  desselben 
die  Biegung  etc.  leicht  nach  Erforderniss  abandern  kann.  So  kann 
man  z.  B.  der  Sonde,  dem  ungedeckten  Aetzmitteltriiger  etc.  die 
erforderliche  Kriimmung  sofort  durch  Biegen  mittelst  der  Hand 
geben;  bei  den  ungedeckten  Messern  und  Scheeren  kann  man  die 
Biegung  leicht  durch  den  Instrumentenmacher  nach"  Bedarf  abandern 
lassen,  welcher  zu  diesem  Zwecke  nur  eine  bis  zum  Gluhen  erhitzte 
Zange  anzuwenden  braucht.  Bei  manchen  Instrumenten  endlich  be- 
darf man  verschiedener  Ansatzstucke,  welche  am  zweckmassigsten 
an  dem  Handgriffe  des  Instrumentes  befestigt  werden,  weil  diese 
Einrichtung  vollstandige  Sicherheit  gegen  ein  Hinabfallen  des  vor- 
dern Endes  in  die  Luftrohre  gewahrt,  wahrend  diese  Sicherheit 
natiirlich  nicht  vorhanden  ist,  wenn  die  verschiedenen  Ansatzstucke 
nur  an  dem  vordersten  Ende  des  Instrumentes  aufgesteckt  oder 
angeschraubt  werden,  das  sich  wahrend  des  Operirens  innerhalb 
der  Kehlkopfshohle  befindet. 

Ein  noch  weiteres  Eingehen  auf  die  einzelnen  zur  laryngosko- 
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pischen  Chirurgie  gehorigen  Instrumente  selber  scheint  mir  an 
dieser  Stelle  nicht  zweckmassig,  sondern  ich  halte  es  passender  bei 
der  Betrachtung  der  einzelnen  Operationen  immer  audi  die  Be- 
schreibung  der  zu  ihrer  Ausfiihrung  erforderlichen  Instrumente  zu 
geben.  Dabei  werde  ich  mich  jedoch  auf  die  Beschreibung  meiner 
eigenen  Instrumente  beschranken  und  zwar  in  dem  Zustande  wie 
ich  dieselben  nach  langerem  Gebrauch  und  zum  Theil  nach  mehr- 
fachen  Abanderungen  am  zweckmiissigsten  gefunden  habe  und  ge- 
genwartig  allein  benutze. 

Alle  diese  Instrumente  bis  auf  diejenigen,  welche  ich  schon  in 
meinem  ersten  Schriftchen  und  dem  dazu  gehorigen  Nachtrage 
bekannt  gem'acht  habe,  werden  hier  zum  ersten  Male  von  mir  be- 
schrieben  und  veroffentlicht.  Nichts  desto  weniger  haben  viele  da- 
von  schon  eine  ziemlich  weite  Verbreitung  erfahren,  theils  durch 
meine  Schiiler  oder  durch  Aerzte,  welche  dieselben  hier  bei  mir 
gesehen  haben.  Manchen  der  inzwischen  von  Anderen  veroffent- 
lichten  laryngoskopischen  Instrumente  liegen  die  von  mir  zuerst  an- 
gegebenen  Instrumente  zu  Grunde,  indessen  bin  ich  weit  davon  ent- 
fernt  deshalb  hier  Prioritats-Anspruche  erheben  zu  wollen,  wie  ich 
denn  selbst  auch  meine  Vorganger  beniitzt  habe.  Ich  iiberlasse  es 
dem  Leser  sich  in  dieser  Beziehung  sein  Urtheil  zu  bilden  und 
finde  meinen  Zweck  erreicht,  wenn  er  sich  von  den  hier  beschriebe- 
nen  Instrumenten  bei  ihrer  Anwendung  befriedigt  findet. 


Allgemeine  Regeln 

fur  die  Ausfuhrung  laryngoskopischer  Operationen. 

Die  nachste  Aufgabe  des  Arztes  ist,  den  Kranken  durch  fleis- 
sige  Wiederholung  der  laryngoskopischen  Untersuchung  nach  den 
fur  dieselbe  gultigen  Regeln  so  einzuschulen,  dass  die  Untersuchung 
leicht  und  sicher  vorgenommen  werden  kann,  ja  dass  der  Kranke 
die  Haltung  des  Spiegels  im  Munde  wo  moglich  noch  etwas  langere 
Zeit  hindurch  ruhig  ertragen  kann,  als  zu  der  einfachen  Besichti- 
gung  allein  erforderlich  ist. 
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Handelt  es  sich  dann  um  eine  Operation,  bei  welcher  eine 
nicht  genau  begranzte  Einwirkung  auf  die  Kehlkopfsschleimhaut 
Statt  finden  soil,  wie  z.  B.  das  Einblasen  pulverformiger  Arznei- 
mittel,  das  Bepinseln  mit  oder  Einspritzen  von  flussigen  Substan- 
zen  etc.,  so  kann  man  sofort  zur  Ausfuhrung  dieser  Operation 
schreiten  und  zwar  in  der  Weise,  wie  weiter  unten  bei  den  einzel- 
nen  Operationen  naher  angegeben  ist. 

1st  es  dagegen  eine  Operation ,  bei  welcher  nur  auf  eine  ganz 
bestimmte  einzelne  kleine  Stelle  der  Kehlkopfshohle  eingewirkt 
werden  soil,  wo  nur  diese  von  dem  Aetzmittel ,  dem  Messer  etc. 
getroffen  werden  darf,  so  muss  der  Kranke  zunachst  darauf  einge- 
ubt  werden,  die  Einfuhrung  von  Instrumenten  in  die  Kehlkopfs- 
hohle iiberhaupt  ruhig  zu  ertragen.  Zu  diesem  Zwecke  sucht  man 
zunachst  Sonden  oder  Drahte  von  zunehmender  Dicke  in  die  Kehl- 
kopfshohle einzufuhren  und  an  die  zur  Operation  bestimmte  Stelle 
hin  zu  bringen;  gelingt  dieses,  so  nimmt  man  zu  dem  gleichen 
Zweck  das  eine  oder  andere  unter  denjenigen  Instrumenten,  welche 
bei  der  nachfolgenden  Operation  hochst  wahrscheinlich  zur  Anwen- 
dung  kommen  werden,  ein  Messer  mit  gedeckter  Spitze  und  Schneide, 
einen  Aetztrager  ohne  Aetzmittel,  den  Galvanocauter  aber  noch  ohne 
Verbindung  mit  galvanischer  Batterie  etc.  Der  Kranke  soil  durch 
diese  wiederholte  Einfuhrung  von  Instrumenten  und  zwar  auch 
ohne  die  Absicht  damit  sofort  zu  operiren,  daran  gewohnt 
werden  dieselben  ruhig  und  ohne  Angst  und  Furcht  zu  ertragen, 
wahrend  auch  der  Arzt  selber  dabei  am  besten  erfahrt,  welches  die 
fur  diesen  Fall  zweckmassigste  Beschaffenheit,  Dicke,  Lange,  Krum- 
mung  etc.  ist,  die  er  dem  zur  Ausfuhrung  der  beabsichtigten  Ope- 
ration bestimmten  Instrumente  zu  geben  hat.  Vergl.  hiezu  was 
weiter  unten  pg.  175  uber  die  Anwendung  der  Kehlkopfssonde  ge- 
sagt  ist. 

Diese  Uebungen  werden  taglich  1  bis  2  Mai  je  V*  his  */»  bis 
1  Stunde  lang  vorgenommen,  bis  man  den  Kranken  hinreichend  ein- 
geiibt  findet,  um  zur  Operation  selbst  schreiten  zu  konnen,  was  bei 
manchen  Kranken  schon  nach  wenigen  Tagen,  bei  anderen  dagegen 
erstj  nach  einer,  ja  selbst  erst  nach  mehreren  Wochen  der  Fall 
ist.  Dass  haufig  auch  wahrend  dieser  Einubungszeit  ein  Wechsel 
vorkommt,  indem  derselbe  Kranke  den  einen  Tag  geschickter  und 
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ruhiger  sich  verhalt  als  den  nachstfolgenden  Tag,  ja  dass  man  zu- 
weilen  spgar,  wenn  man  mit  dem  Kranken  bis  zum  Ende  der  Vor- 
bereitung  gekommen  zu  sein  glaubt  und  nun  die  Operation  selbst 
vornehmen  will,  dass  man  jetzt  den  Kranken  von  einer  nicht  zu 
uberwaltigenden  Angst  und  Unruhe  ergriffen  werden  sieht,  welche 
den  Arzt  zwingt  wieder  riickwarts  mit  der  Einubung  zu  beginnen  — 
dieses  sei  hier  fur  Anfanger  in  diesem  Felde  der  Chirurgie  zur 
Beruhigung  nur  kurz  erwahnt,  damit  sie  sich  durch  solche  Zwi- 
schenfalle  nicht  zu  fruh  von  der  Fortsetzung  ihrer  Bemuhungen 
abschrecken  lassen. 

Unter  alien  den  Kranken,  welche  zur  Ausrottung  von  sog.  Po- 
lypen  des  Kehlkopfs  zu  mir  gekommen  sind,  hat  sich  nur  ein  ein- 
ziger  gefunden,  welcher  ungeheilt  von  hier  wieder  abgereist  ist. 
Derselbe  trug  an  dem  freien  Rande  seines  rechten  Stimmbandes  einen 
fibrosen  Polypen  mit  breiter  Basis  aufsitzend,  von  der  Grosse  und 
Form  einer  halben  Erbse,  welchen  ich  mit  dem  Messer  abzutragen 
im  Sinne  hatte.  Wahrend  einer  vierwochentlichen  taglich  */±  bis  */* 
Stunde  lang  vorgenommenen  Einubung  war  ich  so  weit  gelangt, 
dass  ich  den  Polypen  vielfach  mit  der  Sonde  beruhren  konnte,  allein 
immer  nur  auf  so  kurze  Zeit  und  bei  so  unvollstandiger  Ueber- 
wachung  in  dem  Spiegel,  in  Folge  der  stets  eintretenden  Muskel- 
zusammenziehungen  im  Schlunde  und  Kehlkopfe,  dass  ich  es  noch 
nicht  wagen  durfte  mit  dem  Messer  in  den  Kehlkopf  einzugehen. 
Der  inzwischen  abgelaufene  Urlaub  des  Kranken  gestattete  diesem 
leider  ein  langeres  Verbleiben  in  Tubingen  nicht  mehr. 

Bei  der  Vornahme  dieser  Uebungen,  sowie  bei  der  nachfolgen- 
den  Ausfiihrung  der  Operation  selbst,  ist  auf  folgende  Momente  zu 
achten. 

Die  Stellung  und  Haltung  des  Kranken  ist  die  gleiche  bei  der 
Operation  wie  bei  der  einfachen  Untersuchung ,  muss  aber  noch 
ruhiger,  sicherer  und  langer  eingehalten  werden.  Namentlich  muss 
fur  eine  sorgfaltige  Fixirung  des  Kopfes  gesorgt  werden,  so  dass 
das  halb  unwillkiirliche  Zuriickweichen  desselben  nach  hinten,  we- 
niger  das  Ausweichen  zur  Seite  in  dem  Augenblicke  der  Einfuh- 
rung  des  Instruments  verhindert  wird,  was  am  besten  durch  Be- 
nutzung  der  oben  pg.  34  angegebenen  Vorrichtung  an  dem  Unter- 
suchungsstuhle  geschieht,  gegen   welche  der  Kranke   seinen  Kopf 
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fest  anstemmt,  nothigenfalls  wie  z.  B.  bei  Kindern  unterstiitzt  durch 
die  rechte  Hand  eines  zur  Seite  stehenden  Gehulfen. 

Die  moglichst  weit  hervorgestreckte  Zunge  wird  entweder  von 
dem  Kranken  selbst  mittelst  der  Zange  oder  mittelst  eines  Tuches 
fixirt,  oder  von  dem  an  seiner  linken  Seite  stehenden  Gehulfen  mit 
der  linken  Hand  gehalten,  wahrend  dessen  rechte  Hand  den  Kopf 
des  Kranken  fixirt. 

Wird  auch  bei  richtiger  Haltung  der  Zunge  etc.  der  Kehl- 
deckel  nicht  in  dem  erforderlichen  Grade  nach  vorn  gerichtet,  so 
dass  die  Operationsstelle  vollstandig  frei  in  dem  Spiegelbilde  er- 
blickt  wird,  so  muss  dieses  mittelst  der  Kehldeckelpincette  ge- 
schehen,  welche  man  nachdem  sie  angelegt  ist,  ihrer  eigenen 
Schwere  entsprechend  aus  dem  Munde  heraushangen  oder  durch 
einen  Gehulfen  halten  und  anziehen  lasst.  Im  Nothfall  muss  auch 
der  Operateur  selbst  diese  Zange  anziehen ,  was  mittelst  eines  an 
der  Zange  befestigten  Fadens  geschieht,  den  er  zwischen  Lippen 
und  Zahne  nimmt  und  durch  entsprechende  Bewegung  seines  Ko- 
pfes  nach  Erforderniss  anspannt. 

Der  Operateur  sitzt  in  der  gleichen  Weise  wie  bei  der  ein- 
fachen  Untersuchung  dicht  vor  dem  Kranken  und  fuhrt  auch  nach 
den  gleichen  Regeln,  wie  sie  oben  pg.  41  angegeben  sind,  den  mit 
der  linken  Hand  gehaltenen  Spiegel  ein  und  stemmt  ihn  sanft 
an  die  a.  a.  0.  vorgeschriebene  Stelle  der  hintern  Schlundwand 
an,  worauf  er  nach  ebenfalls  gehorig  eingestelltem  Beleuchtungs- 
spiegel  das  zum  Operiren  bestimmte  Instrument  mit  der  rechten 
Hand  einfuhrt,  jede  Beriihrung  und  Anstossen  desselben  an  den 
Wandungen  der  Mund-,  Rachen-  und  Kehlkopfshohle  auf  das  Sorgfal- 
tigste  vermeidend. 

Wenn  moglich  werde  jedes  Instrument  zuvor  bis  zur  Tempe- 
ratur  des  menschlichen  Korpers  erwarmt  eingefuhrt;  je  kalter  das- 
selbe  ist,  desto  starker  und  unangenehmer  wird  dasselbe  von  dem 
Kranken  empfunden  und  desto  eher  ruft  es  Reflexbewegungen  her- 
vor,  welche  den  Arzt  zu  seiner  Entfernung  zwingen,  noch  ehe  es 
an  die  beabsichtigte  Stelle  hingebracht  ist. 

Die  Action  des  Instrumentes  innerhalb  der  Kehlkopfshohle, 
welche  je  nach  den  unten  bei  den  einzelnen  Instrumenten  gegebe- 
nen  Regeln  auszufiihren  ist,  wird  von  dem  Arzte   genau  in  dem 
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Spiegel  tiberwacht,  der  mit  der  linken  Hand  unverruckt  an  der 
vorhin  bezeichneten  Stelle  gehalten  wird.  Geschieht  dieses  genau 
in  der  vorgeschriebenen  Weise,  so  bedarf  es  von  Seiten  des  Arztes 
gar  keiner  besondern  Anstrengung  noch  Aufmerksamkeit  weiter  auf 
die  richtige  Haltung  des  Spiegels,  vielmehr  kann  er  dieselbe  ganz 
ungetheilt  auf  die  Fiihrung  der  rechten  Hand  und  deren  Ueber- 
wachung  in  dem  Spiegelbilde  verwenden. 

Bei  meiner  ersten  Operation  eines  Kehlkopfspolypen  habe  ich 
mich  eines  Spiegelhalters  zur  Fixirung  des  Spiegels  bedient,  urn  die 
linke  Hand  zur  Einstellung  des  Beleuchtungsspiegels  und  zur  Di- 
rection des  Kopfes  des  Kranken  ganz  frei  zu  haben,  allein  bei 
keiner  der  nachfolgenden  Operationen  habe  ich  von  einem  solchen 
Halter  wieder  Gebrauch  gemacht,  aus  Griinden  welche  bereits  oben 
pg.  17  naher  angegeben  sind. 

Vielfach  habe  ich  zwar  bei  der  Ausrottung  von  Neubildungen 
in  der  Kehlkopfshohle  das  Bediirfniss  empfunden,  noch  eine  zweite 
Hand  zur  Fiihrung  eines  zweiten  Instrumentes,  namentlich  zur  Fixi- 
rung des  Kehldeckels,  frei  zu  haben,  wie  dieses  bei  Benutzung  eines 
Spiegelhalters  der  Fall  sein  wiirde,  allein  immer  habe  ich  es  doch 
vorgezogen,  dieses  zweite  Instrument  entweder  selbst  mit  den  Lip- 
pen  zu  halten  oder  durch  den  Kranken  oder  durch  einen  Gehulfen 
fixiren  zu  lassen,  wahrend  ich  mit  der  linken  Hand  den  Kehlkopfs- 
spiegel  hielt.  Bei  dem  so  oft  nothig  werdenden  schnellen  Retiriren 
mit  dem  operirenden  Instrumente  und  dem  Spiegel  aus  der  Mund- 
hohle  lasst  sich  dieser  Riickzug  am  besten  und  schnellsten  aus- 
fiihren,  wenn  der  Operateur  selber  beide  Instrumente  halt,  wahrend 
die  etwa  angelegte  Kehldeckelzange  auch  bei  eintretendem  Husten 
oder  Wurgbewegungen  in  der  Regel  ganz  liegen  bleiben  oder  nothi- 
genfalls  noch  nachtraglich  entfernt  werden  kann ,  und  zwar  ohne 
dass  dadurch  dem  Kranken  ein  Nachtheil  erwachst. 

Gehulfen  hat  man  bei  den  meisten  laryngoskopischen  Opera- 
tionen nicht  nothig,  es  sei  denn,  dass  man  sehr  ungeschickte  oder 
sehr  unruhige  und  widerstrebende  Kranke  vor  sich  hat,  zu  deren 
Fixirung  ein,  sogar  mehrere  Gehulfen  erforderlich  werden  konnen. 
So  war  es  in  der  unten  mitgetheilten  achten  Beobachtung,  wo 
ofters  3  bis  4  Gehulfen  zur  Bandigung  des  mit  alien  Kraften  wi- 
derstrebenden  Knabens  und  zur  Unterstutzung  bei  der  Operation 
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selbst  durch  Zureichen  der  Instrumente,  durch  Fixiren  der  Kehl- 
deckelzange  und  durch  Auswischen  des  Mundes  mit  einem  an  einer 
stellbaren  Kornzange  befestigten  Schwammchen  zur  EntfernuDg 
des  stets  reichlich  hervorquellenden  Schleimes  angestellt  werden 
mussten. 


Specielle  Betrachtung 

der  laryngoskopischen   Operationen. 

Nachdem  wir  die  allgemeinen  Grundsatze  und  Regeln  naher 
erortert  haben,  welche  bei  alien  laryngoskopischen  Operationen  ein- 
zuhalten  sind,  gehen  wir  zur  speciellen  Betrachtung  dieser  einzelnen 
Operationen  selbst  uber,  wobei  wir  uns  jedoch  nur  auf  das  bei 
jeder  derselben  Eigenthiimliche  naher  einlassen  werden. 

Wir  lassen  diese  einzelnen  Operationen  in  ungezwungener  Reihe 
auf  einander  folgen,  von  dem  Einfachen  und  Leichten  zu  dem 
Schwierigeren  fortschreitend. 


I.  Sondiren. 

Die  Einfuhrung  einer  Sonde  in  die  Kehlkopfshohle  ist  in  alien 
denjenigen  Fallen  fast  unerlasslich,  in  welchen  es  sich  urn  eine  auf 
eine  kleine  Stelle  der  Innenflache  des  Kehlkopfs  scharf  begranzte 
chemische  oder  mechanische  Einwirkung  handelt.  mit  anderen  Wor- 
ten,  wo  an  einer  bestimmten  Stelle  der  freien  Kehlkopfsflache  von 
geringem  Umfange  geatzt,  geschnitten,  gefasst  und  gequetscht  wer- 
den soil. 

Zweck  und  Nutzen  des  Sondirens  ist  sehr  haufig  zunachst  die 
Vervollstandigung  der  auf  Grund  der  blossen  Ocularinspection  ge- 
stellten  Diagnose,  namentlich  bei  Neubildungen  im  Kehlkopfe,  bei 
welchen  durch  das  Sondiren  die  Art  der  Insertion  der  Neubildung, 
die  Form  und  Beweglichkeit ,  sowie  die  Consistenz  derselben  naher 
festgestellt  werden  soil. 
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Gleichzeitig  erkennt  der  Arzt  bei  den  Versuchen,  die  kranke 
Stelle  mit  der  Sonde  zu  beriihren,  welches  die  zweckmassigste  Form, 
Kriimmung,  Lange  etc.  sein  muss  fur  dasjenige  Instrument,  mit 
welchem  er  in  dem  betreffenden  Falle  zu  schneiden  oder  zu  atzen 
beabsichtigt. 

Bei  hochgradigen  Verengerungen  in  dem  untern  Abschnitte  der 
Kehlkopfshohle ,  bei  denen  durch  die  laryngoskopische  Betrachtung 
von  oben  her  nicht  entschieden  werden  kann,  ob  und  wo  sich  noch 
eine  Communicationsoffnung  in  der  Kehlkopfshohle  befindet,  kann 
die  Stelle  dieser  Oeffnung  durch  Einfuhrung  der  Kehlkopfssonde  bis 
in  den  Grund  der  Kehlkopfshohle,  zumal  in  Verbindung  mit  tracheo- 
skopischer  Besichtigung  von  unten  her  durch  die  bestehende  Tra- 
chealoffnung  ermittelt  werden. 

Fig.  45  auf  Taf.  VIII  zeigt  das  durch  Tracheal-Laryngoskopie 
gewonnene  Bild  einer  nahezu  vollstandigen  Verschliessung  der  Kehl- 
kopfshohle, in  welchem  die  kleine,  kaum  stecknadelkopfgrosse  Oeff- 
nung als  die  einzige  Verbindung  mit  dem  obern  Abschnitt  der  Kehl- 
kopfshohle dadurch  nachgewiesen  ward,  dass  die  von  der  Mundhohle 
her  in  den  Kehlkopf  eingefuhrte  Sonde  durch  diese  Oeffnung  unten 
zum  Vorschein  kam. 

Abgesehen  von  der  Vermehrung  der  technischen  Fertigkeit  des 
Operateurs,  welche  das  wiederholte  Sondiren  des  Kehlkopfs  mit 
sich  bringt,  gewahrt  dasselbe  audi  dem  Kranken  nicht  zu  unter- 
schatzende  Vortheile.  Es  gewohnt  den  Kranken  an  ein  liingeres 
ruhiges  Verhalten  und  Beharren  in  der  Stellung,  welche  zur  Aus- 
fiihrung  der  nachfolgenden  Operation  nothwendig  ist,  es  tragt  zur 
Abstumpfung  der  Reizbarkeit  der  Rachengebilde  bei,  so  dass  die 
Annaherung  und  Beruhrung  der  Schleimhaut  von  den  Instrumenten 
weniger  lebhaft  empfunden  wird,  und  lehrt  endlich  den  Kranken 
an  die  Verminderung  der  Luftmenge  sich  zu  gewohnen,  welche 
durch  die  Einfuhrung  eines  jeden  Instruments  in  den  Kehlkopf  be- 
wirkt  wird  und  welche  natiirlich  um  so  grosser  ausfallen  muss,  je 
dicker  und  umfangreicher  das  eingefuhrte  Instrument  ist.  Wie  sehr 
aufmerksame  Kranke,  besonders  bei  nicht  weit  geoffneter  Stimm- 
ritze,  Verschiedenheiten  des  Kalibers  eingefuhrter  Drahte  aus  der 
dadurch  bewirkten  geringern  oder  grossern  Verminderung  des  Luft- 
stromes    empfinden,    habe  ich  schon  bei    meiner  ersten  Polypen- 


I.   Sondiren.  175 

Operation  erfahren  (s.  pg.  25  meiner  Schrift)  und  seitdem  wieder- 
holt  bestatigt  gefunden. 

Endlich  ist  auch  noch  folgender  Punkt  zu  erwahnen.  Versucht 
man  bei  einem  Kranken,  welcher  die  Einfuhrung  des  Kehlkopfs- 
spiegels  und  selbst  ein  langeres  Verweilen  desselben  in  dem  Rachen 
vollkommen  ruhig  zu  ertragen  gelernt  hat,  zum  ersten  Male  die 
Sonde  in  den  Kehlkopf  einzufuhren,  so  bemerkt  man  fast  ohne 
Ausnahme,  dass  dieser  Kranke  einer  gewissen  Furcht  und  Angst 
sich  nicht  erwehren  kann,  er  sucht  gleichsam  instinctmassig  Kopf 
und  Hals  vor  dem  herannahenden  und  eindringenden  Instrumente 
zuriickzuziehen ;  Mundhohle,  Rachenhbhle  und  Kehlkopfseingang  ver- 
engern  sich,  so  dass  das  Kehlkopfsbild  im  Spiegel  verschwindet, 
letzterer  oft  selbst  fast  ganz  zugedeckt  wird  durch  die  vorgezogenen 
Seitentheile  des  Schlundes  nebst  Mandeln  etc.,  so  dass  man  Spiegel 
und  Sonde  entfernen  muss.  Hat  nun  der  Kranke  durch  wiederholte 
Einfuhrung  der  Sonde  diese  Befangenheit  und  Angst  verloren,  so 
dass  das  Sondiren  ohne  alien  Anstand  vorgenommen  werden  kann, 
so  wiederholt  sich  derselbe  Vorgang,  wenn  ein  zum  Schneiden, 
Aetzen  etc.  bestimmtes  Instrument  eingefuhrt  werden  soil;  der  Ge- 
danke  und  die  (unbegriindete)  Furcht  vor  dem  bevorstehenden 
Schmerz  ruft  die  gleichen  oder  noch  gesteigerten  Erscheinungen, 
wie  bei  der  ersten  Sondeneinfuhrung  hervor,  so  dass  man  in  der 
Regel  sehr  frtihzeitig  das  Instrument  ganz  unverrichteter  Sache 
zuruckziehen  muss.  Durch  wiederholtes  Einfiihren  des  Instruments 
kann  nun  zwar  die  Furcht  des  Kranken  ebenfalls  vermindert  wer- 
den, so  dass  er  sich  die  Einfuhrung  des  Messers  etc.  gleich  ruhig 
gefallen  lasst,  allein  vielfach  kehrt  doch  auch  bei  solchen  Kranken 
eine  gewisse  Aengstlichkeit  und  Unruhe  wieder  zuriick,  wenn  sie 
wissen,  jetzt  wird  das  Messer  etc.  eingefuhrt,  es  naht  der  entschei- 
dende  Moment,  wodurch  dann  gerade  die  Ausfuhrung  leicht  wieder 
vereitelt  wird. 

Bei  solchen  Kranken  habe  ich  mir  ofters  sehr  gut  dadurch 
geholfen,  dass  ich  zunachst  wieder  ein  oder  einige  Male  die 
Sonde  einfiihrte,  dann,  ohne  dass  es  der  Kranke  bemerkte,  die 
Sonde  mit  dem  Messer  etc.  vertauschte  und  letzteres  bei  dem  ganz 
unbefangenen  Kranken  zur  Operation  einfiihrte  —  eine  Tauschung, 
welche  leicht  und  ohne  Gefahr  zu  bewerkstelligen  ist.   Noch  sicherer 
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erreichte  ich  andere  Male  den  gleichen  Zweck  dadurch,  dass  ich 
den  Kranken  nach  Einfiihrung  und  Anlegung  des  Kehlkopfsspiegels 
die  Augen  scbliessen  liess,  und  nun  abwechselnd  die  Sonde  oder 
das  zur  Operation  bestimmte  Instrument  einfuhrte  und  im  giinsti- 
gen  Falle  mit  letzterem  auch  sofort  das  beabsichtigte  Manovre  aus- 
fuhrte. 

Instrumenten-Apparat. 

Zum  Sondiren  des  Kehlkopfs  kann  man  sich  nothigenfalls  jedes 
beliebigen  Drahtes  bedienen,  der  eine  hinreichende  Starke  und  Lange 
besitzt.  Eine  bequemere  und  sicbere  Handhabung  gewahrt  das  von 
mir  benutzte  Instrument,  welcbem  man,  wenn  man  will,  den  Namen 
Kehlkopfssonde  geben  kann.  Es  bestebt  aus  2  Theilen,  aus 
einem  Handgriffe  von  der  Taf.  V.  Fig.  5  A  gezeicbneten  Form, 
welcher  an  seinem  hintern  Ende  jenseits  zweier  gekrummter  Quer- 
balken  mit  einem  schrag  gestellten  Ringe  versehen  ist  und  an  sei- 
nem vordern  Ende  in  eine  mebrere  Linien  lange  Robre  auslauft, 
die  seitwarts  eine  Stellschraube  tragt;  und  2.  aus  einem  ungefahr 
20  Centimeter  langen  rundlicben  Stabcben  aus  Silber  von  1 — 2 
Millimeter  Dicke,  an  welcbem  das  eine  in  einen  gewohnlicben  Son- 
denknopf  auslaufende  Ende  in  einer  Lange  von  4 — 6  Centimeter 
unter  einem  abgerundeten  recnten  Winkel  umgebogen  ist,  wabrend 
der  andere  gerade  in  seiner  mittlern  Partbie  etwas  dickere  und 
von  den  Seiten  her  abgeflacbte  Tbeil  mit  seinem  hintern  Ende  in 
die  Robre  des  Handgriffes  bineingesteckt  und  durch  Anziehen  der 
Stellschraube  darin  befestigt  wird. 

Statt  dieser  silbernen  Sonde,  welche,  obschon  tbeurer,  doch 
der  grossern  Reinlichkeit  und  des  Nichtrostens  wegen  entschieden 
den  Vorzug  verdient,  kann  man  sich  auch  z.  B.  verzinnten  Eisen- 
drahts  bedienen ,  wie  er  sich  in  jedem  englischen  elastischen  Ka- 
theter  als  sog.  Mandrin  findet.  Solcher  Drahtstiicke  von  verscbie- 
dener  Dicke,  aber  siimmtlicb  passend  in  denselben  Handgriff,  sollte 
man  sich  mehrere  vorrathig  halten,  damit  man  bei  gleichzeitiger 
Behandlung  mehrerer  Kranken  die  fur  die  einzelnen  Kranken  am 
passendsten  gefundene  Kruinmung  des  vordern  Endes,  des  sog.  Son- 
denschnabels,  unverandert  aufbewahren  kann. 
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Technik  des  Sondirens. 

Bei  der  Einfuhrung  wird  die  Kehlkopfssonde ,  welche  mit  der 
rechten  Hand  so  ergrifFen  ist,  dass  der  Daumen  in  den  Ring  des 
Handgriffs  gesteckt,  der  Zeigefinger  in  die  Hohlung  des  obern  und 
der  Mittelfinger  in  die  des  untern  Querbalkens  gelegt  ist,  zu- 
nachst  in  senkrechter  Haltung  an  den  geoffneten  Mund  gebracht, 
der  nach  vorn  gerichtete  Schnabel  in  horizontaler  Richtung  rasch 
iiber  die  Zunge  hinweg  in  die  Rachenhohle  geschoben,  bis  dessen 
freie  Spitze  in  dem  Kehlkopfsspiegel  iiber  dem  obern  Rande  des 
Kehldeckels  erscheint.  Jetzt  wird  durch  eine  leichte  Supinations- 
bewegung  und  Erhebung  der  Hand  der  Sondengriff  in  die  horizon- 
tale  Richtung  gebracht  und  zugleich  etwas  dem  Munde  genahert, 
wahrend  das  Auge  des  Arztes  in  dem  Spiegel  die  Bewegung  der 
Sondenspitze  uberwacht  und  besonders  darauf  achtet,  dass  dieselbe 
in  der  Mitte  des  Luftkanals  sich  abwarts  bewegt,  iiberall  von  der 
Kehlkopfswandung  gleich  weit  entfernt  bleibend. 

Soil  die  Sondenspitze  an  eine  bestimmte  Stelle  der  Kehlkopfs- 
wandung hingebracht  werden ,  z.  B.  an  eine  Neubildung ,  um  deren 
Consistenz  zu  ermitteln,  so  sieht  man  in  dem  Spiegel  darnach,  dass 
die  Spitze  der  Sonde  den  zu  beruhrenden  Punkt  in  dem  Spiegel- 
bilde  ganz  oder  beinahe  zudeckt  und  dass  bei  dem  weitern  Ein- 
fuhren  der  Sonde  in  den  Kehlkopf  hinab  dieses  Verhaltniss  keine 
Aenderung  erleidet. 

Wie  weit  in  Wirklichkeit  die  Sondenspitze  von  dem  zu  be- 
ruhrenden Punkte  noch  entfernt  ist,  lasst  sich  optischen  Gesetzen 
gemass  aus  dem  Spiegelbilde  nicht  genau  beurtheilen,  da  in  diesem 
die  beiden  genannten,  in  gerader  Linie  hinter  einander  liegenden 
Punkte  sich  decken.  Man  kann  daher  diese  Entfernung  nur  unge- 
fahr  beurtheilen  aus  der  Lange  des  eingefiihrten  Sondentheiles  und 
aus  der  Vergleichung  mit  irgend  einem  andern  im  Niveau  der  Son- 
denspitze beflndlichen  und  im  Spiegel  sichtbaren  Punkte,  dessen 
Entfernung  von  der  zu  beruhrenden  Stelle  bekannt  ist. 

Dass  die  Sondenspitze  die  beabsichtigte  Stelle  selbst  erreicht  hat 
und  beruhrt,  gibt  sich  zunachst  durch  das  Gefuhl,  d.  h.  durch  die 
Empfindung  des  Widerstandes  gegen  das  Weiterfortschieben  der  Sonde 
zu  erkennen,  sodann  durch  die  an  der  beruhrten  Stelle  eintretende 
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Form-  oder  Lagenveranderung ;  die  Sondenspitze  macht  an  dieser 
Stelle  ein  kleines  Grubchen  oder  drangt  den  beruhrten  Gegenstand 
aus  seiner  Stelle  abwarts,  seitwarts  etc.,  je  nach  der  Ricbtung  des 
Druckes  der  Sonde. 

Bei  diesen  Versucben  erkennt  ein  etwas  geubtes  Auge  so- 
fort, ob  der  Sondenscbnabel  die  erforderlicbe  Kriimmung  und 
Lange  besitzt,  urn  die  beabsichtigte  Stelle  des  Kehlkopfs  leicht  und 
sicher  zu  erreichen,  oder  ob  und  was  daran  fehlt;  in  dem  letztern 
Falle  muss  man  dann  an  der  herausgezogenen  Sonde  sofort  den 
Sondenschnabel  so  zu  biegen  suchen,  wie  man  es  fur  passend  er- 
acbtet,  dann  wieder  einfiihren,  probiren  und  so  fort,  bis  man  das 
richtige  Verhaltniss  berausgefunden  hat.  Im  Allgemeinen  muss  der 
Sondenscbnabel,  wenn  man  eine  Stelle  an  dem  vordern  Umfange 
des  Kehlkopfs  beruhren  will,  etwas  tiber  einen  rechten  Winkel  ge- 
bogen,  d.  h.  mit  seiner  untern  Spitze  etwas  ruckwarts  gegen  den 
Handgriff  hin  gerichtet  sein  (Taf.  V.  Fig.  5,  C),  wahrend  zur  Be- 
riihrung  der  hintern  Wand  des  Kehlkopfs  und  deren  Nachbarschaft 
der  Winkel,  welchen  der  Sondenschnabel  mit  den  ubrigen  Sonden- 
theilen  macht,  etwas  tiber  einen  rechten  Winkel  betragen,  die  Spitze 
also  vorwarts  abwarts  gerichtet  sein  muss,  wie  die  punktirte  Son- 
denspitze D  in  der  vorhin  angefuhrten  Figur  zeigt. 

Es  versteht  sich  von  selbst,  dass  man,  so  wie  der  Kranke  Husten- 
oder  Wiirgbewegungen  macht,  was  man  an  der  rascher  oder  lang- 
samer  eintretenden  Verengerung  des  Schlundes  und  des  Kehlkopfs- 
einganges  unter  gleichzeitiger  Runzelung  und  Faltenbildung  der 
Schleimhaut  bemerkt,  sofort  die  Sonde  aus  dem  Munde  entfernen 
muss. 


Catheterismus  laryngis  et  tracheae. 

Als  Anhang  zu  dem  vorstehend  erorterten  Sondiren  des  Kehl- 
kopfes  mussen  wir  hier  noch  kurz  erwahnen  die  langst  bekannte, 
aber  freilich  mehr  in  Btichern  besprochene,  als  in  der  Praxis  ge- 
ubte  Einfuhrung  von  hohlen  Sonden,  Kathetern,  durch  den  Kehl- 
kopf  in   die  Luftrohre,  den  sog.  Catheterismus   laryngis  et 
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tracheae.  Vielleicht  durfte  diese  Operation  in  Zukunft  etwas 
mehr  in  Aufnahme  kommen,  indem  man  gegenwartig  einerseits  mit 
Hiilfe  des  Kehlkopfsspiegels  im  Stande  ist,  diese  Operation  leicht 
und  sicher  auszufuhren,  wahrend  man  vordem  kaum  ein  Zeichen 
hatte,  aus  dem  man  mit  absoluter  Gewissheit  den  Schluss  ziehen 
durfte,  dass  man  mit  dem  Katheter  in  die  Luftrohre  und  nicht  in 
die  Speiserohre  eingedrungen  war;  andererseits  lassen  sich  auch 
bei  der  fortgeschrittenen  Erkenntniss  der  Kehlkopfskrankheiten  noch 
einige  weitere  Momente  aufstellen,  welche  die  Einfiihrung  von  Ka- 
thetern  in  die  Kehlkopfshohle  nothig  machen  konnen. 

Bei  der  Besprechung  dieser  Indicationen  unterlassen  wir  es 
jedoch,  als  nicht  hieher  gehorig,  auf  eine  nahere  Erorterung  der- 
jenigen  Zustaude  einzugehen,  welche  fruher  als  Indicationen  fiir  den 
Catheterismus  tracheae  aufgefuhrt  worden  sind,  da  sich  dieselben 
sammtlich  auf  ausserhalb  der  Kehlkopfshohle  gelegene  krankhafte 
Zustande  beziehen.  Ebenso  ubergehen  wir  auch  die  in  neuester 
Zeit  aufgetauchte  und  eben  so  schnell  wieder  verschwundene  Tu- 
bage  de  la  glotte,  welche  die  Tracheotomie  beim  Croup  unnothig 
machen  sollte,  und  besprechen  hier  nur  kurz  die  Umstande,  unter 
denen  von  uns  die  Einfiihrung  von  Kathetern  in  den  Kehlkopf  ge- 
iibt  worden  ist.    Es  geschah  dieses 

1)  in  diagnostischer  Absicht  bei  Stenosen  in  dem  untern  Ab- 
schnitte  der  Kehlkopfshohle  zur  Aufsuchung  und  Bestimmung  der 
Lage  und  Grosse  der  noch  vorhandenen  Communicationsoffnung  mit 
der  Luftrohre,  zu  welchem  Zwecke  statt  der  silbernen  Kehlkopfs- 
sonde  abwechselnd  auch  diinne  gebogene  Katheter  benutzt  wurden; 

2)  in  therapeutischer  Absicht  bei  starker  odematoser  Schwel- 
lung  der  submucosen  Zellgewebsschichte  in  dem  untern  Abschnitte 
der  Kehlkopfshohle,  um  daselbst  durch  den  Druck  temporar  einge- 
legter  dicker  elastischer  Katheter  rasch  eine  Volumensverminderung 
dieser  Anschwellung  herbeizufiihren ; 

3)  in  gleicher  Absicht  wurden  dicke  elastische  Katheter  und 
Schlundsonden  durch  die  Kehlkopfshohle  hindurch  gelegt,  um  die 
in  dem  fast  ganzlich  verwachsenen  untern  Kehlkopfs-Abschnitte 
ktinstlich  angelegte  neue  Oeffnung  an  alsbaldiger  Wiederverwach- 
sung  zu  verhindern  und  die  isolirte  Vernarbung  der  Wundrander 
derselben  herbeizufiihren.    Fig.  44   auf  Taf.  VIII.  gibt   die  Ansicht 
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einer  auf  diese  Weise  hergestellten  Oeffnung  nach  dem  tracheosko- 
pischen  Spiegelbilde. 

Zu  den  angefuhrten  Zwecken  dienten  ausschliesslich  gewohn- 
liche  gekriimmte  elastische  Katheter  und  Schlundsonden,  deren  Ein- 
fuhrung  in  die  Kehlkopfshohle  in  der  gleichen  Weise  geschah,  wie 
dieses  von  der  silbernen  Kehlkopfssonde  vorhin  angegeben  worden 
ist,  so  dass  wir  nicht  weiter  darauf  einzugehen  brauchen. 


II.  Aetzen. 

Unter  dieser  Ueberschrift  »Aetzen«  betrachte  ich  sammtliche 
mit  Beihulfe  des  Kehlkopfsspiegels  zu  vollbringenden  Applicationen 
von  Arzneistoffen  auf  die  innere  Oberflache  des  Kehlkopfs,  auch 
derjenigen,  welche  eine  caustische  Wirkung  nicht  haben,  indem  die 
Technik  im  Wesentlichen  fur  alle  die  gleiche  ist,  und  die  vorkom- 
menden  Verschiedenheiten  in  der  Technik  viel  weniger  von  der  be- 
sondern  Natur  des  Mittels,  als  hauptsachlich  von  der  Form  abhan- 
gen,  in  welcher  das  Mittel  zur  Einwirkung  gebracht  wird,  namlich 
ob  in  festem,  in  pulverformigem  oder  in  fliissigem  Zu- 
stande. 

Diese  drei  Applicationsweisen  fordern  eine  getrennte  Dar- 
stellung. 

1.    Application  fliissiger  Arzneimittel. 

Die  Anwendung  von  caustischen  und  ahnlichen  Arzneimitteln 
im  fliissigen  Zustande,  welche  nicht  so  weit  verdunnt  sind,  dass 
man  sie  ohne  alle  Beschwerde  und  Nachtheil  fur  den  Kranken 
mittelst  des  Zerstaubungsapparates  auf  die  ganze  Schleimhautaus- 
breitung  von  der  Mundhohle  bis  zu  den  Lungen  hinab  einwirken 
lassen  darf,   ist  hauptsachlich  bei  folgenden  Umstanden  angezeigt: 

1)  Bei  ausgebreiteter  Hyperamie  der  Kehlkopfsschleimhaut 
ohne  oder  mit  Schwellung  der  Schleimhaut  und  des  submucosen 
Zellgewebes,  sog.  chronischen  katarrhalischen  Zustanden,  welche  der 
Anwendung  milderer  Mittel  in  Form  von  Einathmungen  etc.  nicht 
weichen. 
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2)  Bei  pseudomembranosen  Ausschwitzungen  auf  die  freie 
Schleimhautflache,   sog.  crouposen  und  diphtheritischen   Exsudaten. 

3)  Bei  einer  auf  eine  nicht  ganz  kleine  Stelle  beschrankten 
Hypertrophic  der  Schleimhaut  in  ihrer  ganzen  Dicke  oder  nur 
ihrer  obersten  Schicht  und  des  Epithelialuberzuges,  welche  letztere 
Erkrankung  an  dem  freien  Rande  der  Stimmbander  beobachtet 
worden  ist.     S.  die  zwolfte  Beobachtung. 

4)  Bei  oberflachlichen  Erosionen  und  Ulcerationen ,  welche 
ebenfalls  eine  grossere  Ausdehnung  gewonnen  haben. 

In  alien  diesen  Fallen  handelt  es  sich  um  eine  raehr  der  Flache 
nach  ausgedehnte  als  um  eine  in  die  Tiefe  greifende  Erkrankung 
der  Schleimhaut,  welche  durch  Anwendung  reizender  und  alteriren- 
der  Mittel  zur  Ruckkehr  und  Riickbildung  in  den  normalen  Zu- 
stand  veranlasst  werden  soil,  welche  Mittel  aber  von  nicht  so 
starker  Wirkung  sein  dfirfen ,  dass  sie  bei  ihrer  nicht  zu  vermei- 
denden  gleichzeitigen  Einwirkung  auf  benachbarte  gesunde  Schleim- 
haut letztere  wesentlich  benachtheiligen. 

Das  Hauptmittel  ist  der  Hollenstein,  Argentum  nitricum,  in 
dem  Verhaltniss  von  5 — 10 — 20 — 30—60  Gran  in  einer  Drachme 
destillirten  Wassers  aufgeloset,  und  zwar  so,  dass  bei  jedem  Kran- 
ken  mit  einer  der  schwachsten  Auflosungen  begonnen  und  je  nach 
dem  Grade,  in  welchem  die  gebrauchte  Losung  ertragen  wird,  lang- 
samer  oder  rascher  zu  den  starkeren  Losungen  aufgestiegen  wird. 
Ausserdem  konnen  noch  in  Anwendung  kommen:  Auflosungen  von 
Tannin  3/9 — 1  auf  §j  Aq.  destill.  und  Eisenchloridsolution,  wie  denn 
hieher  auch  noch  die  oben  pg.  53  und  54  erwahnte  Application 
gewisser  Arzneimittel  behufs  Erzielung  lokaler  Anasthesie  zu  rech- 
nen  ist. 

Die  Application  dieser  Fltissigkeiten  geschieht  in  einer  doppel- 
ten  Weise,  durch  Bepinseln  oder  durch  Einspritzen. 

A.    Bepinseln. 

Die  Application  der  Flussigkeit  auf  die  kranke  Kehlkopfs- 
stelle  geschieht  am  zweckmassigsten  durch  Betupfen  vermittelst 
eines  mit  der  Flussigkeit  getrankten  Schwammchens ,  welches  eine 
hinreichende  Menge  derselben  aufzunehmen  vermag,  und  beim  An- 
driicken  an  die  kranke  Stelle   genug  davon  wieder  abgibt,  zumal 
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dasselbe  dabei  immer  noch  durch  die  sofort  eintretende  Verenge- 
rung  der  Kehlkopfshohle  zusammengedriickt  wird.  Beim  Zuriick- 
ziehen  dieses  Schwammchens  werden  dann  freilich  auch  die  zu- 
nachst  oberhalb  gelegenen  Schleimhautparthieen  von  dem  auf  die 
angegebene  Weise  ausgedriickten  Schwammchen  bestrichen,  allein 
nacb  der  bisherigen  Erfahrung  ohne  beraerkbaren  Nachtheil. 

Weniger  empfehlungswerth  ist  die  Application  der  Flussigkeit 
mittelst  eines  feinen  Haarpinsels ,  da  derselbe  nicht  nur  weniger 
Flussigkeit  aufzunehmen  vermag,  sondern  dieselbe  zu  leicht  und  zu 
bald  wieder  abgibt,  sobald  er  beim  Einfuhren  an  irgend  eine  Stelle 
anstosst,  ja  auch  schon  ohne  dieses,  wenn  er  recht  reichlich  ge- 
fullt  ist,  Tropfen  fallen  lasst. 

Apparat.  Aus  dem  feinsten  lockern  Badschwamm  schneidet 
man  ein  birnformiges  Stiickchen  aus,  dessen  unterer  dicker  Theil 
im  aufgequollenen  Zustande  */*  bis  1  Cmtr.  Durchmesser  besitzt 
(je  nach  der  Grosse  der  zu  touchirenden  Kehlkopfshohle),  und  be- 
festigt  ihn  mit  seinem  obern  diinnern  Ende  an  das  vordere  Ende 
des  Tragers,   so   dass  letzteres  dadurch  moglichst  zugedeckt  wird. 

Zum  Trager  benutzt  man  am  einfachsten  einen  neusilbernen 
dicken  runden  oder  besser  von  zwei  Seiten  her  abgeplatteten  Draht 
von  ungefahr  20  Cmtr.  Lange,  dessen  vorderes  Ende  4  bis  5  Cmtr. 
lang,  gleich  dem  Sondenschnabel  unter  einem  abgerundeten  rechten 
Winkel  abwarts  gebogen  nahe  seiner  breit  geschlagenen  Spitze 
eine  tiefe  Einkerbung  (Taf.  V.  Fig.  10)  besitzt,  welche  den  urn  den 
augelegten  Schwamm  herumgeschlungenen  Faden  aufnehmen  und 
am  Abgleiten  verhindern  soil.  (Taf.  V.  Fig.  11  mit  angebundenem 
Schwammchen  und  Fig.  12  mit  angebundenem  Pinsel.) 

Bequemer  und  sicherer  geschieht  die  Befestigung  des  Schwamm- 
chens  durch  folgende  Vorrichtung,  welche  Taf.  V.  Fig.  13  darge- 
stellt  ist.  An  dem  vordern  gekrunimten  Ende  des  neusilbernen 
Stabchens  ist  eine  etwa  3  bis  4  Cmtr.  lange  und  2  bis  3  Mmtr. 
dicke  silberne  Hulse  augelothet,  welche  in  den  zwei  vorderen  Drit- 
teln  ihrer  Lange  gespalten  und  federnd  an  der  innern  Flache  jeder 
rinnenformigen  Branche  3  kleine  Spitzen  tragt,  die  beim  Schliessen 
durch  den  nach  vorn  vorgeschobenen  Ring ,  welcher  auf  der  Hiilse 
lauft,  in  entsprechende  Locher  der  andern  Branche  hineinragen. 
Ein  zwischen  den  geoffneten  Branchen  hineingelegtes  Schwammchen 
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von  passender  Grosse  und  Form  wird  durch  Vorschieben  des  Rin- 
ges  rasch  und  sicher  festgehalten  und  deckt  dabei  die  Enden  der 
Hulse  vollstandig  zu,  so  dass  dieselben  beim  Einfuhren  des  Schwamm- 
chens  in  keine  Beriihrung  mit  dem  Korper  kommen.  (Fig.  14  u.  15.) 

Gut  ist  es  mehrere  soldier  Aetztrager  theils  mit  langerem 
theils  mit  kurzerem  Schnabel,  sowie  auch  mit  Schwammchen  von 
verschiedener  Grosse,  fur  Kranke  verschiedenen  Alters  und  Grosse 
zu  besitzen. 

Der  eine  wie  der  andere  eben  beschriebene  Trager  wird  mit 
seinem  hinteren  Ende  in  den  schon  oben  pg.  176  angefuhrten  Hand- 
griff  gesteckt  und  durch  Anziehen  der  Schraube  festgestellt. 

Will  man  das  Schwammchen  oder  den  Pinsel  gedeckt  in  die 
Kehlkopfshohle  einfuhren,  so  kann  man  sich  dazu  der  Taf.  VI. 
Fig.  10  abgebildeten  Vorrichtung  bedienen,  einer  silbernen,  an  ihrem 
untern  Ende  glockenformig  erweiterten  Rohre ,  innerhalb  welcher 
der  mit  dem  angebundenen  Schwammchen  oder  Pinsel  versehene 
Draht  verlauft,  beide  Stiicke  an  dem  weiter  unten  beschriebenen 
Handgriffe  befestigt.  Ich  ziehe  jedoch  bei  Erwachsenen  stets  das 
Touchiren  mit  dem  ungedeckten  Schwammchen  vor,  und  benutze 
letztere  Vorrichtung  nur  bei  Kindern,  bei  denen  sich  der  Larynx 
schon  schliesst,  ehe  man  mit  dem  Schwammchen  tief  genug  hinab- 
gekommen  ist. 

Die  Application  selber  wird  in  folgender  Weise  ausgefiihrt. 
Nachdem  der  Kranke  die  erforderliche  Stellung  eingenommen  und  der 
Kehlkopfsspiegel  gehorig  eingestellt  ist,  so  dass  man  die  zu  touchi- 
rende  Stelle  frei  iiberblickt,  wird  das  Schwammchen  vorsichtig 
durch  Mundhohle  und  iiber  den  Kehldeckel  hinweg  in  die  Rachen- 
hohle  eingefiihrt,  bis  dass  es  sich  senkrecht  tiber  dem  Kehlkopfs- 
eingange  befindet.  Jetzt  wird  durch  eine  rasche  Hebung  des  Griff- 
endes  das  Schwammchen  rasch  in  die  Kehlkopfshohle  hinabgesenkt 
und  zwar  in  ganz  gerader  Richtung,  wenn  man  die  ganze  innere 
Oberflache  der  Kehlkopfshohle  gleichmassig  uberfahren  will,  ent- 
weder  nur  bis  zu  den  Stimmbandern,  oder  noch  bis  zwischen  diesen 
hinab  in  den  Anfang  der  Luftrohre  hinein,  wenn  es  gilt  auf  die 
freien  Stimmbandrander  selbst  einzuwirken.  Den  Durchgang  des 
Schwammchens  durch  die  Stimmritze  abwarts  empfindet  man  deut- 
lich  an  einem  leichten  Widerstande,  welcher  bedeutend  viel  grosser 
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ist  und  sich  stets  durch  einen  merklichen  Ruck  zu  erkennen  gibt, 
wenn  man  nach  dem  nur  wenige  Augenblicke  dauernden  Verweilen 
des  Schwammchens  unterhalb  der  Stimmritze,  dasselbe  durch  letz- 
tere  wieder  emporzieht. 

Es  versteht  sich  von  selbst,  dass  wenn  man  eine  Stelle  der 
Kehlkopfsschleimhaut  an  dem  hintern  oder  vordern  oder  seitlichen 
Umfange  vorzugsweise  zu  treffen  beabsichtigt,  dass  dann  durch  ent- 
sprechende  Bewegungen  am  Griffende  das  Schwammchen  nach  die- 
ser  Stelle  hin  dirigirt  werden  muss,  z.  B.  beim  Aetzen  an  der 
hintern  Kehlkopfswand  das  Schwammchen  etwas  vorwarts  gescho- 
ben,  beim  Aetzen  die  Gegend  des  vordern  Winkels  der  Kehlkopfs- 
hohle etwas  angezogen  werden  muss  u.  s.  f. ,  wie  dieses  bereits 
oben  bei  der  Beschreibung  des  Sondirens  der  Kehlkopfshohle  an- 
gegeben  ist. 

Ist  die  beabsichtigte  Stelle  getroffen  und  das  Schwammchen 
einige  Augenblicke  hindurch  dagegen  angedruckt  worden,  so  wird 
dasselbe  zugleich  mit  dem  Spiegel  moglichst  rasch  aus  dem  Munde 
zuriickgezogen  und  zwar  moglichst  in  dessen  Mittellinie  zur  Ver- 
meidung  jeglicher  Beriihrung  des  Gaumens,  der  Zunge  etc.,  welche 
dem  Kranken  zum  Mindesten  eine  sehr  unangenehme  Geschmacks- 
empfindung  verursacht.  Spiegel  und  Schwammchen,  ersterer  durch 
den  zugleich  erfolgenden  Husten  stark  mit  silberhaltigem  Schleim 
bespritzt  und  letzterer  von  einem  zahen  theilweise  kasig  geronne- 
nen  Schleimiiberzuge  bedeckt,  werden  sofort  in  Wasser  getaucht 
und  sorgfaltig  gereinigt. 

Manche  Aerzte  behaupten  das  eben  beschriebene  Touchiren  des 
Kehlkopfs  auch  ohne  Anwendung  der  Laryngoskopie  sicher  aus- 
fuhren  zu  konnen.  Ich  muss  dieses  auf  das  Bestimmteste  in  Ab- 
rede  stellen  und  fiir  durchaus  falsch  und  irreleitend  erklaren. 
Wenn  man  sich  auch  durch  viele  Uebung  die  Fertigkeit  erwerben 
kann,  gleichsam  im  Dunkeln  recht  oft  in  ;den  Larynx  mit  dem 
Schwammchen  einzudringen ,  so  ist  man  doch  nie  sicher,  dass  es 
immer  gelingt  und  noch  weniger  kann  man  aus  dem  Gefuhl  bei 
der  Einfuhrung  des  Schwammchens  sicher  entscheiden,  ob  man  mit 
demselben  in  die  Kehlkopfshohle  oder  dicht  daneben  in  die  Schlund- 
furche  eingedrungen  war.  Selbst  bei  Benutzung  des  Kehlkopfs- 
spiegels  istr  es  mir   namentlich   bei  Kindern    begegnet,    dass    in 
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dem  Augenblicke,  wo  ich  das  erbsengrosse  Schwammchen  in  den 
Larynx  hinabsenken  wollte,  der  Eingang  in  den  letzteren  durch 
plotzliche  Annaherung  der  beiden  Plicae  ary-epiglotticae  versperrt 
ward  und  das  Schwammchen  statt  an  der  medianen  an  der  late- 
ralen  Seite  der  einen  oder  andern  Plica  ary-epiglottica  in  die  seit- 
liche  Schlundfurche  hinabglitt.  Dieses  falsche  Hinabgleiten  des 
Schwammchens  konnte  ich  in  demselben  Augenblicke  wo  es  geschah 
weder  sehen  noch  fiihlen,  sondern  erst  nachdem  es  geschehen  war, 
nachtraglich  aus  der  Lage  des  Stieles  in  dem  Spiegelbilde  erkennen. 
Auch  das  Gefiihl  bei  dem  Zuruckziehen  des  Schwammchens  gibt 
eben  so  wenig  als  die  Beriicksichtigung  der  Lange  und  Richtung 
des  Stieles  des  Aetztragers  einen  irgendwie  sichern  Aufschluss  iiber 
die  Stelle,  wo  dasselbe  gewesen. 

B.  Bespritzen. 

Die  andere  Art  der  Application  flussiger  Substanzen  auf  die 
Kehlkopfsschleimhaut  besteht  in  dem  Einspritzen,  so  dass  ein  feiner 
Flussigkeitsstrahl  direkt  auf  die  kranke  Stelle  hin  geleitet  wird. 
Es  bietet  dieses  Verfahren  gegeniiber  dem  Vorigen  allerdings  den 
Vortheil  dar,  dass  bei  ihm  die  mechanische  Beriihrung  und  Reizung 
der  kranken  Stelle  durch  das  Schwammchen  wegfallt,  und  dass  die 
Fliissigkeit  ganz  rein  und  vielleicht  auch  in  etwas  grosserer  Menge 
die  kranke  Stelle  bespiilt.  Dagegen  steht  es  demselben  in  der  Be- 
ziehung  nach,  dass  die  kranke  Stelle  mit  dem  Fliissigkeitsstrahle 
nicht  so  sicher  zu  erreichen  ist  als  mit  dem  Schwammchen,  und 
dass  die  iibrige  Kehlkopfsschleimhaut  in  grosserer  Ausdehnung  von 
der  Fliissigkeit  bespiilt  wird,  namentlich  die  unterhalb  der  kranken 
Stelle  gelegene  Schleimhautparthie  durch  Hinabfliessen  der  injicir- 
ten  Fliissigkeit,  wenn  erstere  hoch  oben  in  dem  sog.  Vorhofe  der 
Kehlkopfshohle  gelegen  ist. 

Jedenfalls  sind  zur  definitiven  Entscheidung  iiber  den  relativen 
Werth  dieser  beiden  Verfahren  noch  weitere  Erfahrungen  iiber  den 
therapeutischen  Erfolg  ihrer  Anwendung  abzuwarten.  Fiir  jetzt 
vermag  ich  der  Einspritzung  nur  da  einen  entschiedenen  Vorzug 
vor  der  Bepinselung  einzugestehen ,  wo  es  sich  urn  eine  ausgebrei- 
tete  Erkrankung  der  obern  Flache  der  beiden  Stimmbander  handelt, 
auf  welche  man  durch  Einspritzung  nach  dem  weiter  unten  pg.  188 
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angegebenen    Verfahren   ungleich    viel    sicherer  und    ausgedehnter 
einwirken  kann. 

Zur  Ausfuhrung  nimmt  man  am  einfachsten  eine  Glasrohre  von 
ungefahr  5  Mmtr.  Dicke  und  20  Cmtr.  Lange,  deren  vorderes  in 
eine  Spitze  ausgezogenes  Ende  l1/* — 2 — 3  Cmtr.  von  dieser  Spitze 
entfernt  unter  einem  rechten  Winkel  umgebogen  ist,  und  steckt  an 
das  andere  Ende  eine  etwa  1  Fuss  lange  Rohre  von  Kautschuck 
an.  Durch  Saugen  an  dem  freien  Kautschuckende  fiillt  man  die 
mit  ihrer  Spitze  in  die  Injectionsflussigkeit  getauchte  Glasrohre  mit 
der  nothigen  Menge  dieser  Flussigkeit  an,  fuhrt  dann  die  Glasrohre, 
wahrend  man  durch  Zusammendriicken  der  Kautschuckrohre  mit 
den  Zahnen  die  Flussigkeit  an  dem  Wiederauslaufen  verhindert,  durch 
die  Muncl-  in  die  Rachenhohle  ein  und  richtet  die  Spitze  der  Glas- 
rohre nach  unten ,  und  zwar  genau  so ,  dass  sie  in  dem  Spiegel- 
bilde  die  zu  bespritzende  Kehlkopfsstelle  zudeckt,  worauf  man  unter 
Nachlassen  des  Druckes  mit  den  Zahnen  und  die  Kautschuckrohre 
nur  noch  mit  den  Lippen  haltend,  durch  ein  rasches  kraftiges  Ein- 
blasen  in  diese  Rohre  die  Flussigkeit  in  einem  feinen  Strahle  aus 
der  Glasrohre  auf  die  kranke  Kehlkopfsstelle  hin  treibt. 

Statt  der  Glasrohre  kann  man  sich  auch  einer  kleinen  silber- 
beschlagenen  und  mit  zwei  seitlichen  Ringen  zum  Halten  versehenen 
Glasspritze  bedienen,  wie  dergleichen  Spritzen  in  der  Chirurgie  viel- 
fach  zu  Einspritzungen  in  kleinere  Hohlen  und  Kanale  des  Korpers 
benutzt  werden,  auf  deren  vorderes  Ende  man  eine  15  Cmtr.  lange 
silberne  Rohre  aufgesteckt  hat,  die  an  ihrem  freien  etwa  1  Mmtr. 
dicken  Ende  2  Cmtr.  lang  rechtwinklig  abwarts  gebogen  ist.  Diese 
Spritze  wird,  mit  dem  durch  die  beiden  Ringe  gesteckten  Zeige- 
finger  und  Mittelfinger  der  rechten  Hand  gehalten,  wahrend  der 
Daumen  in  dem  Ringe  des  Stempels  ruht,  an  die  gleiche  Stelle 
der  Rachenhohle  hin  gebracht  und  in  der  gleichen  Weise  gerich- 
tet,  wie  vorhin  von  der  einfachen  Glasrohre  angegeben,  worauf 
man  durch  Daumendruck  den  Stempel  vorschiebt  und  die  Flussig- 
keit austreibt. 

Manche  Aerzte  haben  das  vorderste  Ende  der  Ansatzrohre  der 
Spritze  in  Form  eines  olivenformigen,  von  zahlreichen  feinen  Locher- 
chen  durchbohrten  Knopfchens  anfertigen  lassen,  urn  auf  diese 
Weise  bei  Entleerung  der  Spritze  die  innere  Oberflache   der  Kehl- 
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kopfshohle  ganz  gleichmassig ,  etwa  wie  ein  Blumenbeet  mit  einer 
Giesskanne,  bespritzen  zu  konnen,  —  eine  Spielerei,  die  den  beab- 
sichtigten  Zweck  in  keiner  Weise  zu  erfullen  im  Stande  sein  kann. 

Die  Anwendung  der  gewohnlichen  Spritze  fiihrt  den  Nachtheil 
mit  sich,  dass  in  dein  Moment  des  Fortschiebens  des  Stempels  durch 
den  Druck  des  Daumens  die  Richtung  der  Spitze  und  damit  des 
Flussigkeitsstrahles  sehr  leicht  verandert  wird,  ja  so  leicht,  dass 
dieses  kaum  vermieden  werden  kann.  Ich  babe  mir  deshalb  folgen- 
des  Spritzinstrument  anfertigen  lassen,  das  von  diesem  Nacbtheil 
frei  ist  und  in  seiner  Haltung  und  Handbabung  mit  den  ubrigen 
Aetzmitteltragern  etc.  moglichst  iibereinstimmt.  Dasselbe  besteht 
aus  zwei  Stiicken,  zunachst  aus  einer  Glasrohre  ganz  von  der  vor- 
hin  pg.  186  angegebenen  Beschaffenheit,  nur  an  dem  bintern  Ende 
mit  einer  kurzen  Metalleinfassung  versehen,  in  welche  das  vordere 
Ende  der  eigentlichen  Spritzeinrichtung  ganz  genau  bineinpasst. 
Taf.  VI.  Fig.  23.  Diese  letztere  (Fig.  22)  ist  eine  10  Cmtr.  lange, 
3  bis  5  Mmtr.  dicke  Rohre  von  Neusilber,  auf  welche  nahe  der 
Mitte  eine  hohe  Halbkugel  als  Windkessel  so  aufgelothet  ist,  dass 
deren  durchlbcherter  Grund  nur  mit  dem  diinnern  vordern  6  Cmtr. 
langen  Theile  der  Rohre  frei  zusammenhangt,  wahrend  die  25  Mmtr. 
im  Durchmesser  baltende  Oeffnung  der  Halbkugel  durch  ein  straff 
aufgespanntes  Kautschuckplattchen  geschlossen  ist.  Sie  stellt  so- 
mit  eine  Kesselpauke  en  miniature  dar  und  diirfte  daher  das  ganze 
Instrument  wohl  nicht  unpassend  als  Kesselspritze  zu  bezeich- 
nen  sein. 

Sind  beide  Stiicke  richtig  zusammengesteckt,  so  dass  die  Flache 
des  Windkessels  nach  oben  und  die  Spitze  der  Glasrohre  nach 
unten  gekehrt  ist,  so  sieht  man,  wenn  letztere  in  eine  Fliissigkeit 
eingetaucht  ist,  beim  Druck  auf  die  Kautschuckplatte  eine  Anzahl 
Luftblasen  aus  der  Spitze  entweichen  und  beim  Nachlassen  des 
Druckes  die  Glasrohre  mit  einer  entsprechenden  Menge  von  Fliis- 
sigkeit sich  fiillen,  die,  wenn  nun  die  Rohre  emporgehoben  und  die 
Kautschuckplatte  nur  leicht  gedruckt  wird,  in  einem  feinen  Strahle 
rasch  hervorspritzt.  Durch  einige  Uebung  lernt  man  rasch  die  Glas- 
rohre nach  Bedarf  mit  der  Fliissigkeit  anfiillen,  deren  Menge  immer- 
hin  nur,  eine  sehr  geringe  ist  und  als  ein  Saulchen  von  wenigen 
Linien  bis  zu  hochstens  2  Zoll  Lange  in  der  Glasrohre  gesehen  wird. 
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Beim  Gebrauch  fasst  man,  nachdem  die  Glasrohre  mit  der  er- 
forderlichen  Menge  Fliissigkeit  auf  die  bezeichnete  Weise  gefullt 
worden  ist,  die  Metallrohre  so  mit  der  rechten  Hand,  dass  der  ge- 
streckte  Daumen  von  unten  her  gegen  die  Metallrohre  gerade 
unterhalb  des  Windkessels  angestemmt  und  der  Zeigefinger  nebst 
Ringfinger  zu  beiden  Seiten  des  Windkessels  auf  die  obere  Flache 
der  Metallrohre  fest  aufgesetzt  werden,  so  dass  hiedurch  die  Rohre 
ganz  sicher  im  Gleichgewicht  gehalten  wird,  wiihrend  man  die  Ge- 
fuhlsflache  des  Mittelfingers  nur  ganz  leicht  auf  die  Mitte  der  Kaut- 
schuckplatte  auflegt,  oder  nur  dicht  oberhalb  derselben  halt. 

In  dieser  Weise  gehalten  wird  das  Instrument  ebenso  wie  die 
bisher  beschriebenen  Apparate  in  die  Rachenhohle  eingefiihrt  und 
seiner  Spitze  die  Richtung  nach  der  Mitte  der  Glottis  hin  gegeben. 
Jetzt  lasst  man  den  Kranken  eine  tonende  Inspiration  machen  und 
sobald  man  in  dem  Kehlkopfsspiegel  die  beiden  Stimmbander,  d.  h. 
die  sog.  Area  glottidis,  einander  genahert  erblickt  (pg.  102),  ent- 
leert  man  durch  einen  raschen  Druck  mit  dem  Mittelfinger  auf  die 
Kautschuckplatte  den  Inhalt  der  Glasrohre  in  die  Kehlkopfshohle 
hinein.  In  dem  nachstfolgenden  Augenblicke  muss  man  aber  schon 
mit  Spiegel  und  Spritze  aus  der  Mundhohle  heraus  sein  und  sich 
selbst  zur  Seite  beugen,  urn  nicht  von  dem  durch  Husten  ausge- 
worfenen  Schleim  bespritzt  zu  werden,  welcher  zum  mindesten  das 
Gesicht  mit  einer  Anzahl  rasch  sich  schwarzender  Piinktchen  be- 
deckt,  wenn  man  Hollensteinsolution  eingespritzt  hatte. 

Ausser  solchen  Hustenstossen  treten  noch  bei  vielen  Kranken 
mehr  oder  minder  lebhafte  Stimmritzenkrampfe  ein,  welche  indessen 
gewohnlich  nach  wenigen  Minuten  wieder  zu  verschwinden  pflegen. 
Durch  einige  kleine  Schliicke  kalten  Wassers,  die  man  den  Kran- 
ken in  kurzen  Pausen  nacheinander  nehmen  lasst,  durch  einige 
leichte  Schlage  mit  der  flachen  Hand  auf  den  Riicken ,  durch  Auf- 
stehenlassen  und  Umhergehen  im  Zimmer,  durch  Einathmen  frischer 
Luft  in  dem  geoffneten  Fenster  etc.,  pflegen  sich  diese  Krampfe 
rasch  wieder  zu  verlieren.  Bei  einzelnen  Kranken  tritt  auch  wohl 
mehrmaliges  Wiirgen  und  Erbrechen  ein  und  fuhlen  sich  solche  die 
iibrige  Zeit  des  Tages  hindurch  ziemlich  angegrififen  und  miide. 

Je  nach  der  Heftigkeit,  in  welcher  diese  Zufalle  auftreten,  so- 
wie  je  nach  den  durch  die  Einspritzung  hervorgerufenen  sichtbaren 
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Veranderungen  an  den  Stimmbandern ,   hat  man  iiber  die  Zeit  der 

Wiederholung  der  Einspritzung  (ob  nach  2  bis  3  Tagen  oder  noch 

spater),  sowie  iiber  den  Concentrationsgrad  der  Injectionsfliissigkeit 
zu  bestimmen. 

2.   Application  pulverformiger  Substanzen. 

Die  Application  fein  gepulverter  Arzneimittel  auf  die  Kehlkopfs- 
scbleimhaut  habe  ich  unter  ahnlichen  Umstanden  vorgenommen, 
wie  sie  eben  vorhin  (pg.  180)  fur  die  Application  von  Fliissigkeiten 
aufgefuhrt  worden  sind,  weil  sie  ebenfalls  keine  genau  begranzte 
Einwirkung  auf  eine  einzelne  Stelle  von  geringem  Umfange  gestattet. 
Sie  hat  vor  ersterer  nur  den  Vorzug  voraus,  dass  sie  eine  noch 
kraftigere  Einwirkung  z.  B.  auf  den  Grund  von  Geschwuren  ge- 
stattet, weil  dasselbe  Mittel  im  festen  ungeloseten  Zustande  starker 
einwirkt,  als  wenn  es  in  Auflosung  angewandt  wird,  zumal  es  uber- 
dies  noch  in  einen  langer  dauernden  Contact  mit  der  kranken 
Flache  kommt,  auf  welcher  das  Pulver  mechanisch  mehr  haftet,  als 
die  viel  leichter  sich  diffundirende  oder  nach  unten  abfliessende 
Flussigkeit.  Mit  den  schon  friiher  hie  und  da  benutzten  Einath- 
mungen  fein  pulverisirter  Substanzen,  namentlich  des  Hollensteins, 
kann  diese  directe  Applicationsweise  gar  nicht  verglichen  werden, 
da  bei  den  erstern  nur  ein  ganz  unbestimmbarer ,  verschwindend 
kleiner  Theil  in  die  Luftwege  gelangt,  wahrend  der  grosste  Theil 
davon  schon  unterwegs  auf  der  Schleimhaut  der  Mund-  und  Rachen- 
hohle  liegen  bleibt. 

Das  Hauptmittel  fiir  diese  Behandlungsweise  ist  ebenfalls  der 
Hollenstein;  da  derselbe  fur  sich  aber  kein  lockeres  zum  Zer- 
stauben  geeignetes  Pulver  gibt,  muss  er  zu  diesem  Zwecke  mit 
einer  andern  Substanz  vermengt  werden ,  als  welche  ich  den  kauf- 
lichen  Talk  am  zweckmassigsten  gefunden  habe;  weniger  gut  ist  der 
Milchzucker,  da  er  mit  dem  Hollenstein  kein  so  gleichmassig  feines, 
sondern  ein  immer  noch  zu  kleinen  Klumpchen  leicht  sich  ballendes 
Pulver  abgibt.  Anzufangen  pflege  ich  mit  6—4  Theilen  Talk  auf 
1  Theil  Hollenstein  und  zu  steigen  bis  auf  gleiche  Theile  von  bei- 
den  Substanzen. 

Nachst  dem  Hollenstein  ist  es  das  Tannin,  was  sich  zu  dieser 
Behandlungsweise  besonders  eignet. 
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Die  Art  der  Anwendung  ist  erne  doppelte,  entweder  in  der 
Art,  dass  man  einen  feinen  Pinsel  (Taf.  V.  Fig.  12)  in  das  zur  An- 
wendung bestimmte  Pulver  taucht  und  dann  denselben  mit  dem 
daran  hangen  gebliebenen  Pulver  bis  zur  Beruhrung  der  kranken 
Stelle  einfuhrt  und  letztere  damit  gleichsam  bepudert;  oder  in  der 
Art,  dass  man  das  Pulver  aus  einer  bis  iiber  den  Eingang  in  die 
Kehlkopfshohle  gebrachten  Rohre  in  letztere  hinab  blast.  Von  der 
erstern  Anwendungsart,  bei  welcher  der  vorhin  pg.  183  beschriebene 
gedeckte  Pinsel  benutzt  wird,  bin  ich  abgestanden,  weil  dieselbe 
umstandlicher  und  schwieriger  als  die  Anwendung  des  festen  Aetz- 
mittels  ist,  ohne  irgend  einen  erheblichen  Vorzug  vor  derselben 
aufweisen  zu  konnen. 

Zum  Einblasen  bediene  ich  mich  einer  silbernen  Rohre  (Taf.  V. 
Fig.  25)  von  18 — 20  Cmtr.  Lange  und  4 — 5  Mmtr.  Dicke,  deren 
vorderes  Ende  3 — 5  Cmtr.  lang  abgerundet  rechtwinklig  umgebogen 
ist.  In  der  Nahe  des  hintern  Endes  befinden  sich  an  der  untern 
Seite  zwei  Ringe  (zum  Halten  fur  Daumen  und  Mittelfinger) ,  und 
an  der  obern  Seite  ein  kurzer  hohler  Aufsatz,  welcher  mit  dem 
Lumen  der  Rohre  zusammenhangt  und  durch  einen  Stopsel  ge- 
schlossen  wird.  Durch  diesen  Aufsatz  wird  das  zum  Einblasen  be- 
stimmte Pulver  in  die  Rohre  geschuttet,  etwa  2 — 4  Federmesser- 
spitzen  voll,  und  ersterer  darauf  durch  den  Stopsel  fest  geschlossen. 

Urn  das  Pulver  aus  der  Rohre  hinauszublasen ,  habe  ich  mich 
anfangs  einer  kurzen,  etwa  einen  Fuss  langen  Kautschuckrohre  be- 
dient,  deren  eines  Ende  an  die  das  Pulver  enthaltende  Rohre  ge- 
steckt,  deren  anderes  Ende  von  mir  in  den  Mund  genommen  ward. 
Zwei  Umstande  brachten  mich  jedoch  bald  von  diesem  einfachsten 
Verfahren  ab:  zunachst  der  Umstand,  dass  die  aus  dem  Munde 
durch  die  Kautschuckrohre  eingeblasene  Luft  bestandig  viel  Feuchtig- 
keit  mit  sich  fuhrt,  welche  macht,  dass  das  Hollensteinpulver  nicht 
vollstandig  aus  der  silbernen  Rohre  hinausgetrieben  wird ,  sondern 
zum  Theil  darin  hangen  bleibt,  wodurch  uberdies  noch  die  Reini- 
gung  der  Rohre  erschwert  und  deren  Verderbniss  beschleunigt 
wird.  Sodann  ist  es  auch  geschehen,  dass,  wenn  der  Kranke  un- 
mittelbar  nach  Einbringung  der  Rohre  und  noch  vor  dem  Momente 
des  Blasens  plotzlich  hustete,  der  von  ihm  ausgestossene  Luftstrom 
auch  in  das  vordere  Ende  der  in  seinem  Munde  befindlichen  Rohre 
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eindrang  und  einen  Theil  des  Pulvers  in  der  Silberrohre  ruckwarts 
durch  die  Kautschuckrohre  hindurch  mir  in  den  Mund  hinein  trieb! 
Beiden  Uebelstanden  ist  dadurch  abgeholfen,  dass  auf  das  hintere 
Ende  der  Silberrohre  eine  Kautschuckrohre  von  etwa  einem  Meter 
Lange  aufgesteckt  wird,  welche  in  einen  mit  zwei  Ventilen  ver- 
sehenen  Gummiblasbalg  ausmiindet,  der  auf  dem  Boden  unter  dem 
rechten  Fusse  des  Arztes  liegend  von  diesem  in  dem  rechten  Zeit- 
punkte  durch  einen  leichten  Druck  mit  dem  Fusse  comprimirt,  einen 
hinreichend  kraftigen  trockenen  Luftstrom  durch  die  Rohre  hin- 
durchtreibt,  ohne  dass  durch  diese  Bewegung  die  Haltung  der  Hand 
und  die  Richtung  des  Instruments  in  dem  Schlunde  des  Kranken 
im  Geringsten  verandert  wird. 

Ueber  die  Einfuhrung  der  das  Pulver  haltenden  Rohre  und 
deren  Richtung  in  der  Rachenhohle  etc.  gelten  dieselben  Vorschrif- 
ten,  wie  fur  die  mit  tropfbarer  Fliissigkeit  gefiillten  Rohren  und 
Spritzen  oben  pg.  186  angegeben  sind. 

Die  in  den  Kehlkopf  des  Kranken  auf  diese  Weise  geschleuderte 
Staubwolke  kann  man  entweder  mehr  gleichmassig  auf  der  ganzen 
innern  Oberflache  dieser  Hohle  sich  niederschlagen  machen  oder  in 
uberwiegender  Weise  an  einer  einzelnen  Stelle,  z.  B.  an  die  eine 
Seitenwand  etc.  Zu  diesem  Zwecke  habe  ich  auf  das  vordereEnde 
der  silbernen  Rohre  hohle  Knopfe  mit  verschiedenen  Lochern  auf- 
gesteckt, Knopfe  mit  einem  seitlichen  Loche,  mit  mehreren  Lochern 
nach  alien  Seiten  hin,  mit  einer  schrag  abwarts  gerichteten  Miin- 
dung  etc.,  indessen  alle  diese  Vorrichtungen  nicht  zweckmassig  er- 
funden.  Ich  bin  zur  einfachen,  unten  geracle  abgeschnittenen  Rohre 
zuriickgekehrt,  mit  welcher  man  die  Kehlkopfshohle  ziemlich  gleich- 
formig  an  alien  Seiten  bestauben  kann,  wenn  man  die  Miindung 
der  Rohre  nur  eben  unter  die  obere  Miindung  des  Kehlkopfs  hinab- 
bringt ;  will  man  dagegen  die  eine  oder  andere  Wand  in  uberwiegen- 
der Weise  treffen,  so  geht  man  mit  dem  Rohrenende  bis  nahe  an 
die  Stelle  der  Wandung  hinab,  welche  man  zu  bestauben  beabsichtigt, 
und  richtet  das  Rohrenende  gerade  auf  diese  Stelle  hin;  alle  diese 
Bewegungen  lassen  sich  sammtlich  im  Spiegel  gut  iiberwachen. 

Es  versteht  sich,  dass  die  Entleerung  des  Pulvers  in  die  Kehl- 
kopfshohle in  einem  Augenblicke  erfolgen  muss,  in  welchem  der 
Kranke  momentan  den  Athem  anhalt  oder  eine  Inspirationsbewegung 
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macht,  indem  gegentheiligen  Falls  durch  die  ausstromende  Luftsaule 
das  Pulver  am  Eindringen  verhindert  und  zum  Theil  nach  Oben 
zuruckgeworfen  wird.  Will  man  das  Pulver  auf  die  Stimmbander 
selber  in  moglichst  grosser  Ausdehnung  wirken  lassen ,  so  muss 
man  den  Kranken  im  Momente  des  Ausblasens  eine  tonende  In- 
spirationsbewegung  (pg.  102)  machen  lassen. 

Immer  sieht  man  in  dem  Momente  des  Ausblasens  des  Pulvers 
eine  weisse  Staubwolke  in  dem  Kehlkopfe  sich  erheben,  welche  zu- 
weilen  bis  in  die  Rachenhbhle  aufwirbelt,  und  gleich  darauf  er- 
scheint  die  getroffene  Kehlkopfsstelle  im  Spiegel  ganz  weiss,  wie 
ein  Feld  mit  frisch  gefallener  Schneedecke. 

Im  Allgemeinen  werden  diese  Hollenstein  -  Einblasungen  von 
den  Kranken  recht  gut  ertragen,  vielfach  sogar  viel  leichter,  als 
die  Hollenstein-Einspritzungen,  indem  ich  nach  ihnen  durchschnitt- 
lich  nicht  so  haufigen  und  nicht  so  heftigen  Stimmritzenkrampf  be- 
obachtet  habe.  Tritt  er  ein,  so  wendet  man  die  gleichen  Mittel 
an,  welche  oben  pg.  188  angegeben  worden  sind. 

Ebenso  gilt  auch  das  Gleiche  uber  die  Zeit  der  Wiederholung 
dieser  Einblasungen,  was  oben  pg.  188  von  den  Einspritzungen  ge- 
sagt  worden  ist. 

3.   Application  fester  Aetzmittel. 

Aetzmittel  in  fester  Gestalt  verdienen  vor  den  ubrigen  Anwen- 
dungsweisen  den  Vorzug  in  alien  denjenigen  Fallen,  in  denen  eine 
moglichst  intensive,  zugleich  aber  auch  auf  eine  einzelne  bestimmte 
Stelle  des  Kehlkopfsinnern  genau  beschrankte  Aetzwirkung  noth- 
wendig  erscheint.    Anzeige  hiezu  geben:  * 

1)  Wucherungen,  Indurationen,  Hypertrophieen  der  Kehlkopfs- 
schleimhaut,  welche  nur  eine  verhaltnissmassig  kleine  und  von  der 
ubrigen  gesunden  Kehlkopfsschleimhaut  deutlich  abgegrenzte  Stelle 
einnehmen. 

2)  Neubildungen,  gleichsam  als  hoherer  Grad  von  nr.  1,  welche 
aus  der  Schleimhaut  oder  von  dem  submucosen  Zellgewebe  ihren 
Ursprung  genommen  und  noch  keine  solche  Grosse  erreicht  haben, 
dass  sie  zur  Entfernung  durch  schneidende  oder  quetschende  Werk- 
zeuge  geeignet  erscheinen.  Ebenso  wird  auch  die  Anwendung  des 
Aetzmittels  zur  Zerstorung  kleiner  Reste  von  Neubildungen  gefordert, 
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die  nach  vorangegangener  Anwendung  der  genannten  Instrumente 
noch  zuruckgeblieben  sind. 

3)  Geschwiire  der  Kehlkopfsschleimhaut,  namentlich  scharf  be- 
granzte  bis  in  das  submucose  Zellgewebe  reichende,  mit  unregel- 
massigem ,  unebenem ,  zerfallendem  oder  theilweise  wucherndem 
Grunde,  wenn  die  ubrigen  zur  Heilung  angewandten  milderen  Mittel 
ohneErfolg  geblieben  sind.  Durch  das  feste  Aetzmittel  sollen  dann 
die  im  Zerfall  oder  in  regelwidrigem  Wachsthum  begriffenen  Ele- 
mente  des  Grundes  und  der  Rander  des  Geschwiires  vollstandig  er- 
todtet  und  zur  Abstossung  gebracht  werden,  worauf  dann  im  giin- 
stigen  Falle  in  Folge  ganzlich  umgestimmter  Vegetationsthatigkeit 
eine  Heilung  durch  normale  Granulation  und  Vernarbung  Platz 
greifen  kann. 

Bei  der  Feststellung  der  Anzeigen  zur  Vornahme  einer  solchen 
Cauterisation  mit  dem  festen  Aetzmittel  darf  ubrigens  nicht  ausser 
Acht  gelassen  werden,  dass  auch  bei  einer  solchen  vollkommen  ge- 
lungenen  Aetzung  die  Wirkung  des  Aetzmittels  nicht  absolut  genau 
auf  die  beriihrte  Stelle  beschrankt  bleibt,  sondern  nur  relativ  im 
Vergleiche  zu  den  ubrigen  Aetzweisen.  Da  namlich  die  innere  Kehl- 
kopfsoberflache  uberall  von  einer  diinnen  Feuchtigkeitsschichte  uber- 
zogen  ist  und  sich  iiberdies  noch  in  einer  bestandigen  Bewegung 
befindet,  so  breitet  sich  das  Aetzmittel  bald  rascher,  bald  lang- 
samer  uber  die  benachbarte  Oberflache  aus,  selbstverstandlich  mit 
weit  gemilderter  Wirkung.  Wenn  man  nach  einer  vollkommen  ge- 
lungenen  punctformigen  Aetzung  mit  Hollenstein  an  einem  Stimm- 
bande  nach  Ablauf  von  wenigen  Minuten  wieder  untersucht,  so  findet 
man  stets  von  dem  urspriinglichen  weissen  Punkte  aus  das  Stimm- 
band  in  weiterer  Ausdehnung  von  einer  diinnen  weisslichen  Schichte 
bedeckt. 

Apparat. 

Das  vorzugsweise  gebrauchte  Mittel  unter  alien  Mitteln  dieser 
Gruppe  ist  der  Hollenstein,  weil  er  mehrere  Eigenschaften  in 
sich  vereinigt,  die  fur  die  Anwendung  an  dieser  Stelle  von  Wichtig- 
keit  sind.  Er  ist  luftbestandig ,  lasst  sich  leicht  und  sicher  in  der 
erforderlichen  Menge  an  den  nothigen  Instrumenten  befestigen,  gibt 
einen  festen,  nicht  zerfliessenden  Schorf  und  erstreckt  seine  Wir- 
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kung  nur  wenig  iiber  die  unmittelbar  von  ihm  getroffene  Stelle 
oder  Flache  hinaus,  dringt  namentlich  nicht  in  die  Tiefe  hinein. 
Wahrend  diese  letztere  Eigenschaft  des  Hollensteins  fur  manche 
Falle  sehr  erwiinscht  ist,  verhindert  sie  dessen  Anwendung  in 
denjenigen  Fallen,  wo  es  auf  eine  tiefer  eingreifende  Aetzwir- 
kung  ankommt,  zumal  da  man  den  Hollenstein  innerhalb  des  Kehl- 
kopfes  hochstens  mit  ganz  massiger  Kraft  andriicken,  aber  nicht, 
wie  z.  B.  bei  der  Zerstorung  von  Lupusknoten  in  der  Haut  des 
Gesichtes,  tief  in  die  kranken  Stellen  hinein  driicken  und  gleichsam 
hinein  bohren  kann. 

Das  ihm  zunachst  stehende  Mittel,  der  A etz stein,  Lapis  cau- 
sticus ,  darf  in  dem  Kehlkopfe  schon  deshalb  nicht  zur  Anwendung 
koinmen,  weil  es  einen  aufquellenden  und  zerfliessenden  Brandschorf 
erzeugt,  aus  welchem  die  hervorquellende  scharfe  Fliissigkeit  jeden- 
falls  nach  unten  hinabfliessen  und  dort  weitere  Zerstorungen  be- 
wirken  wiirde.  Ob  die  unter  dem  Namen  der  » W ienerAetzpaste« 
bekannte  Verbindung  des  Aetzkali  mit  Aetzkalk  weil  trockener  und 
weniger  zum  Zerfliessen  geneigt,  etwa  in  Form  des  Aetzstiftes  nach 
Filhos,  zur  Anwendung  im  Kehlkopfe  sich  eignet,  muss  spateren 
Erfahrungen  zur  Entscheidung  vorbehalten  bleiben. 

Ein  anderes  dem  Hollenstein  ganz  nahe  stehendes  Aetzmittel 
ist  der  blaue  Kupfe  r  vitriol,  Cuprum  sulphuric  urn,  welchem 
indessen  gleichfalls  nur  eine  oberflachliche  Wirkung  zukommt.  Von 
den  verschiedenen  Arten  seiner  Anwendung,  die  ich  versucht  habe, 
ist  allein  die  Anwendung  desselben  in  kleinen  Krystallen  zulassig, 
welche  in  die  Hiilse  des  ungedeckten  Aetzmitteltragers  (s.  die  fol- 
gende  Seite)  eingeklemmt  werden. 

Das  kraftigste  im  Larynx  zulassige  Aetzmittel  ist  die  krystalli- 
sirte  Chromsaure,  welche  aber  wegen  ihrer  grossen  Zerfliess- 
barkeit  und  der  eben  dadurch  bedingten  Gefahr  der  Einwirkung 
auf  eine  grossere  Flache,  als  auf  die  beabsichtigte  Stelle,  nur  mit 
der  grossten  Vorsicht  in  der  weiter  unten  (pg.  201)  anzugebenden 
Weise  angewandt  werden  darf. 

Um  den  Hollenstein  etc.  in  fester  Gestalt  auf  das  Kehlkopfs- 
innere  einwirken  zu  lassen,  bedarf  man  eigener  Instrumente,  sog. 
Aetztrager,  Porte-caustique,  von  denen  ich  zwei  Arten:  gedeckte 
und  ungedeckte  Aetztrager,  im  Gebrauche  habe.    Von  den  unge- 
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deckten  Aetztrager n  besteht  die  ersteForra  in  einem  rund- 
lichen  oder  platten  Stabchen  aus  Neusilber  von  gleicher  Lange  und 
Biegung  wie  die  Kehlkopfssonden ,  an  dessen  vorderem  Ende  ein 
Stiickchen  Platinadraht  in  Form  einer  langlichen  Schleife  aDgelothet 
ist  (Taf.  V.  Fig.  16),  wahrend  das  hintere  Ende  beim  Gebrauch  in 
den  gleichen  Handgriff  wie  die  Sonden  hineingesteckt  wird.  Durch 
wiederholtes  Eintauchen  der  zuvor  erwarmten  Drahtschleife  mit  ihrer 
Spitze  in  geschmolzenen  Hollenstein  wahrend  des  Erkaltens  kann  man 
diese  Spitze  mit  einer  beliebig  dicken ,  rundlichen  oder  langlichen 
Schicht  von  Hollenstein  umgeben  (Fig.  17),  welche  hinreichend  fest 
daran  haftet,  urn  selbst  bei  mehreren  auf  einander  folgenden  Aetzun- 
gen  nicht  abzufallen.  Durch  Aufklopfen  mit  dem  armirten  Aetztra- 
ger auf  die  Knochel  der  linken  Hand  iiberzeuge  man  sich  dennoch 
jedes  Mai  vor  clem  Einfuhren  von  dem  sichern  Festsitzen  des  Aetz- 
mittels,  wie  man  denn  auch,  sobald  die  Drahtschlinge  durch 
Abschmelzeu  von  Hollenstein  beim  Gebrauch  stellenweise  sichtbar 
zu  werden  beginnt,  nicht  unterlassen  darf,  neu  zu  armiren.  Eine 
Drahtschlinge  als  Aetztrager  ist  insofern  sicherer  als  ein  einfacher 
Draht  oder  die  Kehlkopfssonde  mit  einer  knopfformigen  Spitze 
(Fig.  19)  oder  mit  einer  rundlichen  Oese  (Fig.  18),  da,  wenn  bei 
langerem  Gebrauche  der  Draht  durch  den  Contact  mit  dem  Aetz- 
mittel,  sowie  durch  vielfaches  Biegen  in  verschiedenen  Richtungen 
nach  und  nach  miirbe  und  bruchig  geworden  ist,  ein  Abbrechen 
und  Abfallen  der  armirten  Spitze  wahrend  des  Gebrauchs  bei  dem 
einfachen  Draht  leicht  moglich  ist,  dagegen  bei  dem  doppelten  Draht 
bei  einiger  Aufmerksamkeit  nicht  vorkommen  kann. 

Die  andere  Art  meiner  ungedeckten  Aetzmitteltrager  ist  eine 
3  Ctmtr.  lange  und  3  Mmtr.  dicke  Hiilse  aus  diinnem  Platinbiech, 
welche  an  ihrem  vordern  gespaltenen  Ende  mit  einem  kleinen  Schiebe- 
ringe  zum  Zusammenklemmen  versehen  und  an  dem  hintern  Ende  durch 
eine  Schraube  oder  durch  Anlothen  an  einen  gleichen  Stab  von  Neusilber 
wie  die  Platinschleife  (s.  vorhin)  befestigt  ist.  In  das  vordere  Ende 
dieser  Hiilse  lassen  sich  diinne  (2  Mmtr.  dicke)  Stangelchen  von 
Hollenstein,  sowie  auch  kleine  langliche  Stiickchen  von  Kupfervitriol 
ganz  zuverlassig  einklemmen,  nur  hat  man  (besonders  bei  dem  Hol- 
lenstein, seiner  grossen  Bruchigkeit  wegen)  darauf  zu  achten,  dass 
man  von  diesen  Substanzen  nicht  mehr  als  1  bis  hochstens  2  Mmtr. 

13* 
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aus  der  Hulse  hervorstehen  lasst,  weil  sonst  wahrend  des  Ge- 
brauches  in  dem  Kehlkopfe  durch  Anstossen  etc.  leicht  etwas  da- 
von  abbrechen  konnte.    Taf.  V.  Fig.  20  und  21. 

Als  dritte  Art  kann  man  auch  noch  den  Draht  nebst  Hulse 
benutzen,  welcher  einen  Bestandtheil  des  gedeckten  Aetztragers  bil~ 
det  (s.  die  folgende  Seite),  indem  derselbe  fur  sich  allein  an  den 
gleichen  Handgriff  gesteckt  wird,  wie  die  beiden  vorstehenden  Arten. 

Die  gedeckten  Aetz,trager  bestehen  aus  dem  eigentlicben 
Aetztrager,  der  Deckungsrohre  desselben  und  dem  Handgriffe,  in 
welchem  der  Mecbanismus  zur  Bedeckung  und  Entblossung  des 
Aetzmittels  angebracht  ist.    Vgl.  Taf.  VI.  Fig.  6—9. 

Die  Grundlage  des  Handgriffes  bildet  ein  etwa  1  Cmtr.  breites 
und  9  Cmtr.  langes  Eisenplattchen,  welches  an  seinem  hintern  Ende 
abgerundet,  an  seinem  vordern  Ende  in  einen  2 — 3  Cmtr.  langen, 
platten  Fortsatz  auslauft,  der  in  seinem  vordersten  abgerundeten 
Theile,  etwa  1  Cmtr.  lang,  eine  Rohre  bildet,  welche  zur  Aufnahme  des 
hintern  Endes  des  eigentlichen  Aetztragers  bestimmt  ist;  um  letzteres 
darin  sicher  zu  befestigen,  ist  an  diesem  Rohrentheil  seitwarts  eine 
kleine  Fliigelschraube  angebracht,  vermittelst  welcher  das  einge- 
steckte  Ende  festgeschraubt  wird.  Auf  der  obern  Flache  des  Eisen- 
plattchens,  3  Cmtr.  von  dem  hintern  abgerundeten  Ende  entfernt, 
stehen  zwei ,  je  1  Cmtr.  hohe  Stabchen ,  zwischen  denen  sich  ein 
rechtwinkliger  Hebel  befindet  und  zwar  vermittelst  eines  durch  das 
obere  Ende  der  beiden  Stabchen  und  durch  den  Winkel  des  Hebels 
hindurchgehenden  Stiftes,  beweglich  befestigt.  Der  eine  langere  Arm 
dieses  Hebels  ragt  frei  nach  vorn  und  oben  empor,  in  dieser  Rich- 
tung  festgehalten  durch  eine  ziemlich  starke  Feder,  welche  auf  dem 
Eisenplattchen  mit  ihrem  langern  Theile  angenietet,  mit  ihrem  freien 
federnden  Ende  den  genannten  Hebelarm  in  der  Nahe  seiner  Be- 
festigung  von  unten  nach  oben  empor  driickt.  Der  andere  kiirzere 
Hebelarm  steht  an  seinem  untern,  durch  einen  Schlitz  in  dem  Eisen- 
plattchen hindurch  und  unter  dasselbe  hinabragenden  Ende,  mit 
einem  diinnen  platten  Stahlstabchen  vermittelst  eines  Xietes  in  be- 
weglicher  Verbindung.  Dieses  Stahlstabchen  lauft  an  der  untern 
Flache  des  Eisenplattchens  und  dessen  vordern  Ansatzes  (an  letz- 
terem  in  einer  Furche)  nach  vorn  und  endigt  1  Cmtr.  langer  als 
letzterer,  in  eine  5  Mmtr.  lange  runde  Hulse  —  zur  Aufnahme  der 
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Deckrohre  des  Aetztragers  bestimmt.  Die  obere,  wie  die  untere 
Flache  des  Eisenplattchens  sind  je  mit  einein  an  der  freien  Ober- 
flache  rauh  gemachten  Deckplattchen  aus  Elfenbein  belegt. 

Der  Aetztrager  ist  ein  2  Mmtr.  dicker  und  14  Cmtr.  langer  Draht 
von  Neusilber,  an  dessen  vorderem  Ende  eine  ebenfalls  2  Mmtr. 
dicke  und  2  Cintr.  lange  Hulse  aus  Platina  angelotliet  ist,  welche 
dicht  an  ihrem  freien  Ende  eine  6  Mmtr.  lange  Furche  besitzt  von 
der  gleichen  Form,  wie  an  den  Aetzmitteltragern  fur  die  mannliche 
Harnrohre,  in  welche  das  zu  benutzende  Aetzmittel  hinein  gethan 
wird.     (Fig.  8  vergrossert.) 

Zur  Deckung  des  Aetzmittels  dient  eine  dessen  Hulse  genau 
umgebende  und  die  gleiche  Lange  besitzende  Rohre  aus  diinnem 
Platinablech,  welche  an  das  vordere  Ende  einer  gegliederten  und 
durchlocherten  silbernen  Rohre  angelothet  ist,  an  deren  hinterem 
Ende  ein  etwas  dickeres  mit  einer  seitwarts  angebrachten  Schraube 
versehenes  Ansatzstiick  sich  befindet,  das  genau  auf  das  vorhin  er- 
wahnte  Stuck  des  Handgriffes  passt  und  durch  seine  Schraube  be- 
festigt  wird. 

Sind  die  drei  genannten  Stticke  richtig  zusammengefugt,  so 
liegt  die  Furche  des  Aetztragers  ganz  umgeben  und  bedeckt  von 
dem  Platinastiicke  der  Deckungsrohre;  wird  der  am  Handgriffe 
emporstehende  Hebelarm  durch  einen  Finger  niedergedriickt,  so 
wird  die  Deckungsrohre  zuruckgezogen  unci  die  Aetzfurche  frei  ge- 
legt  (Fig.  7);  hort  der  Fingerdruck  auf  den  Hebelarm  wieder  auf, 
so  schnellt  die  Deckungsrohre  sofort  vor  und  deckt  die  Aetzfurche 
wieder  vollkommen  zu. 

Dieser  Aetzraitteltrager  entspricht  vollkommen  den  Anforde- 
rungen,  die  man  an  ein  solches  Instrument  zu  machen  berechtigt 
ist;  zunachst  dass  der  das  Aetzmittel  tragende  Theil  desselben 
moglichst  wenig  Raum  einnimmt,  und  dass  die  Deckung  und  Ent- 
blossung  des  Aetzmittels  rasch  und  sicher  und  ohne  die  geringste 
Lageveranderung  des  Instrumentes  bewirkt  werden  kann.  Erreicht 
wird  dieses  theils  durch  die  Benutzung  der  Platina,  welche  bei 
sehr  geringer  Metalldicke  doch  eine  sehr  grosse  Festigkeit  und 
Unveranderlichkeit  diesem  Aetzmittel  gegeniiber  besitzt,  theils  durch 
die  beschriebene  silberne  gegliederte  Deckungsrohre.  Diese  aus  je 
8  Mmtr.  langen  und  3  Mmtr.  dicken  Gliedern  von  eigenthiimlicher 
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Form  zusammengesetzte  Rohre  hat  vor  der  von  Anderen  zu  diesem 
Zwecke  benutzten  Kautschuckrohre  von  gleichem  Lumen  den  Vor- 
theil  einer  viel  geringern  Dicke  der  Wandung,  und  vor  einer 
Deckungsrohre  aus  spiralformig  aufgerolltem  Silberdrahte  den  Vor- 
theil  der  viel  grossern  Sicherheit.  Bei  einer  solchen  Drahtrohre 
geschieht  es  namentlich  sehr  leicht,  wie  ich  mich  mehrfach  uber- 
zeugt  habe,  dass  wenn  die  Rohre  nur  mit  geringer  Kraft  an  ihrem 
vordern  Ende,  z.  B.  durch  Ankleben  des  erstarrten  Hollensteins 
zuriickgehalten  wird,  beim  Versuche  die  Aetzfurche  zu  entblossen, 
die  Spiralrohre  dem  Zuge  am  Handgriffe  nachgebend  sich  dehnt 
und  verlangert,  und  zwar  ohne  dass  dabei  das  Aetzmittel  entblosst 
wird,  was  bei  dieser  gegliederten  Rohre  durchaus  nicht  vorkommen 
kann. 

Die  Biegsamkeit  des  in  die  Deckungsrohre  laufenden  Drahtes 
gestattet  demselben  jede  Kriimmung  zu  geben,  welche  nothig  ist, 
urn  die  verschiedenen  Stellen  des  Kehlkopfes  erreichen  zu  konnen; 
ebenso  kann  derselbe  auch  an  seinem  vordern  Ende  mittelst  zweier 
Zangen  leicht  so  urn  seine  Achse  gedreht  werden,  dass  die  zur 
Aufnahme  des  Aetzmittels  vorhandene  Furche  nach  jeder  Seite  hin 
gerichtet  werden  kann.  Zweckmassiger  ist  es  indessen  zwei  solcher 
Drahte  vorrathig  zu  haben,  von  denen  der  eine  diese  Furche  an 
der  convexen,  der  andere  an  der  concaven  Seite  besitzt  zur  Aetzung 
an  dem  vordern  und  an  dem  hintern  Umfange  der  Kehlkopfshohle. 
Diesen  Drahten  lasst  sich  dann  sehr  leicht  eine  Viertelsdrehung 
geben,  urn  seitwarts  damit  atzen  zu  konnen.  Jedenfalls  ist  ein 
solches  Drehen  des  Drahtes  besser,  weil  einfacher  und  weit  sicherer 
gegen  Abtrennung  der  Aetzfurche,  als  die  Verbindung  derselben  mit 
dem  Drahte  durch  eine  Schraube  oder  sonstige  complicirte  Vor- 
richtungen.  Ausserdem  muss  man  noch  einen  dritten  Draht  vor- 
rathig haben,  an  welchem  die  Aetzfurche  an  ihrem  untern  End< 
nicht  geschlossen,  sondern  offen  ist  (Fig.  9),  urn  damit  eine 
punktformige  Cauterisation  durch  Andriicken  von  oben  nach  untei 
ausfiihren  zu  konnen. 

Beim  Gebrauche  wird  dieser  Aetzmitteltrager  mit  der  rechtei 
Hand  (wie  Fig.  21  auf  Taf.  VI.  darstellt)  so  gehalten,  dass  dei 
Daumen  gerade  gestreckt  von  unten  her  gegen  die  Mitte  der  unten 
Flache  des  Handgriffes  angestemmt  wird,  der  Zeigefinger  und   dei 
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RiDgfinger  driicken  dem  Daumen  entgegen  von  oben  her  auf  die 
beiden  Enden  des  Handgriffes,  wodurch  derselbe  in  vollkommenem 
Gleichgewicht  gehalten  wird;  die  Spitze  des  Mittelfingers  ruht  ganz 
leicht  auf  dem  obersten  Ende  des  Druckhebels,  urn  in  dem  geeig- 
neten  Momente  durch  einen  geringen  Druck  abwarts  auf  diesen 
Rebel  die  Zuriickziehung  der  Deckungsrohre  und  so  die  Entblos- 
sung  des  Aetzmittels  zu  bewirken,  welche  Entblossung  so  lange 
fortdauert,  als  der  Fingerdruck  auf  den  Hebel  einwirkt. 

Eine  leichter  anzufertigende  und  deshalb  wohlfeilere  Art  des 
gedeckten  Aetzmitteltragers  stellt  das  Ansatzstuck  Fig.  10  auf  Taf.  VI. 
dar,  welches  an  dem  gleichen  Handgriffe  wie  vorhin  beschrieben, 
(Fig.  6)  befestigt  wird.  Dasselbe  besteht  aus  einer  silbernen  Rohre, 
welche  an  dem  freien  Ende  ihres  vordern  gekriimmten  Theils  zu  einer 
kleinen  ovalen  Glocke  (Miindung  5  Mmtr.  im  Langsdurchmesser)  er- 
weitert  ist,  und  einem  in  dieser  Rohre  laufenden  Drahte  mit  einer 
kleinen  Oese  von  Platinadraht  an  seinem  vordern  Ende.  Letztere 
wird  ebenso  wie  an  dem  ungedeckten  Aetzmitteltrager  (Taf.  V. 
Fig.  16 — 18)  durch  Anschmelzen  von  Hollenstein  armirt  und  beim 
Gebrauche  ganz  wie  das  Instrument  Fig.  6  gehandhabt. 

Technik. 

Die  Ausfiihrung  der  Aetzung  mit  dem  ungedeckten 
Aetztrager  geschieht  ganz  nach  den  Regeln,  welche  oben  pg.  177 
fur  die  Sondirung  des  Kehlkopfsinnern  angegeben  sind,  wie  es 
denn  auch  im  Wesentlichen  gar  nichts  anderes  ist  als  die  Be- 
ruhrung  einer  bestimmten  Stelle  des  Kehlkopfsinnern  mit  einer 
armirten  Sonde.  Ueberdies  muss  bei  jedem  Kranken,  der  auf 
diese  Weise  geatzt  werden  soil,  das  Einfuhren  einfacher  Sonden 
zuerst  mehrfach  vorgenommen  werden  und  derselbe  dadurch  so 
weit  eingeiibt  sein,  dass  er  die  zur  Ausfiihrung  einer  solchen 
Aetzung  nothwendige  Zeit  hindurch  den  Kehlkopf  vollstandig  ge- 
offnet  ruhig  halten  kann.  Bei  denjenigen  Kranken,  bei  welchen 
der  Kehldeckel  die  zu  freiem  Einblick  und  Eingang  in  den  Kehl- 
kopf nothwendige  Stellung  nicht  sicher  genug  einzunehmen  vermag, 
wird  die  Fuhrung  des  Aetztragers  in  hohem  Grade  erleichtert  und 
gesichert  durch  Benutzung  meiner  Kehldeckelpincette  nach  der  oben 
pg.  50  angegebenen  Vorschrift. 
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Hat  der  Kranke  die  gehorige  Stellung  eingenommen  und  ist 
der  Spiegel  richtig  eingestellt,  so  dass  das  vollste  Licht  auf  die 
zu  atzende  Stelle  fallt  5  so  ftihrt  man  den  mit  Hollenstein  armirten 
Aetztrager  wie  eine  Sonde  durch  Mund-  und  Rachenhohle  ein  und 
wenn  Alles  ruhig  geblieben,  sofort  in  den  Kehlkopf  abwarts,  mit 
dem  Aetzmittel  dabei  immer  die  freie  Mitte  des  Luftkanals  haltend. 
Ist  man  mit  dem  Aetzmittel,  wie  der  Spiegel  zeigt,  in  die  Nahe 
der  zu  atzenden  Stelle  gelangt,  so  wird  dasselbe  jetzt  nach  den 
oben  fur  die  Ftihrung  der  Sonden  gegebenen  Regeln  rasch  gegen 
die  kranke  Stelle  angedriickt,  einen  Moment  lang  dort  angehalten 
und  dann  moglickst  rasch  in  der  Achse  des  Luftkanals  aus  den 
Munde  zuriickgezogen.  In  dem  Momente  der  Beruhrung  tritt  fast 
immer  sofort  eine  Zusammenziehung  und  Verengerung  der  Kehl- 
kopfshohle  ein,  welche  die  Aetzstelle  und  das  Aetzmittel  dem  Auge 
des  Beobachters  verschwinden  macht  und  zugleich  bewirkt,  dass  der 
erzeugte  weisse  Aetzschorf  durch  die  ihm  noch  anhangenden  freien 
Aetzpartikelchen  einen  mehr  oder  minder  deutlichen  Abdruck  auf  der 
gegenuber  liegenden  ihm  bis  zur  Beruhrung  genaherten  Kehlkopfs- 
wandung  macht.  Ebenso  gelingt  es  auch  nur  selten  den  Aetztrager 
so  aus  dem  Korper  des-  Kranken  zu  entfernen,  dass  dabei  nirgend 
eine  Beruhrung  der  Schleimhaut  des  Rachens,  Gaumens,  der  Zun- 
genbasis  etc.  vorkommt,  was  man  sofort  aus  den  weissen  Fleckchen 
an  den  betreffenden  Stellen  erkennt.  Gluckiicher  Weise  ist  von 
solchen  ganz  fliichtigen  Beriihrungen  der  gesunden  Schleimhautaus- 
kleidung  durchaus  kein  Nachtheil  (abgesehen  von  dem  voruber- 
gehenden  Brennen  und  der  unangenehmen  Geschmacksempfindung) 
fur  den  Kranken  zu  befurchten. 

In  der  gleichen  Weise  verfahrt  man  auch  mit  dem  mit  Kupfer- 
vitriol  armirten  Aetztrager,  nur  dass  man  wegen  der  geringern 
Loslichkeit  des  Kupfersalzes  gegenuber  dem  Silbersalze  die  Be- 
ruhrung des  Kupfervitriols  etwas  langer  andauern  lasst.  Nach  der 
Entfernung  des  Instruments  zeigt  die  getroffene  Stelle  eine  schmutzig- 
grune  oder  rein  blaugriine  Farbung. 

Wendet  man  den  gedeckten  Aetztrager  mit  Hollen- 
stein armirt  an,  so  wird  derselbe  nach  den  gleichen  Regeln  zu- 
nachst  mit  bedecktem  Aetzmittel  bis  in  den  Eingang  des  Kehlkopfes 
gebracht,  so  dass  das  freie  Ende  der  Deckungsrohre  sich  ganz  frei 
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inmitten  des  Luftkanals  befindet.  Die  Weiterfuhrung  kann  dann 
in  einer  zweifachen  Weise  geschehen.  Entweder  entblosst  man 
durch  einen  Druck  auf  den  Driicker  am  Handgriffe  das  Aetzmittel 
vor  und  noch  wahrend  des  weitern  Hinabschiebens  des  Aetztragers 
in  den  Kehlkopf,  der  dann  in  der  gleichen  Weise  wie  der  unge- 
deckte  Aetztrager  zur  kranken  Stelle  hin  bewegt  wird;  oder  man 
bringt  nach  denselben  Regeln  den  Aetztrager  geschlossen  an  die 
kranke  Stelle  und  lasst  ihn  auf  dieselbe  einwirken,  indem  man 
durch  raschen  Druck  die  Deckungsrohre  zuriickgehen  lasst.  Nach 
erfolgter  Aetzung  wird  stets  der  Aetztrager  mit  gedecktem  Aetz- 
mittel zuriickgezogen ,  wobei  naturlich  jede  weitere  Beriihrung  des 
letztern  mit  hoher  oben  gelegenen  Theilen  wegfallt. 

Soil  mit  Chromsaure  geatzt  werden,  so  fullt  man  zunachst  die 
Furcbe  des  Aetztragers  (Taf.  VI.  Fig.  6  und  8)  mit  Hulfe  einer 
Staarnadel  mit  moglichst  trocknen  Chromsaurekrystallen  ganz  voll, 
lasst  die  Deckungsrohre  dariiber  gleiten  und  wiseht  die  etwa  abge- 
streiften  frei  an  dem  Ende  der  Rohre  sitzenden  Krystalle  sorgfaltig 
ab.  Jetzt  bringt  man  den  Aetztrager  kunstgemass  an  die  zu  atzende 
Stelle,  driickt  ihn  leise  an,  entblosst  auf  einige  Augenblicke  das 
Aetzmittel  durch  den  Fingerdruck,  wahrend  man  das  Andriicken  des 
Instrumentes  fortdauern  lasst,  hebt  dann  den  Finger  wieder  in  die 
Hohe  und  zieht  das  so  geschlossene  Instrument  rasch  aus  dem 
Munde  zuriick.  Die  geatzte  Stelle  erscheint  bei  der  nachfolgenden 
Besichtigung  schmutziggelb  oder  braun  gefarbt,  zum  Theil  in  eine 
zahe  schleimige  Masse  von  der  angegebenen  Farbung  verwandelt, 
welche  von  einer  Seite  des  Kehlkopfs  zur  andern  hinuberreichende 
Faden  bildet. 

Nach  jedem  Gebrauch  wird  sofort  die  Spitze  des  Instruments 
in  Wasser  getaucht,  bis  der  zuruckgebliebene  Rest  der  Chromsaure 
aufgeloset  ist,  und  dann  die  abgezogene  Deckungsrohre  und  Platina- 
hulse  sorgfaltigst  abgetrocknet. 

Wenn  nun  auch  nach  der  vorstehenden  Darstellung  das  Aetzen 
mit  festen  Aetzmitteln  stets  sorgfaltig  in  dem  Spiegel  iiberwacht 
und  geleitet  werden  soil,  so  kommen  doch  auch  Ausnahmen  vor, 
wie  z.  B.  in  der  unten  mitgetheilten  achten  Beobachtung.  Wenn 
namlich  wie  in  diesera  Falle  die  krankhafte  Entartung  eine  sehr 
ausgebreitete  und  zugleich  die  absolute  Unmoglichkeit  vorhanden 
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ist,  das  Aetzmittel  genau  an  die  einzelnen  kranken  Punkte  hinzu- 
bringen,  weil  das  Instrument,  sowie  es  den  Kehldeckel  uberschreitet, 
von  den  sich  zusammenziehenden  Wandungen  so  eng  umscblossen 
wird ,  dass  dieser  Theil  dem  Blicke  absolut  entzogen  wird ;  wenn 
solcbe  Umstande  vorhanden  sind  und  der  Arzt  nur  die  Wahl  hat 
zwischen  Nichtsthun  oder  Aetzen  im  Dunkeln,  so  ist  er  berechtigt 
das  Letztere  zu  thun.  Durch  vorsichtige  Versuche  hat  er  mog- 
lichst  genau  zu  ermitteln,  in  welcher  Richtung  und  Lange  der  Aetz- 
trager  in  den  Kehlkopf  eingefiihrt  werden  muss,  damit  sich  das 
Aetzmittel  im  Niveau  der  zu  atzenden  Stelle  befindet,  und  wenn 
dieses  erforscht  ist,  dann  wird  der  Aetztrager  an  diese  Stelle  hin 
gebracht.  eine  Zeitlang  die  Deckung  geluftet,  dann  wieder  geschlos- 
sen  und  das  Instrument  entfernt  Die  nachfolgende  Besichtigung 
lasst  dann  erkennen,  wie  weit  die  Aetzung  richtig  gelungen  war. 

Jede  soldi e  Aetzung  im  Kehlkopf e  ruft  in  der  Regel  sofort 
einen  lebhaften  Hustenanfall  von  bald  kiirzerer  bald  langerer  An- 
dauer  hervor ,  verbunden  mit  Kitzeln ,  Brennen ,  Stechen  etc.  im 
Halse;  bei  vielen  Kranken  tritt  sogar  auch,  namentlich  wenn  an 
den  Stimmbandern  oder  Taschenbandern  geatzt  wird,  eine  krampf- 
hafte  Verschliessung  der  Stimmritze  verbunden  mit  grosser  Be- 
klemmung,  Athemnoth,  Angst,  Erstickungsgefuhl  etc.  ein,  welche  Zu- 
falle  jedoch  in  kiirzester  Zeit  (1 — 2 — 3Minuten)  wieder  nachlassen 
und  schwinden ,  nothigenfalls  unter  Anwendung  der  oben  pg.  188 
angefuhrten  Mittel.  Nur  das  Brennen  im  Halse  und  der  Husten- 
reiz  zuweilen  noch  verbunden  mit  Schmerzen  beim  Schlucken  hal- 
ten  ofters  mehrere  Stunden,  ja  selbst  bis  zum  nachstfolgenden 
Tage  an. 

Der  durch  das  Aetzen  gebildete  Brandschorf  behalt  seine  weisse 
Farbe  bei,  bis  dass  er  abfallt  in  einem  oder  mehreren  Stiicken, 
was  nach  1 — 2—3  Mai  24  Stunden  zu  geschehen  pflegt. 

War  die  Aetzung  an  einem  Stimmbande  vorgenommen,  so  sieht 
man  dasselbe  im  Umfange  dieses  Schorfes  gerothet ,  gelockert  und 
geschwellt,  welche  Veranderungen  nach  dem  Abfall  des  Schorfes 
ebenfalls  aber  viel  langsamer  wieder  verschwinden,  zuweilen  sogar 
erst  nach  8—14  Tagen,  wahrend  welcher  Zeit  auch  die  anfangs 
unraittelbar  nach  dem  Aetzen  eingetretene  Heiserkeit  allmalig  wie- 
der sich  verliert. 
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Nach  dem  Grade  und  der  Andauer  dieser  Erscheinungen, 
nach  der  Empfindlichkeit  des  Kranken,  sowie  nach  den  an  der  Aetz- 
stelle  ersichtlichen  Veranderungen;  nach  der  Grosse  der  noch  zu- 
riickgebliebenen  Masse  der  Neubildung,  nach  dem  Aussehen  des  Ge- 
schwursgrundes  etc.,  muss  man  tiber  Zeit  und  Art  der  Wiederholung 
der  Aetzung  entscheiden. 


III.  Stechen  und  Schneiden. 

Den  Glanzpunkt  der  laryngoskopischen  Chirurgie  bildet  das 
Operiren  mit  schneidenden  Instrumenten  innerhalb  der  ungeoffneten 
Kehlkopfshohle ,  welches  ich  zuerst  im  Summer  1861  mit  dem 
gliicklichsten  Erfolge  ausgefuhrt.  und  seitdem  in  einer  weitern  ver- 
haltnissmassig  grossen  Anzahl  von  Fallen  stets  mit  dem  gleichen 
Erfolge  geiibt  habe,  wie  die  unten  mitgetheilten  Beobachtungen 
darthun.  Es  setzt  dieses  Schneiden  allerdings  von  Seiten  des  Ope- 
rateurs  die  vollendetste  Technik  und  von  Seiten  des  Patienten  die 
grosste  Ruhe  etc.  als  unerlassliche  Bedingung  voraus,  allein  es  ge- 
wahrt  in  dem  geeigneten  Falle  richtig  ausgefuhrt  dem  Kranken  die 
schnellste  und  vollkommenste  Hulfe  und  zwar  ohne  Schmerz  und 
ohne  Gefahr,  ein  Ziel  das  vielfach  auf  gar  keine  andere  Weise  zu 
erreichen  moglich  ist. 

Indicationen. 

Veranlassung  zur  Anwendung  schneidender  Werkzeuge  inner- 
halb des  Kehlkopfs  geben  folgende  Krankheitszustande : 

1)  Am  allerhaufigsten  N  e  u  b  i  1  d  u  n  g  e  n ,  gewohnlich  unter  der 
gemeinschaftlichen  Bezeichnung  »Kehlkopfspolypen«  zusammen- 
gefasst,  welche  von  irgend  einer  Stelle  der  Wandung  der  Kehlkopfs- 
hohle entsprungen  in  das  Lumen  derselben  hineinragen  und  mit 
zunehmender  Grosse  anfangs  nur  die  Verrichtungen  des  Kehlkopfs 
beim  Sprechen,  Singen  etc.,  spater  aber  auch  das  Athmen  durch 
den  Kehlkopf  in  zunehmendem  Grade  beeintrachtigen ,  ja  selbst 
ganz  verhindern  und  so  schliesslich  den  Tod  des  Kranken  durch 
Erstickung  herbeifuhren,  —  vor  der  Einfuhrung  der  Laryngoskopie 
der  gewohnliche  Verlauf  dieser  Erkrankung. 
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Eine  Entfernung  solcher  Geschwiilste  durch  schneidende  Werk- 
zeuge  kann  je  nach  Sitz,  Form,  Grosse  und  sonstiger  Beschaffenheit 
in  verschiedener  Weise  und  durch  Anwendung  verschiedenartiger 
Schneidewerkzeuge  geschehen  und  zwar  bald  allein  durch  diese, 
bald  durch  Zuhiilfenahme  noch  anderweitiger  Instrumente  etc., 
welche  Verschiedenheiten  der  Hauptsache  nach  hier  nur  kurz  an- 
gefiihrt  werden  sollen,  weiteren  Erfahrungen  ihre  Vervollstandigung 
und  Sichtung  uberlassend. 

a)  Im  giinstigsten  Falle  wird  die  Neubildung  durch  das  schnei- 
dende Instrument  genau  an  ihrer  Basis  im  Niveau  der  sie  tragen- 
den  Stelle  der  Innenflache  des  Kehlkopfes  vollstandig  durchschnitten 
und  so  mit  einem  Male  vollstandig  entfernt.  Bei  weniger  gelunge- 
ner  Ausfiihrung  dieses  Abschneidens  bleibt  ein  entsprechendes  Stuck 
der  Basis  sitzen.  Begreiflicher  Weise  wird  ein  solches  Verfahren 
um  so  leichter  gelingen,  je  dunner,  je  mehr  hals-  oder  stielahnlich 
die  Basis  ist,  mit  welcher  die  Neubildung  aufsitzt  und  je  mehr  die 
Stelle  der  Kehlkopfswandung ,  an  welcher  sie  sich  befindet,  frei  in 
die  Hohle  des  Kehlkopfs  hinein  vorspringt,  wie  dieses  namentlich 
der  Fall  ist  bei  Polypen,  die  an  dem  freien  Rande  eines  Stimm- 
bandes  aufsitzen. 

b)  Die  Geschwulst  wird  an  ihrer  Basis  nicht  vollstandig  durch- 
schnitten, sondern  es  bleibt  noch  ein  kleinerer  oder  grosserer  Theil 
dersclben  ungetrennt,  was  um  so  eher  geschehen  wird,  je  breiter 
diese  Basis  ist,  Ist  nun  diese  nicht  durchschnittene  Parthie  der 
Basis  sehr  klein  und  diinn,  gleichsam  band-  oder  fadenformig,  so 
rcisst  dieselbe  in  kiirzester  Zeit  durch  oder  stirbt  ab,  womit  die 
Geschwulst  ebenfalls  vollstandig  beseitigt  ist,  wie  dieses  in  der  zwei- 
ten  Beobachtung  geschehen  ist.  Bleibt  dagegen  ein  grosserer  Theil 
der  Basis  ungetrennt,  so  wird  ein  solches  Absterben  gar  nicht 
(dritte  Beobachtung)  oder  nur  zum  Theil  (vierte  Beobachtung)  er- 
folgen,  und  es  muss  das  Schneiden  wiederholt  werden,  wenn  man 
es  nicht  vorzieht,  die  jetzt  mit  einer  halsahnlich  eingeschniirten 
Basis  aufsitzende  Masse  durch  ein  anderes  Verfahren,  z.  B.  durch 
Abreissen  mit  Quetschschlinge  oder  Zange  zu  entfernen,  deren  An- 
wendung vor  dem  Schnitte  ganz  unausfiihrbar  gewesen  ware.  S. 
die  dritte  und  vierte  Beobachtung. 

c)  Man  beschrankt  sich  zunachst  darauf,  mehrfache  seichte  oder 
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tiefe  Einschnitte  in  die  vorhandene  Geschwulst  zu  machen,  indem 
man  entweder  den  Zweck  hat,  durch  diese  Schnitte  die  Ernahrung 
derselben  so  zu  storen  und  herabzusetzen,  dass  ein  theilweises  oder 
ganzliches  Absterben  derselben  die  Folge  davon  ist  (erste,  dreizehnte 
und  sechszehnte  Beobachtung) ;  oder  man  beabsichtigt ,  wenn  die 
Unmoglichkeit  die  ganze  Geschwulst  auf  ein  Mai  zu  entfernen  vor- 
liegt,  die  theilweise  und  alhnalige  Entfernung  derselben  durch  auf 
die  Einschnitte  folgende  Anwendung  von  Zangen  etc.  moglich  zu 
machen.    (Siebente  Beobachtung.) 

2)  Bei  vorhandener  odematoserSchwellung  der  Schleim- 
haut  und  besonders  des  submucosen  Zellstoffes  in  Folge  und  als 
begleitende  Erscheinung  von  Entzundungen ,  Eiterung,  Geschwii- 
ren  etc.  kann  man  durch  wiederholtes  Einstechen,  Anritzen  oder 
Einschneiden  theils  direkt  eine  Entleerung  der  angesammelten  sero- 
sen  Flussigkeit  befordern,  theils  indirekt  durch  den  nachfolgenden 
Vernarbungsprocess  der  kleinen  Schnittwunde  zur  Schrumpfung  der 
gewulsteten  Schleimhaut  und  dadurch  zur  Verminderung  der  den 
Kranken  beschwerenden  Zufalle  beitragen. 

3)  Umschriebene  Eiteransammlungen ,  Abscesse,  in  dem 
submucosen  Zellgewebe  der  Kehlkopfsschleimhaut,  welche  durch  ihre 
Emporwolbung  in  die  Hohle  des  Kehlkopfes  hinein  dieselbe  ver- 
engern,  konnen,  sobald  sie  ihreReife  durch  eine  durchschimmernde 
gelbliche  hugelformige  Erhabenheit  zu  erkennen  gcben,  durch  einen 
Einstich  mit  dem  Messer  von  der  Hohle  des  Kehlkopfes  aus  ge- 
offnet  und  entleert  werden. 

4)  Dasselbe  gilt  auch  von  blaschenformig  ausgedehnten 
Schleimfollikeln ,  welche  durch  Anhaufung  von  Secretionsfliissigkeit 
in  ihrem  Innern  bis  zu  dem  Umfang  einer  Erbse  oder  einer  kleinen 
Kirsche  heranwachsen  und  unter  Umstanden  das  darstellen  konnen, 
was  man  wohl  mit  dem  Ausdrucke  Blasenpolyp  bezeichnet  hat. 
(Zwolfte  Beobachtung.) 

5)  Verwachsungen  innerhalb  der  Kehlkopfshohle,  welche 
entstanden  sind  durch  Vernarbung  von  Geschwiiren  oder  von  Ver- 
letzungen  und  Substanzverlusten  der  Schleimhaut  in  Folge  mechani- 
scher  oder  chemischer  Einwirkung,  namentlich  Verengerungen  der 
Stimmritze  durch  narbige  Contraction  bedingt,  konnen  durch  Ein- 
oder  Durchschneiden  vorubergehend  oder  dauernd  beseitigt  werden. 
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Instrumenten-Apparat. 

Die  Mannichfaltigkeit  der  Umstande,  unter  denen  schneidende 
Instrumente  innerhalb  der  Kehlkopfshohle  zur  Anwendung  kominen 
konnen,  und  namentlich  die  Verschiedenheit  des  Sitzes,  der  Gestalt 
und  Grosse  der  Neubildungen,  welche  in  dieser  Hohle  Veranlassung 
zu  diesem  chirurgischen  Eingriffe  geben,  macht  eine  grossere  Man- 
nichfaltigkeit in  der  Beschaffenheit  der  zu  diesem  Zwecke  erforder- 
lichen  schneidenden  Werkzeuge  unvermeidlich.  Es  lasst  sich  nam- 
lich  kein  einziges  derartiges  Werkzeug  angeben,  welches  in  alien 
Fallen  das  geeignetste,  ja  nicht  eininal  uberhaupt  nur  anwendbar 
ware,  es  muss  vielmehr  dem  Arzte  eine  gewisse  Auswahl  derselben 
zu  Gebote  stehen,  urn  darunter  das  fur  den  einzelnen  Fall  am  pas- 
sendsten  erscheinende  auswahlen  zu  konnen.  Ja  sogar  nicht  bios 
die  Art  des  Instruments,  ob  z.  B.  Messer  oder  Scheere,  sondern 
selbst  die  Form  des  Instruments,  namentlich  die  Lange  und  Rich- 
tung  des  vordern  schneidenden  Theiles  wird  im  Einzelfalle  durch 
die  gegebenen  Umstande  je  nach  dem  Befunde  durch  die  Sonden- 
Untersuchung  (pg.  174)  zunachst  naher  bestimmt  werden  mussen. 
So  habe  ich  dasselbe  einfache  Messer,  welches  ich  in  der  zweiten 
Beobachtung  zuerst  benutzte,  auch  bei  dem  Kranken,  welcher  Ge- 
genstand  der  vierten  Beobachtung  ist,  wieder  gebraucht,  aber  erst 
nachdem  demselben  eine  andere  Biegung  und  Lange  des  vordersten 
gekrummten  Theiles  gegeben  war. 

Die  schneidenden  Werkzeuge,  welche  ich  innerhalb  der  Kehlkopfs- 
hohle benutzt  habe,  sondern  sich  je  nach  ihrer  Construction  in  drei 
Gruppen:  Messer,  Scheeren  und  scheerenartige  Messer.  Mit 
der  Beschreibung  dieser  einzelnen  Instrumente  wird  dann  am  zweck- 
massigsten  zugleich  auch  die  Beschreibung  der  Technik  ihrer  An- 
wendung verbunden  werden ,  sowie  die  nahere  Angabe  der  Um- 
stande, unter  denen  sie  speciell  benutzt  zu  werden  verdienen. 

1.   Messer. 

Unter  den  zu  dem  angegebenen  Zwecke  von  mir  construirten  mes- 
serartigen  Instrumenten  besteht  das  einfachste  in  einem  gleich  der  Kehl- 
kopfssonde  gebogenen  Stahlstabchen  (Taf.  V.  Fig.  6),  welches  von  bei- 
den  Seiten  her  abgeflacht,  an  seinem  vordern  gekrummten  Ende  zwei 
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schneidende  Rander  besitzt,  welche  zusammen  in  eine  sehr  scharfe 
Spitze  auslaufen.  (Lange  dieses  Stabes  15  Cmtr.,  Dicke  von  einer 
Seite  zur  andern  2  Mmtr.,  vom  obern  convexen  Rande  zum  untern 
concaven  Rande  3  Mmtr.,  Lange  des  schneidenden  Theiles  der  Ran- 
der 12 — 15  Mmtr.)  An  dem  hintern  Ende  lauft  dieses  Stabchen 
entweder  in  eine  breite  auf  beiden  Flachen  rauh  gemachte 
Platte  als  Handgriff  aus,  wie  dieses  die  Abbildung  Fig.  5  in  dem 
Nachtrage  zu  meiner  ersten  Schrift  zeigt,  oder  dasselbe  hort,  wie 
man  aus  der  oben  angefuhrten  Figur  ersieht,  mit  einem  rundlichen 
Ende  auf.  das  beim  Gebrauch  des  Instrumentes  in  den  gleichen 
Handgriff  wie  die  Sonden  hineingesteckt  und  durch  die  Schraube 
befestigt  wird. 

Je  nach  der  Stelle  des  Kehlkopfes,  an  welcher  dieses  Messer 
zum  Schneiden  gebraucht  werden  soil,  je  nach  der  Lange  und  dem 
Bau  des  Halses  des  Kranken  muss  dem  vordern  geknimmten  Theile 
des  Instrumentes  eine  verschiedene  Lange  und  Krumniung  gegeben 
werden ,  wie  dieses  z.  B.  aus  den  beiden  Figuren  6  und  7  auf 
Taf.  V.  ersichtlich  ist,  welche  das  bei  dem  Kranken  der  zweiten 
und  der  vierten  Beobachtung  gebrauchte  Messer  darstellen. 

Die  erste  Anwendung  von  diesem  Messer  habe  ich  bei  Kran- 
ken mit  Kehlkopfspolypen  gemacht,  die  dem  freien  Rande  des  einen 
Stimmbandes  mit  breiter  Basis  aufsassen  und  mit  ihrem  diinneren 
freien  Ende  in  horizontaler  Richtung  in  die  Stimmritze  hinein  ragten. 

Will  man  dieses  Messer  zu  diesem  Zwecke  benutzen,  so  hat 
man  zunachst  durch  wiederholte  Einfuhruug  der  Kehlkopfssonde, 
deren  Schnabel  man  verschiedene  Krummungen  gibt,  zu  ermitteln, 
welches  die  passendste  Kriimmung  und  Lange  ist,  um  den  Polypen 
am  leichtesten  und  sichersten  zu  crreichen  und  die  man  dann  dem 
vordern  Ende  des  Messers  geben  lasst.  Das  hienach  angefertigte 
Messer  wird  nun  in  der  gleichen  Weise  wie  die  Sonde  in  den  Kehl- 
kopf  eingefiihrt  und  seine  Spitze  moglichst  in  der  Mitte  der  Basis 
des  Polypen  genau  in  oder  dicht  an  der  Linie  des  freien  Stimmband- 
randes  angesetzt.  So  wie  man  sich  in  dem  Spiegelbilde  uberzeugt 
hat,  dass  die  Messerspitze  die  rechte  Stelle  beruhrt  und  eben  nur 
angestochen  hat,  macht  man  mit  dem  Messer  eine  doppelte  Bewe- 
gung,  man  wendet  namlich  die  bis  dahin  der  entgegengesetzten 
Kehlkopfswandung  zugekehrte  Krummungsstelle  des  Messers  nach 
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der  Seite  des  kranken  Stimmbandes  hinuber,  so  dass  die  Messer- 
6pitze  eine  Richtung  schrag  abwarts  einwarts,  d.  h.  gegen  die  Mittel- 
linie  bin  bekommt,  wodurcb  der  Polyp  in  sichtlicher  Weise  etwas 
von  der  Stimmbandmasse  abgehoben  wird ;  zugleich  bebt  man  auch 
den  Griff  des  Messers  binten  in  die  Hohe  um  vorn  dessen  Spitze 
binabzusenken  und  durcbsticbt  so  den  Polypen  an  seiner  Basis,  bis 
dass  die  Messerspitze  unterhalb  desselben  frei  in  der  untern  Kehl- 
kopfshohle  zum  Vorschein  kommt.  (Vergl.  Taf.  VI.  Fig.  19.)  Durch 
einige  weitere  rascb  folgende  gleichsam  wiegende  Bewegungen  am 
Griffe  des  Messers,  abwechselnd  nacb  oben  und  nach  unten  zu, 
sucht  man  den  gemachten  Durcbsticb  in  der  Polypenbasis  in  der 
Richtung  nach  binten  wie  nacb  vorn  hin  zu  vergrossern,  d.  h.  zu 
verlangern,  bis  endlicb  nach  der  einen  von  diesen  beiden  Richtun- 
gen  hin  das  Messer  durchschneidet ,  worauf  es  schleunigst  zuriick- 
gezogen  wird. 

Im  gliicklichsten  Falle  kann  man  auf  diese  Weise  den  Polypen 
an  seiner  Basis  vollkommen  oder  nahezu  vollstandig  (Fig.  20) 
durchschneiden ,  so  dass  er  in  ktirzester  Zeit  durch  Absterben  und 
Abreissen  des  nicbt  durchscbnittenen  Restes  abfallt  und  ausgewor- 
fen  wird. 

In  dem  weniger  glucklichen  Falle,  sei  es  nun  dass  man  die 
Basis  des  Polypen  nicht  in  der  Mitte,  sondern  in  der  Nahe  des 
einen  Randes  getroffen  hatte,  oder  dass  das  Messer  rascher  in  der 
einen  als  in  der  andern  Richtung  fortdrang,  oder  dass  man  wegen 
eintretender  Unruhe  des  Kranken  das  Messer  zu  friih  wieder  ent- 
fernen  musste,  bemerkt  man  bei  der  nachfolgenden  Untersuchung 
nur  einen  von  dem  vordern  oder  hintern  Rande  her  mehr  oder  we- 
niger tief  in  die  Basis  eindringenden  Einschnitt  oder  gar  nur  einen 
blossen  Einstich,  indem  sowohl  der  vordere  als  hintere  Rand  des 
Polypen  ungetrennt  geblieben  ist. 

Je  nacb  der  grossern  oder  geringern  Tiefe  des  Einschnittes  und 
der  dadurch  bewirkten  Stoning  in  dem  Ernahrungs-Apparate  des  Poly- 
pen wird  derselbe  in  entsprechendem  Umfange  absterben  oder,  wenn 
dieses  nicbt  geschieht,  sich  gunstigen  Falles  in  seiner  Form  verandern, 
indem  er  sich  etwas  mehr  rundet  und  mehr  mit  einer  halsahnlich 
eingeschnurten  Basis  aufzusitzen  den  Anschein  gewinnt  etc.  Je 
nachdem  nun  das  eine  oder  andere  der  angedeuteten  Verhaltnisse 
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sich  entwickelt,  hat  der  Arzt  zu  entscheiden,  ob  und  wie  der  Ver- 
such  des  Abschneidens  wiederholt  werden  soil  oder  ob  es  rathsamer 
erscheint,  zu  einer  andern  Methode  der  Entfernung  dieses  Polypen 
zu  greifen,   bei  welcher  Ueberlegung  die  unten  folgenden  Beobach- 
tungen  III.  IV.  V.  VI.  XIII.  als  leitende  Anhaltspunkte  dienen  mogen. 
Um  die  vorhin   pg.  208  beschriebene  Vergrosserung  des  Ein- 
stiches  in  die  Basis  des  Polypen  in  der  Richtung  nach  vorn  und  zu- 
gleich  nach  hinten  rascher,  sicherer  und  vollstandiger  auszufuhren, 
habe  ich  das  einfache  Messer  in   folgender  Weise  in  ein  doppel- 
tes   Messer   umgewandelt.      Dieses   Doppelmesser   besteht,   wie 
Fig.  14  u.  15  auf  Taf.  V.  zeigt,   aus  zwei  kleinen  spitzen  Messern, 
deren  Ruckenflachen  ini  ruhenden  Zustande    sich  ganz   genau  an- 
einander   legen,    so  dass  nur    ein  zweischneidiges   spitzes   Messer 
vorhanden  zu  sein  scheint.    Jede  Klinge  setzt  sich  an  ihrem  brei- 
ten  Ende   unter   einem   stumpfen  Winkel   in  einen  langen  federn- 
den  Stiel  fort,   der   sich   zuerst   mit   dem   andern   nach  Art  einer 
Arterienpincette  kreuzt  und  nachdem  er  einen  zweiten  Winkel  ge- 
bildet  mit  dem  andern  Stiel  in  einen  gemeinschaftlichen   einfachen 
runden  Stab  auslauft,  der  gleich  einer  Kehlkopfssonde  gebogen  ist. 
Ueber  diesen  gekrummten  Stab  wird  eine  silberne  Hiilse  geschoben 
und  dann  beide  Theile  an  das  Vordertheil  des  pg.  196   beschrie- 
benen  Handgriffes  gesteckt  und  durch  Anziehen  der  daselbst  ange- 
brachten  Schrauben  befestigt.    Wird  jetzt  durch  Fingerdruck  auf 
den  emporstehenden  Hebelarm  des  Handgriffes  die   silberne  Hiilse 
vorwarts  geschoben,  so  driickt  sie  die  beiden  federnden  Stiele  zu- 
sammen   und   treibt  damit   die   beiden  Messerklingen   auseinander 
(Fig.  15). 

Beim  Gebrauche  wird  dieses  Doppelmesser  in  der  gleichen  Weise 
wie  das  einfache  Messer  eingefuhrt  und  durch  die  Basis  des  Poly- 
pen hindurchgestossen ,  bis  die  Messerspitze  frei  unterhalb  des  Po- 
lypen zum  Vorschein  gekommen  ist,  bei  welchem  Durchstossen  man 
der  breiteren  Klinge  wegen  ganz  besonders  darauf  zu  achten  hat, 
dass  die  Klinge  mit  ihren  beiden  Flachen  in  moglichst  vollkommen 
paralleler  Richtung  mit  dem  freien  Stimmbandrande  gehalten  wird. 
Indem  man  nun  diese  Richtung  der  Klinge  sorgfaltig  beibehalt, 
driickt  man  den  Hebelarm  auf  dem  Handgriffe  nieder  und  hebt  in 
demselben  Augenblicke  die  Klinge  ein   klein  wenig  in  der  vorhin 
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angegebenen  Richtung  unverandert  empor,  damit  die  von  einander 
weichenden  Klingen  gcnau  in  der  beabsichtigten  Richtung  ihre 
Schnitte  fiihren,  worauf  das  Instrument  rasch  entfernt  wird. 

Ein  vollstandiges  Durchschneiden  der  ganzen  Basis  des  Poly- 
pen  nach  beiden  Seiten  hin  dtirfte  auch  wohl  bei  diesem  Messer 
nicht  immer  erreicht  werden,  da  die  den  beiden  Klingen  zum 
Durchschneiden  entgegenstehenden  Massen  gewiss  nicht  immer  den 
gleichen  Grad  von  Lange,  Dicke,  Harte  oder  Weichheit  besitzen 
diirften.  Urn  so  sicherer  wird  man  aber  auf  eine  wenigstens  nach 
einer  Seite  hin  ganz  durchgehende  Durchschneidung  rechnen  diir- 
fen,  nach  welcher  man  sodann  tiber  die  weiteren  Schritte  wie  vor- 
hin  pg.  209  angedeutet,  zu  entscheiden  hatte. 

Um  bei  dem  Einfuhren  des  zuerst  beschriebenen  einfachen 
spitzen  Messers  unabsichtliche  Verletzungen  leichter  vermeiden  zu 
konnen,  habe  ich  dasselbe  mit  einem  Spitzen-  und  Schneidendecker 
versehen,  aus  welchem  die  Klinge  erst  im  Augenblicke  des  Ein- 
stechens  hervorgeschoben  und  nach  vollendetem  Stich  oder  Schnitt 
sofort  wieder  in  diese  Deckung  zuriickgezogen  wird.  Wie  Fig.  11 
auf  Taf.  VI.  zeigt,  sitzt  die  Klinge  an  einem  kiirzern  dunnern  und 
gekrummten  Stiel,  fiber  welchen  eine  entsprechende  Rbhre  gescho- 
ben  ist,  die  an  ihrem  vordern  Ende  in  einen  flachen  rinnen-  oder 
schaufelformigen  Ansatz  auslauft,  welcher  die  scharfe  Spitze  und 
Rander  allseitig  uberragt  und  verdeckt.  Beide  Theile  werden  an 
dem  vordern  Ende  des  pg.  196  beschriebenen  Handgriffes  durch 
Schrauben  befestigt,  der  wie  Fig.  11  auf  Taf.  VI.  zeigt,  in  der 
Weise  abgeandert  ist,  dass  die  Deckungsrohre  der  Klinge  mit  dem 
unbeweglichen ,  und  die  Klinge  mit  dem  beweglichen  Theile  des 
Handgriffes  in  Verbindung  gebracht  ist,  welcher  letztere  uberdies 
durch  Umdrehung  seines  Hebels  die  Wirkung  erhalten  hat,  dass  er 
beim  Niederdriicken  des  freien  Hebelarmes  die  Klinge  von  hinten 
nach  vorn  vorschiebt  und  dadurch  entblosst. 

Es  ist  dieses  gedeckte  Messer  allerdings  beim  Schneiden  selbst 
fur  den  Arzt  etwas  schwerer  zu  handhaben  als  das  ungedeckte 
Messer,  weil  complicirter  und  in  dem  Kehlkopfe  mehr  Raum  weg- 
nehmend,  lasst  sich  dagegen  leichter  ein-  und  ausfuhren.  Es  eignet 
sich  daher  besonders  zu  Scarificationen  odematos  geschwollener 
Stellen  der  Kehlkopfswandung ,  zur  Eroffnung  von  Abscessen  etc., 
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zumal  bei  angstlichen  und  unruhigen  Kranken,  welche  noch  nicht 
gehorig  eingeubt  sind  und  bei  denen  doch  die  Beschaffenheit  des 
vorhandenen  Krankheitszustandes  ein  langeres  Hinausschieben  der 
Messeranwendung  bis  zu  vollkominener  Einubung  des  Kranken  nicht 
gestattet. 

Bei  der  Operation  der  Polypen  habe  ich  deshalb  von  diesem 
gedeckten  Messer  weniger  Anwendung  gemacht  und  eigentlich  nur 
da,  wo  ich  zugleich  noch  einen  weitern  Zweck  damit  zu  erreichen 
suchte.  So  z.  B.  wo  ich  an  der  zum  Einschneiden  bestimmten 
Stelle  am  Rande  eines  Stimmbandes  zuvor  noch  eine  Falte  der 
Schleimhaut  zuruckdrangen  wollte,  um  deren  Verletzung  zu  ver- 
meiden.  Hier  setzte  ich  zuerst  das  Ende  der  Deckungsrohre  auf 
den  Rand  des  Stimmbandes  hart  an  der  Grenze  der  zu  entfernen- 
den  Masse  auf  (Taf.  VI.  Fig.  18),  schob  damit  den  Schleimhautuber- 
zug  dieses  Bandes  etwas  nach  dem  Eingange  des  Ventrikels  hin  und 
liess  nun  die  Messerklinge  an  der  freigemachten  Stelle  eindringen 
(Fig.  19). 

Ausserdem  habe  ich  auch  noch  an  dem  etwas  abgekurzten 
Ende  der  Deckungsrohre,  wodurch  diese  dann  freilich  den  Charak- 
ter  als  Spitzendecker  ganz  verliert,  ein  kurzes  dunnes  Stabchen  mit  ge- 
rader  pfeilformiger  Spitze  (Fig.  12)  oder  mit  scharfer  seitlich  geboge- 
ner  Spitze  anbringen  lassen,  um  damit  dicht  neben  der  Einstichsstelle 
des  Messers  den  betreffenden  Theil  anzustechen  oder  anzuhaken  und 
nach  der  einen  Seite  hinuberzuziehen,  um  ihn  fur  den  Einstich  und 
Schnitt  des  Messers  gehorig  anzuspannen. 

Zur  Erreichung  dieser  eben  angefuhrten  Zwecke  bedarf  man 
natiirlich  zu  demselben  Messer  verschiedener  Deckungsrohren  je 
nachdem  man  an  der  rechten  oder  linken  Kehlkopfswandung  schnei- 
den will,  wie  denn  auch  Lange  und  Knimmung  dieser  Messer  je 
nach  der  Beschaffenheit  der  Verhaltnisse  in  dem  Einzelfalle  ver- 
schieden  sein  muss. 

Das  in  dem  Vorstehenden  beschriebene  spitze  Messer,  ohne 
oder  mit  Spitzendecker,  wird  iiberall  gefordert,  wo  es  sich  um 
einen  blossen  Einstich  in  eine  Stelle  der  Innenflache  des  Kehlkopfs 
handelt,  oder  um  einen  Schnitt  in  der  Richtung  des  Sagittaldurch- 
messers  des  Kehlkopfes,  der  mit  einem  Einstiche  beginnen  soil. 
Um  in  denjenigen  Fallen,   wo  ein   solches  Einstechen  nicht  beab- 
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sichtigt  wird,  z.  B.  beim  Scarificiren  eines  in  die  Kehlkopfshohle 
hinein  sich  wolbenden  rundlichen  odematosen  Wulstes,  unabsichtliche 
Verletzungen  durch  die  Spitze  sicher  vermeiden  zu  konnen,  habe  ich 
auch  Messer  mit  abgerundeter  Spitze  und  einseitiger  Schneide  an- 
fertigen  lassen,  welche  letztere  sich  dicht  oberhalb  des  abgerunde- 
ten  Endes  an  dem  untern  concaven  oder  an  dem  obern  convexen 
Rande  des  gekrummten  Endes  befindet,  je  nachdem  damit  in  dem 
Kehlkopfe  in  der  Richtung  von  hinten  nach  vorn,  oder  von  vorn 
nach  hinten  geschnitten  werden  soil.    S.  Fig.  8  u.  9  auf  Taf.  V. 

Fur  den  Fall  endlich",  dass  es  nothig  sein  sollte,  genau  in 
querer  Richtung  im  Kehlkopfe  einen  Schnitt  zu  fuhren,  konnte  man 
sich  der  gleichen  Messer,  des  spitzen  zweischneidigen  wie  des  ab- 
gerundeten  einschneidigen  Messers,  nach  leichter  Abanderung  be- 
dienen.  Man  brauchte  dann  nur  an  dem  gewahlten  Messer,  z.  B. 
an  dem  spitzen  zweischneidigen,  das  vordere  gekrummte  Ende  nahe 
unterhalb  der  Krummungsstelle  urn  einen  Viertelkreis  herumdrehen 
zu  lassen,  so  dass  die  beiden  schneidenden  Rander  statt  nach  vorn 
und  nach  hinten,  nach  rechts  und  links  hin  gerichtet  sind.  Bis 
jetzt  habe  ich  noch  keine  Veranlassung  gehabt,  ein  solches  Messer 
anfertigen  zu  lassen. 

2,  Scheeren. 

Scheeren  sind  unter  alien  in  der  Kehlkopfshohle  zu  gebrau- 
chenden  Schneidewerkzeugen  am  seltensten  anwendbar,  und  zwar 
hauptsachlich  deshalb,  weil  sie  urn  den  erforderlichen  Grad  von 
Festigkeit  und  Sicherheit  beim  Schneiden  zu  besitzen,  viel  mehr 
Masse  und  Umfang  als  die  Messer  haben  mussen.  Je  grosser  aber 
das  Volum  des  in  die  Kehlkopfshohle  eingefiihrten  Instrumentes  ist 
desto  mehr  Licht  raubt  es  nicht  nur  dem  Kehlkopfsspiegel  iiber- 
haupt  durch  die  Beschattung  desselben,  sondern  desto  mehr  Raum 
nimmt  auch  sein  eigenes  Bild  in  dem  Spiegel  ein  und  verkleinert 
so  den  Raum  fur  das  Bild  von  den  Kehlkopfstheilen  selber.  Auf 
diese  Weise  wird  es  sehr  schwer  und  ofters  ganz  unmoglich,  die 
Bewegungen  der  Scheerenspitzen  in  der  Tiefe  der  Kehlkopfshohle 
und  ihr  Lageverhaltniss  zu  der  dort  befindlichen  Neubildung,  welche 
abgeschnitten  werden  soil,  im  Spiegel  so  zu  verfolgen,  dass  man 
den  beabsichtigten  Schnitt  mit  vollkommener  Sicherheit  und  ohne 
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die  geringste  Furcht  vor  jeder  anderweitigen  Verletzung  auszufiih- 
ren  wagen  diirfte.  In  der  Regel  wird  man  genothigt,  die  einge- 
fuhrte  Scheere  wieder  zuriickzuziehen ,  weil  deren  Spitzen  dem 
iiberwachenden  Auge  entschwinden  und  ehe  sie  wieder  gehorig  auf- 
gefunden  werden,  die  Zeit  abgelaufen  ist,  welche  der  Kranke  dem 
Instrumente  in  seinem  Kehlkopfe  ungestort  zu  verweilen  gestattet. 

Die  angedeuteten  Uebelstande  und  Schattenseiten  der  Scheeren 
treten  natiirlich  um  so  mehr  hervor,  je  tiefer  in  der  Kehlkopfs- 
hohle dieselben  gebraucht  werden  sollen,  und  machen  ihre  Anwen- 
dung  bei  Neubildungen ,  welche  ihren  Ursprung  unterhalb  der 
Stimmritze  haben,  ganz  unausfuhrbar ,  wahrend  sie  in  der  obern 
Parthie  der  Kehlkopfshohle  leichter  und  unter  Umstanden  mit  Vor- 
theil  statt  des  Messers  gebraucht  werden  konnen. 

Scheeren,  welche  auf  dem  nattirlichen  Wege  in  den  Kehlkopf 
eingefuhrt  und  gebracht  werden  sollen ,  miissen  natiirlich  langere 
dunne  Griffenden  und  an  ihrer  vorderen  Parthie  eine  sehr  starke 
Kriimmung  gleich  den  Kehlkopfssonden  besitzen.  In  der  Regel  wird 
diese  Kriimmung  auf  die  Rander  der  Scheere  fallen  miissen,  da 
Neubildungen,  welche  durch  die  Scheere  entfernt  werden  konnen, 
ungleich  viel  haufiger  an  einem  der  beiden  Seitenwande  als  an  der 
hintern  Wand  der  Kehlkopfshohle  vorkommen,  an  welcher  letztern 
Stelle  sie  wohl  nur  durch  eine  auf  die  Flache  gekriimmte,  in  querer 
Richtung  von  rechts  nach  links  sich  offnende  und  schliessende 
Scheere  abgetrennt  werden  konnen.  Eine  Scheere  dieser  letztern 
Art,  welche  in  Fig.  29  auf  Taf.  V.  abgebildet  worden  ist,  habe  ich 
auch  bei  der  Zerstiickelung  des  grossen  Polypen  mitbenutzt,  wel- 
cher den  Gegenstand  der  siebenten  Beobachtung  ausmacht. 

Die  auf  die  Rander  gebogenen  Scheeren,  welche  in  der  Rich- 
tung von  hinten  nach  vorn  sich  offnen  und  schliessen,  habe  ich 
zunachst  mit  einfachen  langen  spitzen  Branchen  anfertigen  lassen 
(Fig.  28.  Taf.  V.),  theils  der  Feinheit  wegen,  theils  um  damit  auch 
einstechen  zu  konnen;  sodann  mit  einem  kleinen  Querbalken  an 
dem  freien  Ende  der  einen  Branche,  um  mit  demselben  unter  der 
zu  durchschneidenden  Neubildung  durchgehen  zu  konnen  und  da- 
durch  beim  Schliessen  der  Scheere  das  Zuriickweichen  der  Neu- 
bildung aus  den  Scheerenblattern  zu  verhindern;  endlich  an  einem 
dritten  Exemplare  hndet  sich  an  jedem  Schneideblatte  nahe  oberhalb 


214  ni.   Schneiden.    2.   Scheeren. 

seiner  Spitze  je  ein  kleines  gekrummtes  scharfes  Zahnchen,  welches 
beira  Schliessen  der  Scheere  den  von  ihr  abgetrennten  Theil  er- 
greifen  und  sein  Hinabfallen  in  die  Luftrohre  verhindern  soil. 

Die  Griffenden  aller  dieser  drei  Scheeren  sind  in  einer  abwei- 
chenden  Weise  construirt,  wie  Fig.  28  auf  Taf.  V.  deutlich  erkennen 
lasst,  namlich  so,  dass  durch  Vorschieben  und  Zuriickziehen  des 
einen  gegliederten  Griffendes  die  Oeffnung  and  Schliessung  dieser 
Scheeren  erfolgt.  Die  hiezu  nothige  Haltung  der  Scheere  ist  bei  dem 
Operiren  im  Kehlkopfe  bequemer  als  die  Handhabung  der  gewohn- 
lichen  Scheereneinrichtung  und  erfordert  letztere  bei  ihrer  Action 
einen  viel  grossern  Spielraum  als  die  hier  angegebene  Einrichtung, 
welche  uberdies  noch  mit  der  mehrerer  anderer  Kehlkopfs-Instru- 
mente  ganz  ubereinstimmt, 

Anzeige  zur  Anwendung  von  Scheeren  konnen  nur  Neubildun- 
gen  geben,  welche  mittelst  der  Scheere  entweder  auf  ein  Mai  ganz 
abgeschnitten  werden  konnen,  oder  welche  man  Behufs  ihrer  Zer- 
storung  mehrfach  einschneiden  oder  zerschneiden  und  zerstuckeln 
will.  Ersteres  passt  bei  kleineren  Neubildungen ,  wie  dieses  in  der 
sechszehnten  Beobachtung  geschehen  ist,  letzteres  bei  grosseren 
Neubildungen,  gleichviel  ob  mit  schmaler  oder  breiter  Basis,  welche 
die  Kehlkopfshohle  soweit  ausfullen,  dass  es  unmoglich  ist,  Instru- 
mente  irgend  einer  Art  bis  an  ihre  Insertionsstelle  hinzufuhren,  um 
sie  an  dieser  durchtrennen  und  so  mit  einem  Male  als  Ganzes 
entfernen  zu  konnen.     S.  die  siebente  Beobachtung. 

Die  Anwendungsweise  der  Scheeren  innerhalb  der  Kehlkopfs- 
hohle ist  im  Allgemeinen  folgende.  Sie  werden  im  geschlossenen 
Zustande  nach  den  fur  das  Sondiren  gegebenen  Regeln  eingefuhrt; 
wenn  ihre  Spitze  in  der  Nahe  des  zu  durchschneidenden  Gegen- 
standes  angelangt  ist,  geoffnet,  und  so  gerichtet,  dass  das  was  ge- 
schnitten  werden  soil,  zwischen  den  beiden  Scheerenblattern  im 
Spiegel  gesehen  wird,  worauf  dieselben  unter  Hebung  des  Griff- 
endes und  Senkung  der  Spitze  durch  Anziehen  des  obern  Ringes 
mit  dem  Zeigefinger  rasch  geschlossen  werden. 

Ein  ganz  besonderes  Augenmerk  bei  diesem  Operiren  mit  der 
Scheere,  namentlich  wenn  es  sich  um  kleine  Neubildungen  in  der 
Tiefe  handelt,  z.  B.  um  Polypen  an  den  Stimmbandern ,  welche  in 
die  Rima  glottidis  hineinragen,  hat  man  auf  die  richtige  Anlegung 
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der  Scheere  zu  verwenden.  Zu  diesem  Zwecke  muss  man,  sobald 
der  Polyp  zwischen  den  geoffneten  Spitzen  der  Scheerenblatter  er- 
blickt  wird,  zuerst  mit  einer  Spitze  den  Polypen  leicht  beriihren, 
urn  sich  dadurch  von  dem  wahren  Lagenverhaltniss  der  Scheeren- 
blatter zum  Polypen  zu  uberzeugen  und  sicher  zu  sein,  denselben 
zwischen  den  Scheerenblattern  zu  haben. 

Da  man  namlich,  wenn  auch  der  Polyp  in  dem  Spiegelbilde 
zwischen  den  geoffneten  Scheerenspitzen  gesehen  wird,  hieraus  nur 
erkennen  kann,  dass  der  Polyp  in  senkrechter  Richtung  zwischen 
den  Scheerenblattern  sich  befindet,  aber  noch  nicht,  ob  er  auch  in 
horizontaler  Richtung  dazwischen  sich  befindet  oder  wie  viel  er 
noch  darunter  sitzt,  so  lauft  man  ohne  die  angegebene  Probe  der 
Beruhrung  die  grosste  Gefahr,  die  Scheere  zu  schliessen  ohne  den 
Polypen  zu  treffen,  der  sich  noch  eine  Strecke  weiter  unten  be- 
findet. 

Ein  anderes  Verfahren,  bei  dem  man  sich  ebenfalls  gegen  das 
Verfehlen  des  Polypen  sichern  kdnnte  und  was  bei  Polypen,  die 
mit  breiter  Basis  an  dem  Stimmbandrande  aufsitzen,  mit  Vortheil 
eingeschlagen  werden  konnte,  wiirde  darin  bestehen,  den  Polypen 
an  seiner  Basis  mit  dem  einen  Scheerenblatte  in  der  gleichen  Weise 
wie  oben  pg.  207  von  dem  Messer  angegeben  worden  ist,  zu  durch- 
stechen  und  dann  die  Scheere  zu  schliessen.  Je  nach  der  Dicke 
der  nicht  durchschnittenen  Parthie  hatte  man  dann  noch  die  Tren- 
nung  zu  vervollstandigen  durch  eine  zweite  Anwendung  der  Scheere 
oder  ein  anderes  Instrument,  oder  das  spontane  Absterben  derscl- 
ben  abzuwarten. 

Bei  sehr  grossen  Neubildungen  in  dem  obern  Theile  des  Kehl- 
kopfs,  welche  dessen  Lumen  vollstandig  ausfullen,  so  dass  man  deren 
Ursprung  in  keiner  Weise  mit  einem  Instrumente  beikommen  kann, 
senkt  man  die  Spitzen  der  geoffneten  Scheerenblatter  in  die  Masse 
der  Neubildung  selber  hinein  und  durchschneidet  die  dazwischen  ge- 
legene  Masse  durch  Schliessen  der  Scheere,  welches  Verfahren  an 
verschiedenen  Stellen  der  Neubildung  und  in  verschiedener  Rich- 
tung in  erforderlicher  Haufigkeit  wiederholt  wird.  Man  vergl.  die 
siebente  Beobachtung. 
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3.   Messerscheeren. 

Die  Messerscheere  oder  Messerpincette,  deren  ich  mich  in  der 
mitgetheilten  ersten  Beobachtung  zum  Zerschneiden  eines  unterhalb 
der  Stimmritze  sitzenden  Polypen  bedient  habe,   ist   in  folgender 
Weise  construirt  (Taf.  V.  Fig.  30).    In  ibrem  hintern  zum  Fassen 
bestimmten  Theile  gleicht  sie  vollkommen  einer  sog.  Charriere'schen 
Arterienpincette  mit  gekreuzten,   durch  Fingerdruck   einander  zu 
nahernden  Brancben ,  welche  innen  glatt ,  aussen  diesseits  und  jen- 
seits  der  Kreuzungsstelle  rauh  gefeilt  sind.    Diese  Brancben  laufen 
nacb  vorn  je  in  einen  langen  diinnen  Schenkel  aus,  welcber  unter 
einem  abgerundeten  recbten  Winkel  abwarts  gebogen   ist  und  an 
seinem  untersten  Ende  eine  horizontal  gestellte  kleine  Messerklinge 
tragt,  und  zwar  so,  dass  die  beiden  Messerklingen,  welche  mit  ihrer 
Spitze  riickwarts,  d.  h.  gegen  die  das  Instrument  haltende  Hand 
hin  gerichtet   sind,  ihre   Schneiderander  einander  zukebren.    Die 
eine  Branche  dieser  Pincette  besteht  aus  einem   einzigen  Stiicke, 
die  andere  aus  zwei  Stiicken,  welche  etwas  unterhalb  der  Umbie- 
gungsstelle  durch  eine  Schraube  beweglich  mit  einander  verbunden 
sind.   Beide  Branchen  werden  etwa  einen  Zoll  oberbalb  ihres  untern 
Endes  durch  eine  Schraube  so  mit  einander  verbunden  und  an  ein- 
ander gehalten,   dass  sie  beim  Zusammendrucken  und  Oeffnen  des 
Griffendes  in  senkrechter  Richtung  an  einander  auf-  und  abgleiten, 
was  noch  dadurch  mehr  gesichert  wird,   dass   beide  Branchen  fast 
in  der  ganzen  Lange  ihres  senkrechten  absteigenden  Theiles   eine 
flache  Biegung  gleich  den  Blattern  einer  geschlossenen  Scheere  ein- 
ander zukehren. 

Beim  Gebrauche  wird  diese  Schneidepincette  zwischen  Daumen, 
Zeige-  und  Mittelfinger  gefasst,  ersterer  auf  die  untere  und  letz- 
tere  beide'  auf  die  obere  rauhe  Flache  jenseits  der  Kreuzungsstelle 
der  Branchen  aufgesetzt;  werden  jetzt  durch  Druck  dieser  Finger 
die  beiden  Branchen  einander  bis  zur  Beruhrung  genahert,  so  ent- 
fernen  sich  die  beiden  Messerschneiden  in  senkrechter  Richtung  bis 
zu  4  Linien  von  einander  und  hort  der  Fingerdruck  auf,  so  nahern 
sie  sich  gegenseitig  in  demselben  Augenblicke  und  schieben  sich 
zugleich  scheerenartig  uber  einander,  wobei  zwischen  ihnen  befind- 
liche  dfinne  weiche  Theile  durchschnitten  werden. 
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Von  grosser  Wichtigkeit  ist  eine  genaue  Regulirung  der  Fe- 
derkraft  dieser  Pincette,  je  starker  diese  Federkraft  ist,  desto  gros- 
ser muss  einerseits  der  Fingerdruck  sein,  welcher  die  Branchen 
zusammendruckt,  urn  die  Messer  von  einander  zu  entfernen,  desto 
rascher  und  sicherer  schneiden  andererseits  beim  Schliessen  die 
Messerchen  den  gefassten  Gegenstand  durch;  je  schwacher  die  Fe- 
derkraft der  Pincette,  desto  leichter  lassen  sich  die  Messer  zwar 
offnen,  aber  desto  weniger  Kraft  haben  sie  auch  zum  Schneiden 
und  desto  mehr  bediirfen  sie  der  Nachhulfe  durch  Fingerdruck  auf 
die  beiden  vorderen  rauhen  Flachen,  urn  den  gefassten  Gegenstand 
vollstandig  zu  durchschneiden. 

Es  sollte  daher  ein  Jeder,  welcher  sich  einer  solchen  Schneide- 
pincette  bedienen  will,  deren  Federkraft  genau  seiner  eigenen  Fin- 
gerkraft  entsprechend  reguliren  lassen,  weil  je  mehr  Jemand  die 
Finger  zum  Zusammendrticken  der  Pincettenbranchen  eigentlich 
anstrengen  muss,  desto  mehr  Gefahr  lauft,  bei  dieser  Anstrengung 
in  eine  zitternde  Bewegung  der  Finger  oder  Hand  zu  gerathen 
und  die  Lage  der  Pincette  zu  verriicken. 

Ich  habe  dieses  Instrument  beziiglich  aller  seiner  Verhaltnisse, 
namentlich  der  Lange  und  Biegung  seiner  Branchen,  der  Richtung 
und  Grosse  oder  Lange  der  Messerchen  genau  nach  den  Verhalt- 
nissen  anfertigen  lassen,  unter  welchen  ich  von  demselben  die  erste 
Anwendung  machen  wollte,  und  meinen  Zweck  damit  schnell  und 
vollstandig  erreicht.  (S.  die  erste  Beobachtung.)  Es  versteht  sich 
von  selbst,  dass  sich  diese  Verhaltnisse  wohl  kaum  jemals  wieder 
in  der  ganz  gleichen  Weise  wiederholen  werden,  und  dass  dann  in 
diesen  ahnlichen  aber  nicht  gleichen  Fallen  auch  diese  Pincette 
nach  der  einen  oder  andern  Seite  hin  weniger  passend  sich  zeigen 
wird.  Allein  eben  so  versteht  es  sich  auch  von  selbst,  dass  man 
daraus  der  Construction  des  Instrumentes  keinen  Vorwurf  machen  kann, 
sondern  dass  man  an  dieser  Pincette,  wenn  sie  uberhaupt  fur  einen 
Fall  passend  erscheint,  wie  an  alien  anderen  im  Kehlkopfe  anzu- 
wendenden  Instrumenten,  so  auch  an  ihr  die  fur  diesen  Fall  erfor- 
derlichen  Abanderungen  vorzunehmen  hat.  Man  wird  z.  B.  je  nach 
der  Gestaltung  des  Einzelfalles  die  Krummung  der  Branchen  weni- 
ger winkelformig ,  sondern  mehr  abgerundet  machen  lassen,  die 
Branchen  selber  vielleicht  kiirzer,   die  Messerchen  dagegen  langer 
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oder  statt  nach  riickwarts  gerichtet,  nach  vorn  oder  nach  der  Seite 
hin  gerichtet  etc.  etc.  Alle  diese  Veranderungen  konnen  vorgenom- 
men  werden,  ohne  dass  dadurch  der  Charakter  und  die  Eigenthum- 
lichkeit  dieses  Instrumentes  geandert  werden,  wahrend  ich  es  als 
eine  naehtheilige  Abanderung  bezeichnen  muss,  wenn  man  die  Griff- 
enden  statt  in  der  angegebenen  Form,  in  Scheerengriffe  mit  Ringen 
ausgehen  lasst, 

Die  Anwendungsweise  dieser  Schneidepincette  ergibt  sich  von 
selbst  aus  den  vorstehenden  Erorterungen.  Geschlossen  in  den  obern 
Theil  der  Kehlkopfshohle  eingefuhrt,  wird  sie  wahrend  des  weitern 
Hinabsenkens  durch  Fingerdruck  geoffnet  und  nachdem  sie  an  die 
beabsichtigte  Stelle  gebracht  worden  ist,  so  dass  der  zu  schneidende 
Gegenstand  zwischen  den  Schneideblattern  erblickt  wird,  lasst  man 
den  Fingerdruck  aufhoren,  in  welchem  Momente  die  beiden  Klingen 
zusammenfahren,  worauf  die  Pincette  sofort,  oder  nachdem  man  das 
Eroffnen  noch  1 — 2  Mai  wiederholt  hat,  ausgezogen  wird. 

Vorstehende  Schneidepincette  habe  ich  auch  in  gleichsam  um- 
gekehrter  Weise  anfertigen  lassen,  namlich  so,  dass  im  ruhenden 
Zustande  die  Messerchen  von  einander  entfernt  stehen  und  durch 
Druck  auf  die  Griffenden  einander  genahert  und  geschlossen  wer- 
den. Es  bietet  diese  Einrichtung  insofern  einen  Vortheil  dar,  als 
die  Feclerkraft  der  Pincette  selbstverstandlich  eine  geringere  als 
bei  der  ersten  Art  sein  darf  und  auch  die  Bewegung  der  Finger 
in  sofern  vereinfacht  wird,  als  sie  nur  zum  Schliessen  der  Pin- 
cette nothwendig  ist. 

Als  eine  wesentliche  Verbesserung  muss  ich  dagegen  die  Ver- 
bindung  dieser  kleinen  Messerscheere  statt  mit  dem  beschriebenen 
Pincettengriffe .  mit  demjenigen  Handgriffe  bezeichnen,  an  welchem 
die  gedeckten  Messer  etc.  angesteckt  werden,  wie  dieses  in  Fig.  16 
auf  Taf.  VI.  dargestellt  ist.  Ausser  dem  Vortheil  der  Ueberein- 
stimmung  in  der  Handhabung  dieser  Messerscheere  mit  den  ge- 
deckten Messern  und  Aetzmitteltragern  bietet  diese  Einrichtung 
noch  den  Vortheil  dar,  dass  durch  einen  ganz  leichten,  die  Rich- 
tung  des  Instruments  nicht  andernden  Fingerdruck  die  Klingen 
rascher,  sicherer  und  namentlich  viel  kraftiger  geschlossen  werden, 
als  dieses  durch  die  Federkraft  bei  der  Pincetten-Einrichtung  der 
Fall  ist.  Mit  dem  Nachlassen  des  Fingerdruckes  entfernen  sich  die 
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beiden  kleinen  Klingen   sofort  wieder  von  einander   und  gestatten 
so  eine  beliebige  haufige  und  rasche  Wiederholung  der  Schnitte. 

Schliesslich  will  ich  hier  noch  der  Vollstandigkeit  wegen  kurz 
erwahnen,  dass  ich  fur  den  gleichen  Handgriff  noch  ein  Ansatzstiick 
habe  machen  lassen,  welches  dem  von  Fa hne stock  fiir  die 
Abtragung  hypertrophischer  Mandeln  angegebenen  Instrumente  nach- 
gebildet  ist,  wie  Taf.  VI.  Fig.  17  sehen  lasst,  dass  ich  aber  bis 
jetzt  noch  keine  Gelegenheit  und  Veranlassung  gehabt  habe,  das- 
selbe  im  lebenden  Kehlkopfe  anzuwenden. 


IV.  Quetschen  und  Abquetschen, 

Neubildungen,  welche  aus  der  Kehlkopfsschleimhaut  oder  deren 
zellgewebiger  Unterlage  hervorgewachsen  in  die  Kehlkopfshohle 
hineinragen,  konnen  gleich  ahnlichen  Neubildungen  in  anderen  von 
aussen  zugangigen  Korperhohlen  auch  durch  Einwirkung  stumpfer 
Werkzeuge  vermittelst  wiederholten  Druckes  in  ihrem  Gewebe  zer- 
trummert  und  zerstort  und  dadurch  zum  Absterben  gebracht, 
oder  sofort  durch  Anwendung  von  Druck  und  Zug  von  ihrem 
Boden  getrennt  und  entfernt  werden.  Wahrend  aber  in  anderen 
Korperhohlen,  z.  B.  in  der  Nasenhohle  bei  der  Ausreissung  von 
Polypen  erfolgende  Nebenverletzungen,  Quetschungen ,  Einreissen 
oder  Abreissen  von  Stiicken  der  Nasenschleimhaut ,  ja  selbst  von 
Stiicken  der  knochernen  Nasenmuscheln  in  der  Regel  ohne  alle 
nachtheiligen  Folgen  voriibergehen  und  spurlos  verschwinden ,  tritt 
hier  ein  ganz  anderes  Verhaltniss  ein.  Bei  der  grossen  Zartheit 
der  die  Kehlkopfshohle  begranzenelen  Gebilde  und  bei  den  nach- 
theiligen Folgen ,  welche  selbst  schon  geringe  Verletzungen ,  z.  B. 
an  den  Stimmbandern ,  an  den  Giesskannenknorpeln  und  deren 
ganzem  Bewegungs-Apparate  nach  sich  Ziehen,  darf  hier  nur  unter 
besonderen  Umstanden  und  unter  besonderen  Vorsichtsmaassregeln 
die  Entfernung  von  Neubildungen  durch  Zug  und  Druck  unternom- 
raen  werden.  Es  muss  namlich  der  Kranke  durchaus  geschiitzt  und 
gesichert  sein  gegen  jede  nachtheilige  Fortpflanzung  der  auf  den 
Polypen  ausgeubten  Gewalteinwirkung  auf  die  ihn  tragenden  und 
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begrenzenden  gesunden  Kehlkopfstheile ,  namentlich  die  Kehlkopfs- 
schleimhaut.  Es  darf  daher  u.  A.  ein  solches  Abdrehen  und  Aus- 
reissen,  wie  es  bei  den  Nasenpolypen  taglich  vorgenommen  wird, 
bei  Polypen  im  Kehlkopfe  durchaus  nicht  vorgenommen  werden,  da 
hier  ein  mehrfaches  Einreissen  oder  selbst  Abreissen  von  Schleim- 
hautparthieen  kaum  je  vermieden  werden  konnte.  Vielmehr  wird 
die  durch  Anwendung  dieser  stumpfen  Instrumente  zu  bewirkende 
Trennung  von  Neugebilden  im  Kehlkopfe  immer  in  weit  uberwie- 
gender  Weise  in  einem  Zerquetschen  und  Abquetschen  bestehen 
miissen,  und  gar  nicht  oder  nur  in  ganz  untergeordneter  Weise  mit 
einem  Zug  oder  Reissen  verbunden  sein  diirfen. 

Indicationen. 

Den  vorstehenden  Bemerkungen  zu  Folge  darf  daher  die  Ent- 
fernung  von  Neugebilden  innerhalb  der  Kehlkopfshohle  durch  stumpfe 
Gewalt  nur  unter  folgenden  Bedingungen  unternommen  werden: 

1)  Wenn  der  Zusammenhang  des  ergriffenen  Theiles  der  Neu- 
bildung  mit  der  iibrigen  Masse  derselben  oder  der  ganzen  Neubil- 
dung  iiberhaupt  mit  dem  Mutterboden  so  gering  anzunehmen  ist, 
dass  ein  Druck  mit  Zug  auf  irgend  eine  Stelle  der  Neubildung 
ausgeiibt  sicherlich  eine  Trennung  noch  innerhalb  deren  Masse 
oder  an  deren  Verbindungsstelle  mit  dem  Mutterboden  zur  Folge 
haben  wird,  so  z.  B.  bei  Neubildungen  von  Erbsen-  bis  Bohnen- 
grosse,  die  mit  einem  diinnen  fadenformigen  Stiele  aufsitzen,  bei 
Neubildungen  von  papillarem  Bau,  bei  welchen  einzelne  Lappchen 
in  der  Nahe  ihres  freien  Endes  ergriffen  werden,  bei  Neubildungen, 
die  zuerst  durch  mehrfache  Einwirkung  schneidender  Instrumente 
zerstiickelt  sind  und  deren  einzelne  nur  noch  locker  zusammen- 
hangende  Stlicke  mit  Zangen  gefasst  werden  etc. 

2)  Wenn  die  die  Neubildung  ergreifende  Gewalt  neben  dem 
Zuge,  den  sie  Behufs  der  Abtrennung  auf  den  gefassten  Theil  aus- 
iibt,  zugleich  und  zwar  in  noch  hoherem  Grade  an  der  ergriffenen 
Stelle  durch  Druck  trennend  einwirkt,  wie  z.  B.  eine  umgelegte 
und  fest  zusammengezogene  Drahtschlinge ,  eine  Zange  mit  loffel- 
formigen  Fassenden,  deren  Loffelchen  scharfkantige  Rander  be- 
sitzen  etc. 

3)  In  der  Regel  soil  zwar  die  Stelle,  an  welcher  das  Instru- 
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ment  an  die  Geschwulst  angelegt  wird,  genau  gesehen  und  die  Ein- 
wirkung  des  Instruments  genugend  iiberwacht  werden  konnen,  doch 
diirfen  manche  dieser  stumpfen  Instrumente  unter  Uinstanden,  wie 
weiter  unten  naher  angegeben  werden  soil,  auch  ohne  Erfullung 
dieser  Bedingung  zur  Anwendung  koinmen. 

Instrumente. 

Die  Instrumente,  welche  von  mir  zur  Ausfuhrung  des  hier  in 
Rede  stehenden  Operativverfahrens  benutzt  werden,  gehoren  drei 
ganz  verschiedenen  Gruppen  an,  sie  sind  theils  pincettenartig, 
theils  hohlsondenformig,  theils  schlingenformig.  Wir 
betrachten  kurz  diese  drei  Arten  fur  sich  und  fuhren  zugleich  bei 
jeder  derselben  das  Nothige  iiber  deren  Anwendungsweise  und  die 
Anzeigen  zu  ihrem  Gebrauche  an. 

1.   Pincetten. 

Die  gewohnlichen  Pincetten,  auch  wenn  deren  vordere  Fass- 
enden  nach  Art  der  von  mir  angegebenen  Ohrenpincette  eingerichtet 
sind  und  die  erforderliche  Lange  und  Krummung  besitzen,  eignen 
sich  doch  wenig  zur  Anwendung  innerhalb  des  Kehlkopfs,  da  die 
Griffenden  solcher  Pincetten  bei  laryngoskopischen  Operationeu 
theils  nicht  bequem  genug  zu  halten  sind,  theils  innerhalb  der 
Mundhohle  zu  viel  Raum  wegnehmen.  Ich  habe  dieselben  deshalb 
in  folgender  Weise  aus  einem  Handgriffe  und  einem  Ansatzstiicke 
bestehend  anfertigen  lassen,  bei  welcher  Einrichtung  noch  die  bei- 
den  weiteren  Vortheile  erzielt  worden  sind,  namlich  dass  die  Hand- 
habung  der  Pincetten  in  vollkommene  Uebereinstimmung  mit  den 
gedeckten  Aetzmitteltragern  und  Messern  gebracht  worden  ist,  und 
dass  an  demselben  Handgriffe  nach  Bedarf  verschieden  geformte 
Ansatzstiicke  aufgesteckt  werden  konnen. 

Der  Handgriff  (Taf.  VI.  Fig.  1)  ist  von  der  gleichen  Form  und 
Einrichtung  wie  bei  den  gedeckten  Messern,  nur  mit  dem  Unter- 
schiede,  dass  das  vordere  Ende  der  durch  den  Hebel  nach  vorn 
vorschiebbaren  Hulse  das  vordere  Ende  der  feststehenden  Rohre 
uberragt.  Diese  Abweichung  wird  dadurch  nothwendig,  dass  hier 
die  deckende  Rohre  beweglich  und  die  Pincette  feststehend  sein 
muss,  wahrend  bei  den  gedeckten  Messern  umgekehrt  die  Deckungs- 
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rohre  unbeweglich  sein  muss,  damit  aus  ihr  die  Messerklinge  be- 
hufs  der  Wirkung  hervorgeschoben  und  entblosst  werden  kann. 

Das  Ansatzstuck  besteht  aus  zwei  Theilen,  einem  aussern  roh- 
renformigen  und  einem  innern  stabformigen  Theile,  welche  beide 
in  verschiedener  Weise  angefertigt  werden  konnen,  so  dass  dadurch 
den  verschiedensten  Bedurfnissen  und  Anforderungen,  welche  an  diese 
Instrumente  gemacht  werden  konnen,  leicht  Geniige  geleistet  wer- 
den kann. 

Am  zweckmassigsten  lasst  man  den  innern  Theil  aus  einem 
2  Mmtr.  dicken  Eisendraht  bestehen,  welcher  an  seinem  vordern 
sondenahnlich  gebogenen  Ende  in  zwei  federnde  Branchen  sich 
spaltet,  deren  jede  in  ein  kleines  ovales  Loffelchen  mit  scharfkan- 
tigen  Randern  auslauft  (Taf.  VI.  Fig.  2).  Der  aussere  Theil  be- 
steht in  einer  3J/2  Mmtr.  dicken  gegliederten  Rohre  aus  Silber  ge- 
fertigt.  Werden  diese  beiden  Theile  in  der  entsprechenden  Hulse 
des  Handgriffes  durch  die  dort  befindlichen  Schrauben  befestigt, 
und  nun  der  Hebel  des  Handgriffes  niedergedriickt ,  so  gleitet  die 
Rohre  auf  dem  Drahtstabchen  vorwarts  und  nahert  die  beiden 
kleinen  Loffelchen  bis  zur  genauesten  Beruhrung,  so  dass  da- 
zwischen  befindliche  Theile  fest  ergriffen  und  je  nach  ihrer  Be- 
schaffenheit  zerquetscht  oder  abgequetscht  und  abgerissen  werden 
konnen. 

Je  nach  der  Richtung,  in  welcher  der  innerhalb  des  Kehlkopfs 
befindliche  Theil  ergriffen  werden  soil,  benutzt  man  Stabchen  mit 
Branchen  und  Loffelchen,  welche  von  den  beiden  Seiten  her,  oder 
solche,  welche  in  der  Richtung  von  vorn  nach  hinten  sich  offnen 
und  schliessen. 

Ebenso  kann  man  auch  statt  der  Loffelchen  mit  scharfen  Ran- 
dern dergleichen  mit  breiten  gezahnten  Randern  (Taf.  VI.  Fig.  4) 
anwenden,  wenn  man  mehr  einfach  zu  quetschen  und  weniger 
abzutrennen  beabsichtigt,  oder  man  lasst  die  Enden  der  beiden 
Branchen  mit  kleinen  Zahnchen  versehen  (Fig.  3),  wenn  man  sie 
vorzugsweise  zum  Fixiren  benutzen  will  etc.  etc. 

Die  angegebene  Einrichtung  des  Ansatzstuckes  bietet  den  Vor- 
theil  dar,  dass  man  demselben  Pincettenstiele  in  jedem  Einzelfalle  die 
fur  ihn  passende  Biegung  mit  der  Hand  leicht  geben  kann,  welcher 
sich  die  Deckungsrohre   in  Folge  ihrer  Biegsamkeit  ohne  weiteres 
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anschmiegt,  und  dass  beim  Oeffnen  und  Schliessen  die  Pincette  ihre 
Stelle  ganz  genau  beibehalt. 

Lasst  man  dagegen  die  Deckungsrohre  aus  einem  einzigen 
Stiick  bestehend  anfertigen,  was  viel  leichter  und  wohlfeiler,  so 
muss  der  Pincettenstiel  mit  Ausnahme  seines  hintern  Befestigungs- 
endes  aus  einem  gekriimmten,  dunnen,  platten,  leicht  biegsamen 
Stabchen  (Fig.  4)  besteben,  damit  ein  Vorschieben  der  Deckungs- 
rohre uber  ihn  behufs  des  Schliessens  der  Loffelchen  moglich  ist. 
Dabei  tritt  aber  der  Nachtheil  ein,  dass  wahrend  dieses  Schliessens 
die  Loffelchen  zugleich  aus  ihrer  Lage  verschoben  werden,  und 
dass  man  daher  in  demselben  Augenblicke,  in  welchem  man  den 
zwischen  den  Loffelchen  gesehenen  Gegenstand  ergreifen  will,  mit 
dem  Handgriffe  eine  vorwarts  abwarts  gehende  Bewegung  vornehmen 
muss. 

Nur  in  dem  Fall,  dass  man  dem  Ansatzstiicke  eine  Biegung 
genau  dem  Abschnitte  eines  Kreisbogens  entsprechend  gibt,  kann 
man  Deckungsrohre  und  innern  Stab  je  aus  einem  unbiegsamen 
Stiicke  anfertigen  lassen,  wie  es  z.  B.  bei  dem  Taf.  VI.  Fig.  5  dar- 
gestellten  Stiicke  der  Fall  ist,  an  welchem  beide  Theile  je  in  ein 
horizontal  gestelltes,  mit  dem  freien  Ende  nach  dem  Handgriffe  hin 
gekehrtes  Loffelchen  auslaufen.  Die  Hohlung  beider  Loffelchen  ist 
einander  zugekehrt  und  beim  Druck  auf  den  Hebel  des  Handgriffes 
bewegt  sich  das  obere  an  der  Deckungsrohre  befindliche  Loffelchen 
in  senkrechter  Richtung  abwarts  und  fasst  den  Gegenstand  durch 
Andrticken  gegen  das  untere  Loffelchen.  Wahrend  mit  dieser  Vor- 
richtung  an  der  vordern  Kehlkopfswandung  hervorragende  Ge- 
schwiilste  gefasst  werden  konnen,  bedarf  man  zum  Fassen  der 
gleichen  Gebilde  an  der  hintern  Kehlkopfswand  derselben  Vorrich- 
tung  mit  nach  vorn  gerichteten  freien  Enden  der  Loffelchen. 

Die  angefuhrten  Beispiele  werden  hinreichend  zeigen,  wie  sich 
an  der  angegebenen  Vorrichtung  leicht  die  verschiedenartigsten 
Abanderungen  anbringen  lassen,  welche  uberhaupt  nothwendig  er- 
scheinen  konnen. 

Ohne  Ausnahme  finden  diese  Pincetten  nur  unter  der  Bedin- 
gung  Anwendung,  dass  sie  bis  dahin,  dass  die  beabsichtigte  Stelle 
sicher  ergriffen  ist,  in  alien  ihren  Bewegungen  genau  gesehen  und 
iiberwacht  werden  konnen,  und  zwar: 


224  IV.   Quetschen  und  Abquetschen.     1.    Pincetten. 

1)  Bei  kleinen  linsen-  und  erbsengrossen  Polypen ,  welche  mit 
einer  diinnen  hals-  oder  stielahnlichen  Basis  aufsitzen,  sei  es,  dass 
diese  dunne  Basis  von  vorn  herein  so  gewachsen  ist,  oder  dass 
eine  ursprtinglich  breite  Basis  durch  absichtliche  Einschnitte  erst 
halsahnlich  gemacht  worden  ist;  solche  Polypen  konnen,  wie  dieses 
u.  A.  die  vierte  Beobachtung  zeigt,  durch  Ergreifen  mit  der  geeigneten 
Pincette  mit  einem  Male  vollstandig  abgetrennt  und  entfernt  werden. 

2)  Bei  sehr  grossen  den  ganzen  Kehlkopfsraum  ausfullenden 
Neubildungen ,  welche  eine  gelappte  Beschaffenheit  besitzen  oder 
durch  mehrfach  beigebrachte  Einschnitte  mit  Messer  und  Scheere 
kiinstlich  gelappt  gemacht  worden  sind,  konnen  die  einzelnen 
Lappchen  mit  Pincetten  gefasst  und  abgerissen,  und  so  eine  stiick- 
weise  von  oben  nach  unten  hin  fortschreitende  Entfernung  der 
Neubildung  zu  Stande  gebracht  werden.  (S.  die  siebente  Beobach- 
tung.) Wo  aber  der  Zusammenhang  soldier  einzelnen  Stellen  noch 
als  ein  zu  betrachtlicher  erkannt  wird,  weil  die  gefasste  Parthie 
dem  Zuge  mit  der  Pincette  nicht  alsogleich  folgt  und  abreisst, 
stehe  man  von  dem  Abreissen  ab  und  beschranke  sich  auf  eine 
desto  kraftigere  Zusammenpressung  und  Quetschung  der  gefassten 
Parthie  zwischen  den  Branchen  der  Pincette,  in  der  Absicht  und 
Hoffnung,  dieselbe  dadurch  zum  Absterben  und  spontanen  Abstos- 
sen  zu  bringen. 

Wendet  man  die  Pincette  an,  deren  Branchen  in  kleine  Lof- 
felchen  mit  scharfen  Randern  auslaufen,  so  geschieht  es  gewohnlich, 
dass  die  zwischen  und  in  den  Loffelchen  befindliche  Substanz 
allein  abgetrennt  oder  gleichsam  abgebissen  wird,  wahrend  bei  An- 
wendung  breitrandiger  Loffelchen  die  gefasste  Parthie  eben  an 
ihrer  schwachsten  Stelle  abreisst. 

Ueber  die  Art  und  Weise  diese  Pincetten  anzuwenden,  bedarf 
es  keiner  naheren  Vorschriften ,  die  Haltung  des  Handgriffes  ist 
durch  seine  Einrichtung  vorgeschrieben  (s.  oben  pg.  221)  und  die 
Einfuhrung  etc.  geschieht  nach  den  gleichen  Regeln ,  wie  sie  fur 
Sonden  und  Scheeren  bereits  angegeben  sind. 

Ganz  gewiss  werden  solche  Pincetten  auch  bei  Gegenwart  von 
fremden  Korpern  im  Kehlkopfe  zu  deren  Herausziehung  mit  dem 
besten  Erfolg  benutzt  werden  konnen,  doch  habe  ich  noch  keine 
Gelegenheit  zu  einer  solchen  Anwendung  derselben  gehabt. 
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2.   Schaber  oder  Kratzer. 

Die  zweite  Art  der  zur  Zerstorung  und  Entfernung  von  Neu- 
gebilden  im  Kehlkopfe  bestimmten  stumpfen  Instrumente  besteht 
in  einem  neusilbernen  Stabe,  welcher  die  gleiche  Lange  und  Kriim- 
mung  wie  die  Kehlkopfssonde  besitzt,  aber  etwas  dicker  und  an 
der  untern  (oder  obern)  Seite  des  vordern  gebogenen  Theiles  mit 
einer  2 — 3  Cmtr.  langen  tiefen  Furche  mit  scharfkantigen  aber  nicht 
schneidenden  Randern  versehen  ist.  Diese  Furche  hort  an  dem 
freien  Ende  des  Stabes  entweder  einfach  blind  auf,  so  dass  der  sie 
in  querer  Richtung  begranzende  ebenfalls  scharfkantige  Rand  in  dem 
gleichen  Niveau  mit  den  beiden  Seitenrandern  der  Furche  liegt 
und  einen  etwa  eine  Linie  tiefen  Blindsack  bildet  (Taf.  V.  Fig.  23); 
oder  derselbe  springt,  wie  Fig.  22  zeigt,  kuppelformig  vor,  so  dass 
ein  hervorragender  Blindsack  gebildet  wird. 

Dieses  Instrument,  welches  man  mit  dem  Namen  Kratzer  oder 
Schaber  bezeichnen  kann,  ist  namlich  dazu  bestimmt,  kleinere  Neu- 
bildungen  von  weicherer  Consistenz  von  dem  sie  tragenden  Boden 
abzukratzen  oder  abzuschaben ,  wie  z.  B.  wuchernde  Granulationen 
und  besonders  papillomatose  Bihlungen.  welche  zu  niedrig  sind 
urn  sie  mittelst  der  Quetschschlinge  fassen  zu  konnen  und  uberdiess 
meist  in  mehrfacher  Anzahl  oder  in  diffuser  Ausbreitung  vorhanden 
zu  sein  pflegen.  Da  solche  Gebilde  immer  weicher  sind  als  ihr 
Boden  und  die  benachbarte  gesunde  Schleimhaut,  so  konnen  letz- 
tere  dadurch  keine  wesentliche  Benachtheiligung  erfahren,  wenn 
das  Instrument  angewandt  wird,  auch  ohne  dass  man  die  Stelle 
seiner  Einwirkung  genau  tibersehen  kann,  die  nothige  Vorsicht 
und  Schonung  der  Handhabung  dabei  natiirlich  vorausgesetzt. 

Im  giinstigen  Falle  werden  bei  richtiger  Anwendung  dieses 
Instrumentes  die  von  demselben  getroffenen  kranken  Gebilde  dicht 
uber  der  Schleimhautflache  vollstandig  abgetrennt  und  in  der 
Furche  mit  zu  Tage  gefordert.  Viel  haufiger  geschieht  es  aber, 
dass  nur  einzelne  Stiickchen  von  der  Neubildung  mit  dem  Instru- 
mente herausgebracht  werden ,  was  dann  zumal  bei  zahlreich  vor- 
handenen  und  uber  eine  grossere  Strecke  der  Kehlkopfsflache  ver- 
breiteten  Papillomen  eine  sehr  haufige  Wiederholung  der  Anwen- 
dung des  Schabers  nothwendig  macht. 

Bruns,  Laryngo-chirurgie.  jrj 
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Ausser  der  unmittelbaren  Erleichterung  und  Verbesserung  im 
Athmen  und  Sprechen,  die  solche  Kranke  durch  diese  mechanische 
Verkleinerung  einer  die  Kehlkopfshohle  fiillendenNeubildung  erhalten, 
werden  durch  dieses  Verfahren  noch  zwei  weitere  Vortheile  erzielt. 
Es  wird  dadurch  nicht  nur  noch  nachtraglich  ein  Absterben  un- 
vollstandig  abgetrennter  und  in  ihrem  Gefiige  zertriimmerter  Par- 
thieen  der  Neubildung  veranlasst,  sondern  es. werden  auch  die  noch 
iibrigen  Reste  derselben  der  Zerstorung  durch  Aetzmittel  leichter 
und  sicherer  zuganglich  gemacht,  ja  sogar  eine  unmittelbare  Ein- 
wirkung  auf  die  in  dem  Gewebe  der  Schleimhaut  selbst  liegenden 
Anfange  oder  Wurzeln  der  Neubildung  ermoglicht. 

Die  Anwendung  dieses  Instrumentes  ist  sehr  einfach.  Nach- 
dem  man  dem  vordern  Ende  desselben  die  fur  den  bestimmten  Fall 
erforderliche  Knimmung  und  Lange  gegeben  hat,  fuhrt  man  das- 
selbe  wie  die  Kehlkopfssonde  in  die  Kehlkopfshohle  hinab,  bis  des- 
sen  unteres  freies  Ende  sich  unterhalb  der  Stelle  befindet,  an 
welcher  geschabt  werden  soil.  Kann  man  das  Instrument  bis  da- 
hin  nicht  mit  dem  Auge  verfolgen,  so  senkt  man  dasselbe  so  weit 
hinab,  als  man  nach  der  zuvor  abgeschatzten  Entfernung  der  kran- 
ken  Stelle  nothig  zu  haben  glaubt.  Befindet  sich  die  kranke  Stelle 
an  der  vordern  Wand,  oder  vielmehr  in  dem  vordern  Vereinigungs- 
winkel  der  beiden  Seitenwandungen  des  Kehlkopfs,  so  driickt  man 
das  Instrument  von  hinten  nach  vorn  gegen  diese  Stelle  an  und 
lasst  durch  eine  Abwartsbewegung  des  Handgriffs  dessen  vorderes 
Ende  schabend  an  der  Kehlkopfswand  in  die  Hohe  gleiten  und  ent- 
fernt  es  dann  sofort  ganzlich  oder  nachdem  man  diese  scha- 
bende  Bewegung  einige  Male  wiederholt  hat.  Zur  Entfernung  von 
Wucherungen  an  der  hintern  Wand  der  Kehlkopfshohle  muss  man 
einen  Schaber  mit  Furche  an  der  convexen  Seite  anwenden.  Hat 
die  Neubildung  ihren  Sitz  an  einer  Seitenwand,  so  wird  die  scha- 
bende  Bewegung  dadurch  ausgefuhrt,  dass  das  eingebrachte  In- 
strument zuerst  mit  der  Wolbung  des  Schnabels  an  der  hintern 
Wand  des  Kehlkopfs  angelegt  und  dann  in  sageformig  auf-  und 
abwarts  gehenden  Ziigen  nach  vorn  gezogen  wird. 

Die  Rinne  des  wieder  hervorgezogenen  Instrumentes  findet  man 
stets  mit  einem  mehr  oder  weniger  stark  blutig  gefarbten  Schleim 
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gefiillt,  dem  gelungenen  Falls  namentlich  in  dera  Endblindsacke 
Partikelchen  der  Neubildung  beigemengt  sind. 

Uebele  Zufalle  habe  ich  nach  dieser  Manipulation  nie  beob- 
achtet,  freilich  gebrauchte  ich  auch  die  Vorsicht,  sobald  ich  bei 
dem  Emporheben  des  Schnabels  des  mit  dera  hervorragenden  Blind- 
sacke  versehenen  Instrumentes  einem  festen  Widerstand  begegnete, 
denselben  dadurch  sofort  zu  umgehen,  dass  ich  mit  dem  Instru- 
mentenschnabel  eine  ruckgangige  Bewegung  machte  und  ihn  dann 
leichter  oder  gar  nicht  mehr  andruckend  emporhob. 

Sehr  haufige  und  erfolgreiche  Anwendung  hat  dieses  Instru- 
ment in  der  achten  Beobachtung  gefunden,  in  welchem  Falle  zahl- 
lose  Partikelchen  der  wuchernden  Papillargeschwulste  damit  ent- 
fernt  worden  sind.  Ausserdem  habe  ich  dasselbe  auch  noch  hie 
und  da  benutzt,  wie  z.  B.  in  einem  Falle  von  Epithelialcarcinom 
des  Kehlkopfes,  urn  kleine  Partikelchen  von  der  Oberflache  der 
vorhandenen  Geschwulst  behufs  der  mikroskopischen  Untersuchung 
abzuheben,  durch  welche  letztere  die  aus  der  Ocular-Inspection  ge- 
stellte  Diagnose  endgiiltig  bekraftigt  werden  sollte. 

3.   Quetschschlingen. 

Die  dritte  Art  von  Instrumenten  besteht  in  Wesentlichen  in 
einer  Drahtschlinge ,  welche  durch  Hineinziehen  in  eine  mit  einem 
passenden  Handgriffe  versehene  Rohre  zusammengedruckt  und  ge- 
schlossen  werden  kann,  ein  Instrument,  das  man  mit  dem  modernen 
Ausdrucke  Ecraseur  oder  Constricteur  laryngien  bezeich- 
nen  kann. 

Wie  eben  angedeutet  besteht  dieses  Instrument,  so  wie  ich  das- 
selbe habe  anfertigen  lassen,  aus  drei  Stiicken:  einem  Hand- 
griffe, einer  Leitungsrohre  und  einer  Drahtschlinge. 

Der  Handgriff  (Taf.  V.  Fig.  24)  stellt  einen  12  Cmtr.  Ian- 
gen,  2  Mmtr.  dicken  und  5  Mmtr.  breiten  stablemen  Stab  dar, 
welcher  an  seinem  hintern  Ende  und  seiner  untern  Flache  mit  drei 
feststehenden  Ringen  zum  Halten  versehen  ist  und  nach  vorn  in 
eine  kurze  Rohre  oder  Hulse  von  1  Cmtr.  Lange  auslauft,  welche 
seitwarts  eine  kleine  Schraube  tragt  zur  Fixirung  der  in  diese  Hulse 
hineingesteckten  Leitungsrohre.  In  dem  vordern  und  hintern  Theile 
des  platten  S tabes  befindet  sich  ein   langlicher  Schlitz  von  25  bis 
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30  Mratr.  Lange  und  2  Mmtr.  Breite.  Auf  der  obern  Flache  liegt 
ein  7  Cmtr.  langes,  4  Mmtr.  breites  dtinnes  Stahlplattchen,  welches 
nahe  der  Mitte  auf  seiner  obern  Flache  einen  King  tragt  und  durch 
zwei  Schrauben  an  seinen  beiden  Enden,  welche  durch  die  beiden 
angefuhrten  Schlitze  hindurchgesteckt  sind,  verschiebbar  auf  dem 
Stahlstabe  befestigt  ist.  Ausserdem  befindet  sich  auf  der  obern 
Flache  dieses  Schiebers  nahe  vor  dem  Ringe  desselben,  ein  kleiner 
in  der  Richtung  von  vorn  nach  hinten  durchbohrter  Zapfen,  welcher 
eine  ihn  in  senkrechter  Richtung  durchsetzende  kleine  Fliigelschraube 
tragt,  die  dazu  dient,  den  durch  das  erwahnte  Loch  hindurchge- 
steckten  Draht  in  demselben  fest  zu  klemmen. 

Der  zweite  Bestandtheil,  die  Leitungsrohre,  ist  eine  neu- 
silberne  Rohre  von  2 — 3  Mmtr.  Dicke,  deren  Lange  und  Kriim- 
mung  im  Einzelfalle  nach  den  durch  die  Sondenuntersuchung  er- 
mittelten  Verhaltnissen  bestimmt  werden.  (Ich  habe  bisher  drei 
Rohren  von  10,  12  und  14  Cmtr.  Lange  mit  den  in  Fig.  24  und 
25  auf  Taf.  V.  gezeichneten  Krtimmungen  gebraucht.)  Das  hintere 
Ende  dieser  Rohre  wird  beim  Gebrauche  in  die  Hiilse  des  Hand- 
griffes  hineingesteckt  und  durch  Anziehen  der  dort  befindlichen 
kleinen  Schraube  befestigt. 

Auf  das  vordere  Ende  der  Leitungsrohre  wird  ein  kleines 
plattes  Hiitchen  aufgeschraubt,  welches  zwei  ebene  Flachen  von  an- 
nahernd  rhombischer  Gestalt  besitzt  (Fig.  26  und  27),  innen  hohl 
ist  und  nur  an  seinem  vordern  Ende  in  der  Mitte  eine  schmale 
Verbindung  zwischen  den  beiden  Platten  enthalt. 

Der  dritte  Bestandtheil  ist  ein  gut  ausgegliiheter  Silber draht 
von  2/3 — 1  Mmtr.  Dicke,  welcher  zu  einer  Schlinge  gebogen  durch 
die  beschriebene  Rohre  hindurchgesteckt  und  mit  seinen  beiden 
freien  Enden  an  dem  kleinen  Zapfen  des  Schiebers  durch  dessen 
Schraube  sicher  befestigt  wird  und  zwar  in  der  Weise,  dass  wenn 
der  damit  armirte  Schieber  bis  nahe  an  das  hintere  Ende  der  bei- 
den Spalten  im  Handgriffe  zuriickgezogen  ist,  das  geschlossene 
Ende  der  Drahtschlinge  ganz  fest  gegen  das  kleine  Verbindungs- 
stiickchen  in  dem  aufgesteckten  Hiitchen  angezogen  ist,  wahrend 
bei  ganz  vorgeschobenem  Schieber  die  Drahtschlinge  entsprechend 
weit  vorn  aus  dem  Hiitchen  hervorsteht. 

Das   aufgeschraubte  Hiitchen   erfullt    einen    dreifachen  Zweck, 
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namlich  1),  je  nachdem  das  Hutchen  mit  seinem  Breitendurch- 
messer  von  rechts  nach  links  oder  von  vorn  nach  hinten  hin  ge- 
richtet  ist,  wird  dadurch  auch  der  Drahtschlinge  eine  entsprechende 
Richtung  gegeben,  so  dass  sie  mit  ihrer  Flache  oder  Oeffnung  im 
ersten  Falle  der  vordern  und  hintern  Wand  des  Kehlkopfs,  im 
andern  Falle  den  beiden  Seitenwanden  desselben  zugekehrt  ist. 
Erstere  Stellung  wird  gefordert  bei  der  Wegnahme  von  kleinen 
Auswiichsen  an  der  hintern  Wand,  letztere  Stellung  bei  denjenigen 
Neubildungen,  welche  von  einer  Seitenwand  ausgehen. 

2)  Soil  die  ausgebreitete  Drahtschlinge  in  eine  vorn  einfach 
gerade  abgesetzte  Rohre  hineingezogen  werden ,  so  wird  dazu  eine 
sehr  bedeutende  Kraftanstrengung  erfordert,  welche  es  rein  unmog- 
lich  macht ,  die  Drahtschlinge  in  diesem  Augenblicke  vollkommen 
ruhig  und  unverandert  an  ihrem  Platze  zu  halten.  Die  Reibung, 
welche  die  beiden  aus  der  Rohre  hervorgetretenen  divergirenden 
Schenkel  der  Schlinge  an  den  Randern  der  Mtindung  der  Rohre 
beim  Zuruckgehen  in  diese  Rohre  erfahren,  in  welcher  sie  ganz  eng 
parallel  an  einander  gelegt  werden,  ist  bei  der  Starke  des  Drahts 
eine  zu  grosse,  als  da§s  sie  mit  leichter  Gewalt  tiberwunden  wer- 
den konnte.  Durch  die  seitlich  etwas  divergirenden  Wandungen 
des  Hutchens  werden  die  Schenkel  der  Drahtschlinge  beim  Ein- 
treten  in  das  Hutchen  aus  ihrer  starker  en  Divergenz  in  eine  ge- 
ringere  Divergenz  gebracht  und  dadurch  ihr  Eintreten  in  die  Rohre 
selbst  gewissermaassen  vorbereitet  und  eingeleitet. 

3)  Durch  den  kleinen  Balken  in  dem  Hutchen,  urn  welchen  die 
Schlinge  herumlauft,  wird  beim  Zuruckziehen  der  Schlinge  das  voll- 
standige  Eintreten  derselben  in  die  Rohre  verhindert  und  dadurch 
clann  auch  das  Wiederhervorziehen  der  Schlinge  aus  der  Rohre  er- 
leichtert. 

Von  grosser  Wichtigkeit  ist  die  Dicke  oder  Steifigkeit  des  zur 
Schlinge  benutzten  Drahtes,  welche  nicht  unter  das  angegebene 
Maass  hinuntergehen  sollte.  Je  diinner  namlich  der  Draht  ist, 
desto  eher  weicht  der  Draht  aus  und  biegt  sich  nach  der  entgegen- 
gesetzten  Seite  hin,  wenn  man  beim  Versuch,  denselben  fiber  die 
Polypen  hiniiberzuschieben,  mit  dem  Drahte  gegen  den  Polypen  selbst 
anstosst.  Die  Enge  des  Raumes,  in  welchem  operirt  wird,  gestattet 
keine  grosse  und  weite  Schlinge  anzuwenden,   sondern  immer  nur 
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eine  enge,  das  Volumen  des  Polypen  wenig  iiberragende  Schlinge, 
bei  welcher  man  natiirlich  dann  auch  um  so  mehr  Gefahr  lauft, 
beim  Umlegen  des  Drahtes  um  den  Polypen  an  denselben  anzu- 
stossen.  Aus  den  angefiihrten  Griinden  ist  daher  auch  die  Be- 
nutzuug  einer  sog.  Kette  aus  einer  Taschenuhr  als  Quetschschlinge 
ganz  unpassend. 

Bedingung  fur  die  Anwendung  der  Drahtschlinge  ist,  dass  die 
Neubildung,  welche  durch  sie  entfernt  werden  soil,  mit  einer  stiel- 
fbrmigen  oder  halsahnlichen  Basis  aufsitzen  muss,  wie  denn  auch  ein- 
zelne  Theile  einer  gelappten  Geschwulst  oder  Stiicke  einer  langern 
zapfenformigen  Geschwulst  durch  dieselbe  entfernt  werden  konnen, 
wahrend  sie  bei  einer  flach  hiigeligen  und  breit  aufsitzenden  Neu- 
bildung durchaus  nicht  in  Anwendung  gezogen  werden  kann. 

Geschwiilsten  von  hiigel-  oder  kegelformiger  Gestalt,  an  denen 
die  umgelegte  Drahtschlinge  sicherlich  abgleiten  wurde,  muss  man 
zunachst  durch  einen  oder  mehrere  Einschnitte  in  die  Basis  eine 
zur  Anwendung  der  Drahtschlinge  geeignetere  Gestalt  zu  geben 
versuchen,  wie  dieses  u.  A.  in  der  mitgetheilten  dritten  Beobach- 
tung  mit  den  besten  Erfolgen  geschehen  ist. 

Die  Anwendung  der  Quetschschlinge  geschieht  in  folgender 
Weise.  Nachdem  Form,  Grosse  und  Insertion  der  Neubildung  ge- 
nau  erforscht  ist,  gibt  man  zunachst  der  Drahtschlinge  die  den 
vorhandenen  Verhaltnissen  der  Geschwulst  und  der  Raumlichkeit 
des  Kehlkopfes  entsprechende  Form,  Grosse  und  Richtung,  wobei 
man  besonders  noch  darauf  zu  achten  hat,  dass  der  weiteste  Theil 
der  Schlinge  naher  dem  obern  als  dem  untern  geschlossenen  Ende 
zu  liegen  kommt  und  dass  die  beiden  Schenkel  des  letzteren  unter 
einem  spitzen  Winkel  in  einander  iibergehen,  wie  es  in  Fig.  26  auf 
Taf.  V.  dargestellt  ist,  weil  bei  dieser  Form  der  Schlinge  das 
Schliessen  derselben  viel  leichter  und  vollstandiger  erfolgt,  als  wenn 
der  Grand  der  Schlinge  zugleich  den  weitesten  Theil  derselben 
bildet. 

Das  Einfiihren  und  Hinabsenken  der  richtig  eingestellten  Schlinge 
in  den  Kehlkopf  bis  zur  Geschwulst  geschieht  nach  denselben  Re- 
geln,  wie  die  Sondeneinfiihrung.  An  der  Geschwulst  angelangt, 
sucht  man  die  Schlinge  zunachst  so  zu  stellen,  dass  deren  Grund 
bis  unter  das  freie  Ende  der  zu  entfernenden  Geschwulstmasse 
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hinunterreicht  und  dieses  freie  Ende  im  Spiegelbilde  durch  die 
Schlinge  hindurch  gesehen  wird.  Jetzt  schiebt  man  die  Schlinge 
mit  moglichster  Vermeidung  jeder  Beruhrung  der  Kehlkopfswandung 
langsam  iiber  das  freie  Ende  der  Geschwulst  hinuber,  bis  dasselbe 
durch  die  Schlinge  hindurchgetreten  erscheint,  bei  welchem  Manovre 
man  der  Schlinge  die  der  Lage  und  Richtung  der  Geschwulst  ent- 
sprechende  Bewegung  zur  Seite,  oder  nach  aufwarts  etc.  geben 
muss.  1st  es  auf  diese  Weise  gegliickt,  das  freie  Ende  der  Ge- 
schwulst gleichsam  einzufangen,  so  schiebt  man  rasch  die  Schlinge 
in  der  Richtung  gegen  die  Insertion  der  Geschwulst  hin,  bis  sie  an 
die  Kehlkopfswandung  anstosst,  zieht  sie  sofort  rasch  und  kraftig 
zu  und  zieht  dann  erst  rasch  das  ganze  Instrument  nebst  Kehl- 
kopfsspiegel  aus  dem  Munde  heraus.  Bei  dem  Schliessen  der 
Schlinge  ist  noch  besonders  darauf  zu  achten,  dass  man  in  dem- 
selben  Augenblicke,  wo  man  die  Schlinge  zuzieht,  zugleich  auch 
das  freie  Ende  der  Rohre  durch  Hebung  des  Griffes  etwas  weiter 
hinabsenkt,  weil  sonst  bei  dem  einfachen  Zuge  an  dem  Ringe  die 
Schlinge  nach  oben  in  die  Hohe  gezogen  und  leicht  von  der  Ge- 
schwulst abgestreift  wird.  Alle  diese  eben  beschriebenen  einzelnen 
Manovres  fallen  fast  in  einen  Moment  zusammen,  wahrend  dessen 
sich  die  beweglichen  Parthieen  der  Kehlkopfswandung  dicht  urn 
das  Instrument  und  die  Geschwulst  zusammen  gelegt  haben,  so 
dass  der  Arzt  von  diesem  ganzen  Hergange  nichts  zu  sehen  be- 
kommt. 

Ist  Alles  gliicklich  von  Statten  gegangen,  so  sieht  man  jetzt 
an  der  Spitze  des  wieder  herausgebrachten  Instruments  die  abge- 
trennte  Masse  eingeklemmt  festsitzen.  Zuweilen  geschieht  es  je- 
doch,  dass  letztere  beim  Zurttckziehen  des  Instruments  schon  inner- 
halb  der  Mundhohle  abgestreift  wird  und  auf  die  Zunge  fallt,  worauf 
man  den  Kranken  aufmerksam  zu  machen  hat,  damit  er  dieses 
Stiickchen,  sobald  er  es  auf  der  Zunge  fuhlt,  sofort  herausbefordert. 


In  dem  Bisherigen  war  nur  die  Rede  von  der  Anwendung  der 
Quetschschlinge  in  solchen  Fallen,  in  denen  man  das  Operations- 
object  und  das  Operationsfeld  bis  zu  dem  letzten  Momente  hin 
vollstandig  zu  iibersehen  im  Stande  ist.    Es  kommen  nun  aber  zu- 
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nachst  auch  solche  Falle  vor,  in  denen  diese  Einsicht  ganzlich  fehlt, 
so  namentlich  bei  lappigen,  papillomatoses  seltner  fibrosen  Neubil- 
dungen,  welche  die  Kehlkopfshohle  nahezu  ausfullen,  und  bei  denen 
es  daher  absolut  unmoglich  ist,  irgend  ein  Instrument  neben  der 
Geschwulstmasse  vorbei  zu  der  Stelle  hin  zu  bringen,  an  welcher 
man  deren  Ursprung  von  der  Kehlkopfswandung  aus  erblickt  hat 
und  zwar  ohne  dabei  die  Kehlkopfswandung  zu  beruhren.  In  sol- 
chen  Fallen  treten  bei  jedem  Versuche  der  Einfuhrung  eines  In- 
strumentes  in  dem  Momente  der  Berlihrung  der  Kehlkopfswandung 
die  lebhaftesten  Zusammenziehungen  des  Kehlkopfseinganges  ein, 
welche  Alles  dem  Blicke  des  Arztes  entziehen. 

Unter  diesen  Umstanden  bietet  die  Quetschschlinge  den  grossen 
Vortheil  dar,  dass  man  mit  ihr,  auch  ohne  ihren  Weg  ganz  zu 
ubersehen,  zu  der  beabsichtigten  Stelle  hin  gelangen  und  die  Neu- 
bildungen  im  glticklichsten  Falle  vollstandig  abtrennen  kann,  und 
zwar  ohne  alle  Besorgniss  sonstiger  nachtheiliger  Verletzungen  der 
Kehlkopfsgebilde,  wenn  das  Manovre  nur  sonst  richtig  und  mit  der 
nothigen  Vorsicht  ausgefiihrt  wird. 

Zu  diesem  Ende  muss  man  zunachst  die  Stelle  der  Insertion 
der  Geschwulst  und  das  Lagenverhaltniss  ihres  Korpers  zu  dem 
umgebenden  Kehlkopfstheil  genau  ermitteln,  ebenso  die  Entfernung 
der  Insertion  von  dem  Kehlkopfseingange  sorgfaltig  abschatzen  und 
sich  die  Bewegungslinie  genau  einpragen,  welche  die  Schlinge  zu 
durchlaufen  hat,  urn  zu  der  beabsichtigten  Stelle  hin  zu  gelangen. 
Nachdem  dieses  Alles  durch  wiederholte  Versuche  gehorig  festge- 
stellt  worden  ist,  bringt  man  bei  dem  Kranken  die  Quetschschlinge, 
den  gegebenen  Verhaltnissen  entsprechend  eingestellt,  bis  tiber  oder 
so  weit  in  den  Kehlkopfseingang  hinein,  als  dieses  ohne  alle  Be- 
riihrung  irgend  einer  Schleimhautstelle  geschehen  kann.  Jetzt  lasst 
man  den  Kranken  diejenige  Modification  des  Athmens  machen,  welche 
das  zur  Ausfuhrung  der  Operation  giinstigste  Lageverhaltniss  der 
Geschwulst  mit  sich  fuhrt,  und  in  dem  Augenblicke,  wo  dieses  er- 
fiillt  wird,  senkt  man  die  Schlinge  rasch  in  die  Kehlkopfshohle 
hinein  und  drangt  sie  auf  dem  vorher  festgestellten  Wege  zu  der 
erforderlichen  Stelle  hin,  wirft  sie  gewissermaassen  tiber  den  Kor- 
per  des  Polypen  hiniiber  zu  dessen  Basis  hin,  zieht  sie  dann  rasch 
und  kraftig  zusammen  und  bebt  sie  schliesslich  empor.   Findet  man 
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dabei  einen  Widerstand,  so  sucht  man  denselben  durch  festeres 
Zusaramenziehen  der  Schlinge  und  vorsichtige  Hebelbewegungen  des 
Instruments  zu  tibenvinden,  nothigenfalls  nachdem  man  zuvor  den 
Kranken  sich  hat  wieder  beruhigen  lassen  und  nachdem  man  durch 
eine  neue  Inspection  des  noch  liegenden  Instruments  sich  iiberzeugt 
hat,  dass  nichts  anderes  als  die  Geschwulstmasse  von  der  Schlinge 
umfasst  und  festgehalten  wird. 

Beispiele  soldier  Anwendungsweise  der  Quetschschlinge  geben 
die  7.,  11.,  13.,  14.  und  17.  Beobachtung. 

Am  allerschlimmsten  sind  endlich  diejenigen  Falle,  in  denen 
die  ganze  Kehlkopfshohle  von  wuchernden  Papillommassen  vollstan- 
dig  ausgefullt  ist,  in  denen  man  bei  der  Besichtigung  von  oben  her 
diese  Massen  sehen,  aber  iiber  die  Stelle  ihres  Ursprungs,  die  Aus- 
dehnung  oder  die  Anzahl  dieser  Stellen  etc.  nichts  ermitteln  kann. 
Kommt  nun  gar  eine  solche  Erkrankung  bei  einem  Kinde  vor,  so 
steigern  sich  die  Schwierigkeiten  fiir  die  Behandlung  bis  fast  in 
das  Uniiberwindliche.  Das  einzige  Instrument,  mit  dem  unter  diesen 
Urastanden  zunachst  noch  Erfolge  erzielt  werden  konnen,  ist  die 
Quetschschlinge,  welche  im  systematischen  Vorgehen  an  verschie- 
dene  Stellen  in  die  Geschwulstmasse  bis  zu  verschiedener  Tiefe 
eingesenkt  und  nach  verschiedenen  Richtungen,  nach  rechter  und 
linker,  nach  vorderer  und  hinterer  Kehlkopfswandung  hin  bewegt 
werden  muss,  um  die  an  diesen  Stellen  etwa  entspringenden  Papil- 
lome  zu  ergreifen  etc.  Auf  diese  Weise  ist  es  mir  gelungen,  die 
auf  Taf.  VIII.  Fig.  23  abgebildete  Papillargeschwulst  heraus  zu  bringen 
und  zwar  bei  einem  funfjahrigen  Knaben,  dessen  lange  Leidens- 
geschichte  in  der  achten  Beobachtung  mitgetheilt  ist,  auf  welche 
ich  hiemit  statt  aller  weiterer  Erorterungen  verweisen  will. 


V.  Galvaiiismus. 


Auch  innerhalb  der  Kehlkopfshohle  kann  man  das  galvanische 
Agens  zu  Heilzwecken  anwenden ,  und  zwar  in  zwei  ganz  verschie- 
denen Weisen,  je  nachdem  man  dessen  galvano-dynamische 
oder  dessen  galvano-thermische  Wirkung  beabsichtigt. 
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A.    Galvano-dynamische  Einwirkung. 

Anzeige  zur  Anwendung  des  Galvanismus  als  erregenden  Mittels 
geben  einseitig  oder  beiderseitig  vorhandene,  vollkommene  wie 
unvollkommene  Lahmungszustande  der  Spann-  und  Bewegungs- 
muskeln  der  Stimmbander  und  der  Giessbeckenknorpel,  welche  sich 
laryngoskopisch  durch  die  oben  pag.  151  beschriebene  raangel- 
hafte  oder  ganz  fehlende  Bewegung  der  genannten  Theile  zu  er- 
kennen  geben,  wahrend  sie  sich  andererseits  durch  entsprechend 
zablreiche  Alterationen  der  normalen  Stimmbildung  und  Sprache 
dem  Gehor  offenbaren.  Im  Allgemeinen  bestehen  diese  Modificationen 
in  einer  Beeintrachtigung  und  Beschrankung  der  Stimmbildung, 
welche  bis  zur  vollkommenen  Aufhebung  der  Stimme  gehen  kann; 
der  betreffende  Kranke  verliert  z.  B.  die  Fahigkeit  Tone  bis  zu 
der  gleichen  Hone  und  zu  derselben  Tiefe  wie  vordem  anzugeben, 
vermag  nur  Tone  innerhalb  eines  sehr  beschrankten  Abschnit- 
tes  der  Tonreihe,  ja  selbst  nur  einen  einzigen  Ton  uberhaupt 
anzugeben  (Oligotonie  und  Monotonie);  oder  seine  ganze  Stimm- 
lage  wird  tiefer  oder  hoher  als  vordem,  in  letzterem  Falle  ofters 
verbunden  mit  eigenthiimlichem  Timbre  als  sog.  Fistelstimme, 
oder  die  Stimme  wird  neben  gleichzeitiger  Beschrankung  ihres 
Umfangs  in  verschiedenem  Grade  rauh,  heiser,  muhsamer,  nimmt 
an  Reinheit  und  Starke  des  Tones  ab  bis  dahin,  dass  statt  der 
tonenden  Sprache  nur  noch  ein  tonloses,  leis  flusterndes  Sprechen 
(Aphonia)  moglich  ist. 

Es  versteht  sich,  dass  hier  ganzlich  abgesehen  wird  von  alien 
denjenigen  Fallen,  in  denen  augenfallige  Gewebsveranderungen  im 
Kehlkopfe  z.  B.  entziindliche  Anschwellungen,  geschwurige  Substanz- 
verluste,  Neubilduugen ,  narbige  Schrumpfungen  und  Verziehun- 
gen  etc.  das  Bewegungshinderniss  far  die  Stimmbander  abgeben, 
sondern  dass  hier  nur  diejenigen  Falle  in  Betracht  kommen,  in 
denen  sowohl  bei  Abwesenheit  jedes  derartigen  sichtbaren  Bewe- 
gungshindernisses  im  und  am  Kehlkopfe  als  auch  andererseits  bei 
fortdauernder  Integritat  der  Sprachcentren  im  Gehirn,  die  Ursache 
der  Sprachstorung  allein  in  demAusfallen  der  Mitw irkung  der  Stimme, 
d.  h.  in  der  mangelhaften  oder  fehlenden  Spannung  und  Annahe- 
rung   der  Stimmbander  liegt.     Der   Grund   dieser   Bewegungssto- 


V.  Galvanismus.    A.  Galvano-dynamische  Einwirkung.  235 

rung  muss  dann  entweder  in  den  Muskeln  liegen,  welche  die 
Spannung  und  Bewegung  der  Stimmbander  unmittelbar  bewirken, 
indem  dieselben  ihre  Empfanglichkeit  fur  die  Einwirkung  des  sie 
zur  Contraction  anregenden  Nerveneinflusses  oder  ihre  Fahigkeit 
darauf  entsprechend  zu  reagiren  verloren  haben;  oder  der  Grund 
liegt  in  den  diese  Muskeln  versorgenden  Nerven,  namentlich  in  dem 
Nervus  laryngeus  inferior  und  superior,  deren  Fahigkeit  den  em- 
pfangenen  cerebralen  Impuls,  welcher  zur  Tonsprache  gefordert  wird, 
zu  den  betreffenden  Muskeln  hinzuleiten,  vermindert  und  geschwacht 
oder  ganz  aufgehoben  ist. 

Falle  der  eben  naher  bezeichneten  Art,  welche  man  mit  dem 
Namen  der  phonischen  Paralysen  belegt  hat,  geben  eine  rationelle 
Indication  fur  die  Anwendung  des  galvanischen  Stromes,  welcher 
langst  als  eines  der  machtigsten  Reizmittel  fur  Nerven  und  Mus- 
keln zur  Anregung  ihrer  Thatigkeit  bekannt  ist.  Bereits  liegt  auch 
schon  eine  ziemliche  Reihe  von  fremden  (Gerhardt,  Macken- 
zie) und  eigenen  Erfahrungen  vor,  in  denen  sich  der  galvanische 
Strom  (gewohnlich  der  inducirte,  selten  der  constante  Strom)  bei 
solchen  nervosen  Aphonieen  heilkraftig  erwiesen  hat. 

Die  laryngoskopische  Anwendung  des  Galvanismus  zu  dem  hier 
in  Rede  stehenden  Zwecke  geschieht  nun  entweder  in  der  Weise, 
dass  vermittelst  dazu  geeigneter  Instrumente  die  beiden  Pole  der 
Batterie  in  kurzer  Entfernung  von  einander  auf  die  fur  passend 
erachtete  Stelle  der  Kehlkopfsschleimhaut  aufgesetzt  werden,  oder 
in  der  Weise,  dass  nur  der  eine  Pol  auf  die  Kehlkopfsschleimhaut 
aufgesetzt  wird,  wahrend  der  andere  auf  die  den  Kehlkopf  be- 
deckende  aussere  Haut  applicirt  wird. 

Ausserdem  kann  man  auch  beide  Elektroden  auf  die  aussere 
Haut  des  Halses  aufsetzen  und  zwar  (bei  doppelseitiger  Lahmung) 
auf  jede  Seite  des  Kehlkopfes  eine  Elektrode,  so  dass  der  Strom 
in  querer  Richtung  durch  Kehlkopf  und  Hals  hindurchgeleitet  wird ; 
oder  es  werden  beide  Elektroden  auf  dieselbe  Seite  des  Halses 
aufgesetzt,  der  eine  unten  nahe  uber  dem  Brustbeinende  des  Schlus- 
selbeins  und  der  andere  weiter  oben  zur  Seite  des  Kehlkopfes,  so 
dass  der  Strom  in  der  Richtung  von  unten  nach  oben,  gleichsam 
entsprechend  dem  Laufe  des  Ramus  recurrens  nervi  vagi  geleitet 
wird. 
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Weder  aus  einer  Vergleichung  der  bisher  bekannt  gemachten 
fremden  Beobachtungen ,  noch  aus  dem  eigenen  Beobachtungskreise 
lasst  sich  zur  Zeit  ein  erfahrungsmassiges  naheres  Urtheil  tiber  den 
relativen  Werth  der  aufgefiihrten  verschiedenen  Applicationsweisen 
entnehmen  und  begriinden.  Hochstens  kann  man  als  negatives 
Resultat  aussprechen,  dass  die  unmittelbar  auf  die  Kehlkopfsschleim- 
haut  applicirte  galvanische  Reizung  bisher  noch  keine  entschieden 
grossere  Wirksamkeit  gezeigt  hat  als  die  mittelbar  durch  die  aus- 
sere  Haut  hindurch  einwirkende  oder  sog.  percutane  Galvanisirung 
der  Nerven  und  Muskeln  des  Kehlkopfes. 

Einzelne  Falle,  in  denen  nach  angeblich  erfolgloser  Anwen- 
dung  der  percutanen  Galvanisirung  Heilung  erzielt  worden  ist  durch 
direkte  Application  der  einen  Elektrode  auf  die  Kehlkopfsschleim- 
haut,  konnen  noch  keinen  giiltigen  Beweis  fiir  die  grossere  Wirk- 
samkeit des  letztern  Verfahrens  iiberhaupt  liefern.  Falle  von  con- 
sequent durchgefiihrter  Behandlung  mit  ausschliesslich  directer  Ap- 
plication beider  Elektroden  auf  die  Kehlkopfsschleimhaut  fehlen 
sogar  bis  jetzt  noch  ganzlich. 

Vom  rein  theoretischen  Standpunkte  aus  miisste  man  aller- 
dings  der  unmittelbaren  Anwendung  des  galvanischen  Stromes  auf 
die  Kehlkopfsschleimhaut  entschieden  den  Vorzug  vor  der  percu- 
tanen Faradisation  zuschreiben,  da  die  erstere  die  Moglichkeit  ge- 
wahrt,  fast  unmittelbar  auf  die  einzelnen  gar  nicht  oder  nicht  gehorig 
functionirenden  Muskeln  und  deren  Nerven  einzuwirken. 

Wiirde  man  in  jedem  Falle  von  sog.  nervoser  Aphonie  genau 
wissen,  welche  Muskelbiindel  ihren  Dienst  versagen,  und  von  welchen 
Verzweigungen  des  Nervus  laryngeus  inferior  oder  superior  dieselben 
innervirt  werden,  so  wiirde  man  mit  Hiilfe  der  Laryngoskopie  wohl 
im  Stande  sein,  unmittelbar  und  fast  ausschliesslich  auf  diese  Mus- 
keln und  Nerven  erregend  einzuwirken.  Allein  da  uns  gegenwartig 
eine  exacte  Kenntniss  von  der  Anordnung  und  Wirkungsweise  der  die 
Stimmbander  spannenden  und  bewegenden  Muskelbiindel  und  der  da- 
zu  gehorigen  feineren  Nervenbreitung  noch  fehlt  (s.  pg.  106)  und  wir 
von  den  krankhaften  Veranderungen  noch  weniger  Genaues  wissen, 
so  ist  eine  rationelle  Bestimmung  fiir  die  directe  Faradisation  der 
einzelnen  Muskeln  des  Kehlkopfes  mit  Hiilfe  der  Laryngoskopie 
gegenwartig  noch  ganz  unmoglich,  vielmehr  kann  letztere  zur  Zeit 
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nur  erst  in  einer  rein  versuchsweisen  Anwendung  bestehen.  Es 
bleibt  daher  in  dieser  Beziehung  noch  ein  grosses  Feld  fur  weiter- 
gehende  anatomische,  physiologische  und  pathologisch-therapeutische 
Forschung  offen. 

Instrumental-Apparat. 

Ausser  dem  Apparate  zur  Erzeugung  des  galvanischen  Stromes 
(Inductions-Apparat  oder  constante  Batterie)  bedarf  man  noch  eines 
oder  zweier  Instrumente,  welche  durch  Leitungsdrahte  mit  dem  Ap- 
parate verbunden  von  dem  Arzte  mit  der  innern  Kehlkopfsflache 
allein  oder  mit  dieser  und  zugleich  noch  mit  der  aussern  Haut- 
oberflache  in  Beruhrung  gebracht  werden. 

Um  beide  Pole  allein  auf  die  innere  Oberflache  des  Kehlkopfs 
einwirken  zu  lassen,  bediene  ich  mich  folgenden  Instrumentes.  Das- 
selbe  (Taf.  VI.  Fig.  30)  besteht  aus  einem  platten  beinernen  Hand- 
griffe  ahnlich  einem  Skalpellstiele  von  10  Cmtr.  Lange,  durch 
welchen  zwei  Kupferdrahte  hindurchgehen  ohne  sich  irgendwo 
gegenseitig  zu  beriihren;  der  eine  dieser  beiden  Drahte  lauft  un- 
unterbrochen  hindurch,  der  andere  ist  an  einer  Stelle  schrag 
durchschnitten  und  die  dadurch  gebildeten  beiden  Enden  sind  so 
angelagert,  class  ihre  beiden  schragen  Schnittflachen  in  der  Ruhe 
1  Mmtr.  weit  von  einander  abstehen,  aber  durch  einen  leichten 
Druck  auf  den  Kopf  einer  Schraube,  welche  in  das  obere  Draht- 
stiick  eingesenkt  ist,  sofort  in  vollkommene  Beruhrung  versetzt 
werden.  Beide  Schnittflachen  sind  zur  Verhutung  des  Rostens  mit 
einem  diinnen  Platinablech  bedeckt. 

Am  hintern  Ende  des  Handgriffes  ragen  beide  Drahte  2 — 3  Cmtr. 
hervor  und  enden  jeder  mit  einer  knopfformigen  Anschwellung, 
welche  von  oben  nach  unten  durchlochert  ist  und  an  dem  hintern 
Umfange  eine  kleine  Schraube  tragt,  vermittelst  welcher  die  durch 
die  beiden  erwahnten  Locher  hindurchgesteckten  Enden  der  Lei- 
tungsdrahte festgeschraubt  werden.  Die  aus  dem  vordern  Ende  des 
Handgriffes  15 — 20  Cmtr.  lang  hervorstehenden  Enden  der  beiden 
Kupferdrahte  sind,  allmalig  diinner  werdend,  gleich  den  Kehlkopfs- 
sonden  gebogen  und  laufen  jeder  in  einen  kurzen  diinnen  Platin- 
draht  aus,  welcher  mit  einem  kleinen  Knopfchen  endet.  Bis  zu 
diesem  Platinadraht  hin  ist  jeder  Kupferdraht  mit  einem  isoliren- 
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den  Firniss  (Siegellack)  iiberzogen.  Die  Biegsamkeit  dieser  Drahte 
gestattet  sehr  leicht  denselben  jede  fur  ihre  Anwendung  erforder- 
liche  Krummung  im  Ganzen  und  eben  so  jede  erforderliche  Stellung 
ihrer  Endknopfchen ,  neben  oder  hintereinander  zu  geben. 

Will  ich  nur  den  einen  Pol  auf  die  innere  Kehlkopfsoberflache 
unmittelbar  appliciren,  so  wende  ich  dazu  ein  ganz  ahnliches  In- 
strument wie  das  eben  beschriebene  an,  nur  mit  dem  Unterschiede, 
dass  nur  der  eine  und  zwar  der  schrag  durchschnittene  Kupfer- 
draht  vorhanden  ist,  welcher  vorn  ebenfalls  in  ein  kleines  Knopf- 
chen  oder  in  ein  kleines  durchlochertes  Plattchen  endigt,  an  wel- 
chem  beim  Gebrauche  ein  kleines  Schwamm-  oder  Lederstiickchen 
befestigt  werden  kann.    (Taf.  VI.  Fig.  29.) 

Bei  meinen  ersten  Versuchen  hatte  ich  mich  zu  diesem  Zwecke 
eines  diinnen  elastischen  Katheters  mit  einem  Mandrin  bedient, 
welchen  letztern  ich  vorn  durch  das  geschlossene  Ende  des  Kathe- 
ters hindurch  einige  Linien  weit  vorgestossen  hatte,  wahrend  an 
dem  hinten  hinausragenden  Oehrende  die  eine  Leitungsschnur  des 
Inductions-Apparates  angebunden  war. 


Technik, 

Die  Ausfuhrung  der  laryngoskopischen  Faradisation  ist  ein- 
fach.  Will  man  nur  den  einen  Pol  unmittelbar  auf  die  Kehlkopfs- 
schleimhaut  einwirken  lassen,  so  lasst  man  den  Kranken  zunachst 
die  zur  laryngoskopischen  Untersuchung  iiberhaupt  nothwendige 
Position  einnehmen,  wahrend  derselbe  zugleich  mit  der  rechten 
Hand  die  andere  Elektrode  auf  die  ihm  von  dem  Arzte  bezeichnete 
Stelle  des  Halses  ausserlich  aufsetzt.  Der  Arzt  selber  fuhrt  mit 
der  linken  Hand  den  Spiegel  ein  und  mit  der  rechten  Hand  das 
eben  vorhin  beschriebene  Instrument,  welches  gleich  den  ebenso  ge- 
formten  elfenbeinernen  Handgriffen  der  gedeckten  Aetztrager  ge- 
halten  wird  (pg.  198),  nach  den  Regeln  welche  fiir  die  Kehl- 
kopfssonde  gultig  sind.  Sobald  das  freie  Ende  des  Instrumentes 
die  bestimmte  Stelle  des  Kehlkopfes,  z.  B.  die  hintere  von  dem  M. 
arytaenoideus  bedeckte  Flache  der  hintern  Kehlkopfswand  beruhrt, 
was  man  an  dem  dort  sichtbaren  Eindrucke  erkennt,  driickt  man 
mit  dem  Mittelfinger  das  Schraubenkopfchen  nieder.  Der  sofort 
einwirkende  galvanische  Strom  ruft  momentan  je  nach  seiner  Starke 
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raehr  oder  minder  lebhafte,  prickelnde,  stechende  oder  brennende 
Empfindungen  und  zuckende  Bewegungen  der  von  dem  durchgehen- 
den  Strome  getroffenen  Muskeln  hervor,  welche  vielfach  das  aufge- 
setzte  Ende  des  Instrumentes  der  Beobachtung  im  Spiegel  entziehen. 
Werden  die  Empfindungen  oder  Bewegungen  zu  stark,  so  unterbricht 
man  entweder  die  Stromleitung  durch  Aufhebung  des  Mittelfingers 
bis  zur  eingetretenen  Ruhe,  oder  man  entfernt  das  ganze  Instru- 
ment aus  dem  Munde,  urn  es  nach  einer  Pause  wieder  frisch  ein- 
zufuhren  und  anzulegen. 

Bei  der  Application  beider  Pole  der  Batterie  auf  die  Kehl- 
kopfsschleimhaut  um  nur  auf  einen  einzelnen  dicht  unter  derselben 
gelegenen  Muskel  einzuwirken,  hat  man  zunachst  den  beiden  En- 
den  des  dazu  erforderlichen  Instrumentes  (pg.  237)  die  nothige 
Kriimmung  und  Stellung  der  beiden  Knopfchen  zu  einander  zu 
geben,  was  durch  wiederholte  Einfiihrung  und  probeweise  Anlegung 
desselben  an  die  zur  Einwirkung  bestimmte  Stelle  geschehen  muss, 
ehe  man  dasselbe  mit  der  Batterie  in  Zusammenhang  bringt.  Will 
man  z.  B.  auf  den  M.  arytaenoideus  transversus  allein  einwirken, 
so  lasst  man  beide  Platinaknopfchen  neben  einander  in  einer  Ent- 
fernung  von  */« — 1  Cmtr.  Will  man  dagegen  auf  den  M.  thyreo- 
arytaenoideus  der  einen  Seite  allein  einwirken,  so  behalt  man  ent- 
weder die  gleiche  Stellung  der  Knopfchen  bei  und  fiihrt  dann  das 
Instrument  so  ein,  dass  das  eine  Knopfchen  auf  die  innere,  das 
andere  auf  die  aussere  Flache  der  Plica  ary-epiglottica  moglichst 
weit  abwarts  aufgesetzt  wird;  oder  man  stellt  die  beiden  Platina- 
knopfchen ungefahr  in  der  gleichen  Entfernung  hintereinander  und 
legt  sie,  nachdem  das  Instrument  bis  in  die  Kehlkopfshohle  einge- 
fuhrt  ist,  von  innen  her  leicht  an  die  Seitenwand  des  Kehlkopfs 
oder  an  das  Stimmband  an.  Im  Uebrigen  geschieht  die  Einfiihrung 
und  Handhabung  dieses  Instrumentes  ganz  wie  vorhin  von  dem  ein- 
fachen  angegeben  worden  ist. 

Die  Dauer  einer  solchen  Sitzung  mit  den  nothigen  Pausen  be- 
tragt  */± — x/2 — 3M  Stunden  und  wird  eine  solche  in  der  Kegel  nur 
einmal  taglich  vorgenommen,  kann  aber  auch  bei  Kranken,  bei 
denen  die  nach  jeder  einzelnen  Sitzung  eintretende  Besserung  sehr 
rasch  wieder  verschwindet ,  taglich  2 — 3  Mai  wiederholt  werden 
mtissen,  jedoch  nur  wenn  die  Galvanisirung  percutan  geschieht, 
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Die  Dauer  der  ganzen  Kur  pflegt  sich  auf  2—4—6  Wochen 
zu  erstrecken,  kann  sich  aber  auch  auf  eben  so  viele  Monate  aus- 
dehnen,  naraentlich  in  solchen  Fallen,  in  denen  die  Besserung  nicht 
stetig  fortschreitet ,  sondern  in  denen  nach  £iner  jeden  einzelnen 
Sitzung  eine  immer  nur  kurze  Zeit,  d.  h.  eine  halbe  bis  ganze 
Stunde  und  daruber  andauernde  Besserung  oder  Wiederkehr  der 
Stimme  beobachtet  wird. 


Bei  dieser  Gelegenheit  will  ich  nicht  unerwahnt  lassen,  dass 
ich  in  mehreren  Fallen  solcher  neuro-  oder  myopathischer  Aphonie, 
von  denen  in  dem  Vorstehenden  die  Rede  war,  gleich  giinstige, 
ja  noch  raschere  Heilerfolge  durch  in  systematischer  Weise  ange- 
stellte  Sprechubungen  erzielt  habe,  Uebungen,  welche  ich  rait  dem 
Ausdrucke  Heilgymnastik  des  Kehlkopfes  nicht  ganz  un- 
passend  bezeichnen  zu  diirfen  glaube. 

Sammtliche  Kranke,  welche  dieser  Behandlung  unterworfen  wur- 
den,  waren  schon  seit  mindestens  mehreren  Monaten  vollkommen 
aphonisch  gewesen  oder  hatten  hochstens  nur  mit  ganz  klangloser 
und  kaum  horbarer  Fliisterstimme  sich  vernehmlich  machen  konnen. 
Die  laryngoskopische  Untersuchung  liess  bei  ihnen  im  Kehlkopfe 
keine  anderweitige  Anomalie  entdecken,  als  dass  bei  dem  Versuche 
einen  Ton  anzugeben,  die  Stimmbander  ihre  bis  dahin  wahrend  des 
ruhigen  Athmens  eingenommene  Stellung  und  Richtung  ganz  un- 
verandert  beibehielten ,  oder  hochstens  eine  ganz  geringe  Annahe- 
rung  ihrer  hinteren  Enden  wahrnehmen  liessen,  so  dass  letztere 
jedoch  noch  immerhin  2 — 3  Par.  Linien  von  einander  entfernt  blie- 
ben.  Dem  entsprechend  behielt  auch  die  Stimmritze  fortwahrend 
die  Gestalt  eines  gleichschenkligen  Dreieckes  oder  zeigte  hochstens 
eine  annahernd  elliptische  Gestalt,  aber  niemals  sah  man  dabei 
eine  Spur  von  der  stundenglasahnlichen  Form  (Taf.  III.  Fig.  14) 
sich  zeigen,  welche  die  Stimmritze  sonst  beim  Tonangeben  durch 
die  Annaherung  der  Spitzen  der  Processus  vocales   erblicken  lasst. 

Mein  Verfahren  ist  nun  folgendes.  Ich  beginne  damit,  dass 
ich  den  Kranken,  wahrend  ich  den  Spiegel  in  der  gewohnlichen 
Weise  in  dessen  Rachenhohle  halte  und  die  Stimmritze  beobachte, 
zuerst  einzelne  einfache  oder  Doppelvokale  namentlich  a,  e,  ae,  au 
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mit  grosser  Kraftanstrengung  laut  angeben  oder  vielmehr  heraus- 
stossen  lasse ;  zunachst  gelingt  dieses  noch  nicht,  sondern  es  kommt 
nur  ein  stark  blasendes,  krachzendes,  zischendes  oder  pipendes  Ge- 
rausch  hervor,  welches  rascher  oder  langsamer  den  deutlichen 
Vokalen  den  Platz  einraumt,  wahrend  gleichzeitig  schon  leise 
zuckende  Bewegungen  an  den  Stimmbandern  bemerkt  werden. 

Jetzt  werden  die  Vokale  in  verschiedener  Tonhohe  und  von 
verschiedener  Dauer  angegeben,  und  wenn  dieses  dem  Kranken 
leicht  gelingt,  muss  er  dem  lang  tonenden  Vokale  schliesslich  noch 
ein  oder  mehrere  Consonanten  anhangen  und  so  in  die  Aussprache 
einsilbiger  Worter  tibergehen  z.  B.  a-a-1,  a-a-ch,  a-a-cht,  au-au-s, 
au-au-f,  Hau-au-t,  i-i-n,  ei-ei-n  etc.  1st  der  Kranke  so  weit  vor- 
geriickt,  so  lasse  ich  ihn  nunmehr  ohne  Kehlkopfsspiegel  im  Munde 
weitere  einsilbige  Worter  aussprechen,  bis  zwolf  hinauf  zahlen  etc. 
und  dann  zu  mehrsilbigen  Wortern  und  Satzen  ubergehen. 

Aphonische  Kranke,  welche  friiher  gesungen  hatten,  fordere 
ich  zunachst  auf,  einzelne  Tone  von  beliebiger  Hohe  anzugeben,  und 
wenn  diese  statt  der  anfanglich  kreischenden,  pfeifenden  etc.  Laute 
wirklich  als  reine  Tone  vernommen  werden,  lasse  ich  die  Kranken 
diese  Tone  in  immer  langeren  Excursionen  in  der  Tonreihe  auf- 
und  absteigend  angeben,  dann  in  Terzengange  oder  Accorde  auf- 
und  abwarts  ubergehen  etc.  Alles  dieses  immer  wahrend  der 
Kehlkopfsspiegel  an  der  gewohnlichen  Stelle  im  Rachen  angelegt 
bleibt  und  in  ihm  die  zunehmende  Beweglichkeit  der  Stimmbander 
beobachtet  wird.  Bei  weiter  fortgesetzter  Uebung  ziehe  ich  dann, 
wahrend  der  Kranke  seine  Tone  angibt,  den  Spiegel  ohne  dass  es 
der  Kranke  bemerkt,  von  der  Rachenwand  zuruck  und  halte  den- 
selben  eine  Zeitlang  ruhig  in  der  Mitte  der  Mundhohle  und  ziehe 
ihn  schliesslich  ganz  heraus,  wahrend  der  Kranke  mit  seinen  Ton- 
tibungen  noch  fortfahrt,  bis  dann  zuletzt  diese  Uebungen  auch  ohne 
alle  Spiegeleinfuhrungen  vorgenommen  werden. 

Wahrend  solcher  Kuren  wurden  manche  Beobachtungen  ge- 
macht,  fur  die  ich  keinen  rechten  Erklarungsgrund  auffinden  konnte. 
So  z.  B.  war  eine  dieser  Kranken,  welche  nach  dreiwochentlicher 
Uebungskur  Terzengange  und  Accorde  auf-  und  abwarts  mit  ganz 
heller  reiner  Sopranstimme  anzugeben  vermochte,  um  diese  Zeit 
noch  nicht  im  Stande,  auch  nur  ein  einzigesWort  mit  lauter  deut- 
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licher  Stimme  auszusprechen.  Eine  andere  Kranke,  welche  bereits 
gelernt  hatte,  ein  Liedchen  zu  singen  und  zwar  mit  ganz  deutlicher 
Articulation  der  Worte,  war  noch  nicht  im  Stande  das  Gesungene 
laut  herzusagen,  bei  den  Versuchen  dazu  kamen  fast  lauter  scharf 
herausgehauchte  articulirte  Laute,  aber  nur  ganz  sporadisch  zwi- 
schenhinein  eine  einzelne  Silbe  oder  Wort  in  deutlicher  Tonsprache 
zum  Vorschein. 

Die  Dauer  einer  solchen  heilgymnastischen  Behandlung,  welche 
in  taglichen  Sitzungen  von  */* — 1h  Stunde  Dauer  vorgenommen 
werden,  erstreckte  sich  ein  Mai  bis  auf  vier  Wochen,  wahrend  sie 
andere  Male  schon  nach  wenigen,  ja  in  ein  Paar  Fallen  schon  in 
einer  einzigen  Sitzung  zum  Ziele  gefuhrt  hatte,  wie  nachstehende 
kurze  Uebersicht  naher  darthun  mag. 

1)  Junges  Madchen,  nach  vorausgegangenem  gastrisch-nervosem 
Fieber,  seit  4  Monaten  vollstandig  aphonisch  mit  zuruckgebliebe- 
ner  grosser  Schwache  und  Abmagerung.  Neben  allgemeiner  robo- 
rirender  Behandlung  Heilgymnastik  des  Kehlkopfs.  Nach  4  Wo- 
chen Heilung;  nach  Entlassung  der  Kranken  soil  sehr  bald  ein 
(spater  wieder  verschwundenes)  Recidiv  eingetreten  sein. 

2)  Madchen  von  9  Jahren.  Nach  einer  3  Jahre  zuvor  iiber- 
standenen  hautigen  Braune  war  zunachst  grosse  Heiserkeit  zu- 
ruckgeblieben ,  welche  unter  verschiedenen  Schwankungen  fortbe- 
stehend  seit  2  Monaten  in  vollstandige  Aphonie  iibergegangen 
war.  Nach  12tagiger  Heilgymnastik  vollstandige  und  bleibende 
Heilung. 

3)  Mann  von  30  Jahren,  tuberculos,  nach  einem  Anfalle  von 
Hamoptoe  seit  4  Monaten   stimmlos.     Heilung   durch    2  Sitzungen. 

4)  Studirender,  der  Tuberculose  verdachtig;  seit  4—5  Monaten 
stimmlos  in  Folge  katarrhalischer  Affection;  nach  1  Sitzung  laut 
sprechend.    Heilung  andauernd. 

5)  Madchen  von  27  Jahren,  seit  l1^  Jahren  plotzlich  stimm- 
los, anfangs  noch  mit  zuweilen  wiederkehrender  Stimme,  spater  nur 
noch  Flusterstimme.  Bei  der  laryngoskopischen  Untersuchung  Pa- 
rese  des  linken  Stimmbandes  allein,  welches  sich  nur  bis  auf  4  Mmtr. 
der  Mittellinie  nahert.  Nach  2  heilgymnastischen  Sitzungen  lautes 
Singen  und  Sprechen  auch  ausser  der  Zeit  der  Sitzung  moglich. 
Wenige  Tage  spater  indessen  Abnahme   des  Tons   beim  Sprechen 
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ausser  der  Zeit  der  Sitzungen,  so  dass  eine  laute  tonende  Sprache 
immer  kiirzere  Zeit  nach  jeder  Sitzung  moglich  war,  bis  endlich 
nur  noch  wahrend  der  Sitzung  reine  Tone  hervorgebracht  werden 
konnten.  Von  jetzt  an  4  Monate  hindurch  Anwendung  des  indu- 
cirten  und  des  constanten  Stromes  in  alien  den  vorhin  angegebenen 
Weisen.  anfangs  taglich  1  Mai,  spaterhin  taglich  2—3  Mai  wieder- 
holt!  Der  Erfolg  dieser  Behandlung  war  nur  der,  dass  die  Kranke 
wahrend  der  etwa  halbstiindigen  Dauer  der  Anwendung  der  Electri- 
citat  und  je  eine  kurze,  hochstens  einige  Stunden  andauernde,  Zeit 
nach  jeder  Sitzung  laut  singen  und  sprechen  konnte.  Etwa  5  Monate 
nach  ihrer  Entlassung  schrieb  mir  die  Kranke,  dass  sich  ihre  Hei- 
serkeit  nur  noch  des  Morgens  bis  Mittag  einstelle. 

6)  Madchen  von  30  Jahren,  seit  l1^  Jahren  in  Folge  einer 
starken  Erkaltung  stimmlos,  nach  8  Sitzungen  laut  sprechend  ent- 
lassen. 

7)  Bauernmadchen  von  21  Jahren,  seit  17  Wochen  in  Folge 
von  Erkaltung  vollkoinmen  stimmlos,  durch  eine  einzige  kurze 
Sitzung  vollstandig  und  dauernd  geheilt. 

Die  rasche  Heilung  in  mehreren  dieser  Falle  stimmt  wohl  iiber- 
ein  mit  den  bekannten  allerdings  sehr  seltenen  Fallen,  in  denen 
langer  bestehende  Stimmlosigkeit  mit  einem  Male  durch  einen  hef- 
tigen  Gemuthseindruck  oder  durch  eine  oder  ein  Paar  Anwendungen 
der  Electricitat  beseitigt  worden  ist.  Der  Heilungshergang  ist  ge- 
wiss  uberall  der  gleiche. 

Sehr  erwiinscht  ware  es,  wenn  auch  andere  Aerzte  durch  die 
vorstehenden  kurzen  Bemerkungen  veranlasst  wiirden,  das  angegebene 
heilgymnastische  Verfahren  ebenfalls  in  Anwendung  zu  ziehen  und 
ihre  dariiber  gemachten  Erfahrungen  zu  veroffentlichen,  um  dadurch 
zu  einer  sichern  Erkenntniss  seiner  Wirksamkeit  zu  gelangen,  nament- 
lich  auch  dariiber,  ob  und  wann  dasselbe  der  Anwendung  der  Electri- 
citat vor-  oder  nachzusetzen  ist. 

Schliesslich  will  ich  noch  bei  dieser  Gelegenheit  nicht  unerwahnt 
lassen,  dass  es  mir  durch  das  angegebene  Verfahren  in  3  Fallen  ge- 
lungen  ist,  weibliche  Individuen,  welche  angeblich  wegen  Stimmlosig- 
keit Aufnahme  in  das  Universitats-Krankenhaus  nachgesucht  und 
erhalten  hatten,  als  Simulantinnen  zu  entlarven.  Gleich  bei  der 
ersten  laryngoskopischen  Untersuchung,  bei  welcher  ich  diese  Pseudo- 

16* 
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Patientinnen ,  wahrend  der  Spiegel  in  dem  Munde  gehalten  wurde, 
aufforderte  ein  »ae«  etc.  anzugeben,  sah  ich  in  dem  normal  beschaf- 
fenen  Kehlkopfe  die  Stimmbander  die  normalen  Bewegungen  aus- 
fuhren  und  horte  den  Ton,  so  dass  der  Betrug  klar  zu  Tage  lag 
und  schleuniger  Ruckzug  angetreten  ward. 


B.    Galvano-thermische  Einwirkung, 

So  nahe  gelegen  es  auch  scheint,  die  galvano-thermische  oder 
wie  es  jetzt  gewohnlich  heisst,  die  galvano-caustische  Kraft  inner- 
halb  des  Kehlkopfes  zur  Zerstorung  dort  entstandener  Geschwulste 
zu  benutzen,  in  ahnlicher  Weise  wie  dieses  schon  langst  bei  Ge- 
schwiilsten  in  anderen  von  aussen  zuganglichen  Korperhohlen  mit 
Vortheil  geschehen  ist,  so  ist  dennoch  meines  Wissens  bisher  noch 
kein  einziger  derartiger  Versuch  bekannt  gemacht  worden  *).  Die 
unten  mitgetheilte  zehnte  Beobachtung,  in  welcher  ich  die  Galvano- 
caustik  zur  Zerstorung  einer  polyposen  Wulstung  an  dem  linken 
Taschenbande  mit  dem  besten  Erfolge  benutzt  habe,  ist  daher  der 
erste  und  nebst  der  nachfolgenden  dreizehnten  Beobachtung  die 
beiden  einzigen  Falle  dieser  Operationsweise  innerhalb  der  Kehl- 
kopfshohle. 

Die  Schwierigkeiten  und  Hindernisse,  welche  sich  der  lar)rngo- 
skopischen   Anwendung    der  Galvano-caustik    entgegenstellen ,    be- 


1)  Die  von  Middeldorpf  (die  Galvanocaustik.  Ein  Beitrag  zur  opera- 
tiven  Medizin.  Breslau  1854.  pg.  212  u.  ff.)  mitgetheilte  Beobachtung  kann 
natiirlich  als  eine  innerhalb  der  Kehlkopfshohle  vorgenommene 
galvanocaustische  Operation  nicht  gelten.  Dieselbe  betraf  einen  hinten 
im  Kachen  sicht-  und  fuhlbaren  Tumor,  dessen  Ursprung  im  obern  rechten  Kehl- 
kopfsraume  oberhalb  des  Ligamentum  thyreo-arytaenoideum  superius  angenommen 
ward,  von  welcher  Stelle  aus  derselbe  zur  obern  Kehlkopfsbfihung  hinausgewachsen 
war.  JMit  der  vermittelst  des  Fingers  umgelegten  galvano-caustischen  Schneide- 
schlinge  ward  der  obere  Theil  dieser  Geschwulst  oberhalb  der  obern  Kehlkopfs- 
Apertur  »in  der  Hohe  der  Ligamenta  ary-epiglottica«  glatt  abgetragen,  so  dass 
der  eine  Viertelstunde  nach  der  Operation  untersuchende  Finger  den  Stiel  in 
der  Dicke  von  einem  kleinen  Finger  in  der  obern  Apertur  liegend  fuhlte.  Also 
ganz  unzweifelhaft  eine  galvanocaustische  Operation  nicht  innerhalb,  sondern 
ausserhalb  und  oberhalb  der  Kehlkopfshohle! 
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ruhen  zunachst  auf  der  Schwierigkeit  der  Herstellung  von  Instru- 
menten,  welche  zur  Ausfiihrung  dieser  Operationen  geeignet  sind. 
Zweierlei  Aufgaben  sind  es  namentlich,  welchen  man  dabei  zu  ge- 
niigen  hat,  namlich  einerseits  mussen  bei  der  Beschranktheit  des 
Raumes  in  der  Kehlkopfshohle  die  dort  zu  verwendenden  Instru- 
mente  moglichst  dunn  sein  und  andererseits  mussen  doch  die  Lei- 
tungsdrahte  bis  zur  Platinaschlinge  hin  nicht  nur  eine  gewisse  Dicke 
haben,  sondern  auch  noch  dazu  vollkommen  von  einander  isolirt 
sein,  wenn  bei  Schliessung  der  Kette  nicht  der  ganze  Leitungsdraht 
sich  gleichmassig  erwarmen,  sondern  nur  der  Platinadraht  allein 
stark  erhitzt  und  zum  Gluhen  gebracht  werden  soil.  Beiden  An- 
forderungen  ist  es  mir  nach  mehreren  Versuchen  gelungen  durch 
Construction  des  unten  naher  beschriebenen  Instrumentes  zu  ent- 
sprechen,  das  in  dem  Kehlkopfe  eines  Erwachsenen  von  gewohn- 
lichem  Lumen  eine  freie  Verwendung  gestattet,  bei  welcher  zugleich 
auch  hinreichende  Ueberwachung  des  Operationsfeldes  selbst  Statt 
finden  kann. 

Eine  weitere  Schwierigkeit  besteht  sodann  in  der  Handhabung 
des  galvano-caustischen  Instrumentes,  welche  dadurch  veranlasst 
wird,  dass  sich  an  dessen  hinteres  Ende  die  Leitungsdrahte  an- 
setzen,  welche  die  Verbindung  mit  der  Batterie  herstellen.  Letztere 
besitzen  urn  gehorig  leiten  zu  konnen,  eine  betrachtliche  Dicke  und 
Starrheit,  welche  die  feinen  Bewegungen  des  vordern  Endes  des 
Galvanocauters  in  dem  Kehlkopfe  sehr  erschwert,  weil  zur  Ueber- 
windung  des  von  den  Drahten  ausgehenden  Widerstandes  eine  gros- 
sere  Kraft  entwickelt  werden  muss,  welche  die  fein  fuhlenden  Be- 
wegungen der  Finger  sehr  beeintrachtigt.  Ueberdies  bedarf  man  bei 
der  Ausfiihrung  der  Operation  selbst  noch  eines  Gehulfen,  welcher 
die  beiden  Drahte  halt  und  den  Bewegungen  des  Operateurs  ent- 
sprechend  nachzuschieben  sich  bestrebt. 

Ein  letzter  jedoch  geringerer  Uebelstand  besteht  endlich  darin, 
dass  diese  galvano-caustischen  Instrumente  zur  Entfaltung  ihrer 
Wirksamkeit  einen  immerhin  etwas  langeren  Zeitraum  in  der  Kehl- 
kopfshohle verweilen  mussen,  indem  sie  den  zu  zerstorenden  Gegen- 
stand  langer  beruhren,  als  dieses  z.  B.  bei  Anwendung  der  Quetsch- 
schlinge  oder  des  Messers  der  Fall  ist.  Hat  man  die  Platinaschlinge 
an   die  zu   brennende   Stelle  angelegt,    so    muss   sie  mindestens 
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3 — 4 — 5  Sekunden  lange  ruhig  liegen  bleiben,  bis  sie  gehorig 
ergliiht  und  zur  Wirkung  gelangt  ist.  1st  aber  die  betreffende 
Stelle  nur  einigermaassen  empfindlich,  so  pflegt  schon  sogleich 
bei  der  Bertihrung  oder  langstens  nach  2 — 3  Sekunden  ein  nicht 
zuriickzubaltender  Hustenreiz  und  Husten  einzutreten,  welcher  die 
schleunigste  Unterbrechung  der  beginnenden  Einwirkung  und  da- 
mit  die  Entfernung  des  Instrumentes  gebieterisch  verlangt. 

Ist  dagegen  der  Platinadraht  bis  zum  vollen  Glfihen  an  Ort 
und  Stelle  liegen  geblieben,  und  tritt  jetzt  erst  der  Reiz  und  die 
Zusammenziehung  der  Kehlkopfswandung  ein,  so  geschieht  es  hie- 
bei  eben  so  leicht  wie  bei  der  Anwendung  von  Aetzmitteln,  dass 
auch  die  gegeniiber  liegende  Wandung  von  dem  Gluhdraht  getrof- 
fen  wird,  wenn  man  auch  noch  so  schnell  die  Leitung  durch  Auf- 
heben  des  Fingers  von  dem  Knopfe  an  dem  Instrumente  unter- 
brochen  hat.  Bei  rascher  Beobachtung  und  Handlung  des  Opera- 
teurs  wird  aber  diese  Einwirkung  auf  der  andern  Seite  des  Kehl- 
kopfes  immerhin  eine  oberflachliche  sein  und  ohne  Nachtheil  vor- 
tibergehen. 

Endlich  ist  auch  noch  zu  erwahnen,  dass  sich  die  caustische 
Einwirkung  der  gliihenden  Platinaschlinge  nicht  so  sicher  auf  eine 
kleine  oberflachliche  Stelle  beschranken  lasst,  als  dieses  z.  B.  bei 
Anwendung  des  Hollensteins  der  Fall  ist.  Es  kann  nicht  nur  bei 
der  Ausftihrung  selbst  ein  tieferes  Eindringen  der  Gliihhitze  durch- 
aus  nicht  mit  Sicherheit  verhiitet  werden,  sondern  es  scheint  auch 
hinterher  in  dem  Umfange  der  direkt  beriihrten  und  in  einen  weis- 
sen  Brandschorf  verwandelten  Stelle,  eine  deren  Umfang  betracht- 
lich  iiberschreitende  ulcerose  Resorption  Statt  zu  finden.  Eine  Er- 
fahrung,  die  ich  nicht  nur  in  der  mitgetheilten  Beobachtung  gemacht 
habe,  sondern  auch  schon  fruher  bei  Anwendung  der  Galvano-caustik 
behufs  der  Zerstorung  oberflachlicher  Pigmentmaler  der  Haut  etc., 
wo  immer  eine  viel  grossere  Eiterungsflache  sich  entwickelte,  als 
die  von  dem  gliihenden  Platina  beriihrte  Stelle  betrug. 

Dieser  letzte  Umstand,  so  hindernd  er  z.  B.  der  Anwendung 
der  Galvano-caustik  bei  kleinen  Neubildungen  auf  den  Stimmban- 
dern  entgegentritt,  so  vortheilhaft  ist  er  auf  der  andern  Seite,  wenn 
es  sich  urn  griindliche  Zerstorung  grosserer  Massen  neugebildeter 
Gewebe  handelt.    Mit  keinem  der  in  dem  Kehlkopfe  verwendbaren 
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Aetzmittel  kann  eine  so  in  die  Tiefe  dringende  Zerstorung  erreicht 
werden. 

Ein  weiterer  Vortheil,  der  sich  hiebei  zu  Gunsten  der  Galvano- 
caustik  herausstellt,  ist.  dass  diese  Zerstorung  oder  Trennung  ohne 
alle  Blutung  vor  sich  geht,  zumal  wenn  man  sich  dabei  eines  nur 
schwach  rothgluhenden  Platindrahtes  bedient. 

Endlich  scheint  auch  der  Schmerz  bei  dieser  Operation  ein 
ausserst  geringer  zu  sein;  in  dem  angefuhrten  Falle,  in  welchem 
die  Anwendung  der  Galvano-caustik  im  Kehlkopfe  zuerst  Statt  fand 
und  wo  die  Kranke,  eine  hochst  empfindliche  Dame,  von  der  Art 
der  Einwirkung  gar  keine  Ahndung  hatte,  weil  ich  ihr  absichtlich 
dieselbe  ganz  verschwiegen  hatte,  ausserte  dieselbe  nach  Entfer- 
nung  des  Instrumentes  aus  dem  Kehlkopfe,  dass  sie  von  der  Ein- 
wirkung desselben  eigentlich  gar  Nichts  empfunden  hatte,  wenig- 
stens  nichts  mehr  als  friiher  bei  Anlegung  der  Sonde.  Bei  einer 
spatern  Anwendung  dagegen  wollte  sie  ein  leichtes  Warmegefuhl 
wahrgenommen  haben. 

Soil  nun  Diesem  nach  die  Anzeige  fur  die  Anwendung  der 
Galvano-caustik  im  Kehlkopfe  festgestellt  werden,  so  wurde  fur  jetzt 
dieselbe  iiberall  da  sich  ergeben,  wo  es  sich  urn  Zerstorung  von 
Neubildungen  handelt,  bei  denen  einerseits  die  Entfernung  auf  me- 
chanischem  Wege  ihres  Sitzes  oder  ihrer  Form  wegen  nicht  mog- 
lich  erscheint  und  andererseits  zur  Zerstorung  auf  chemischem 
Wege  die  anwendbaren  Aetzmittel  zu  schwach  und  unzureichend 
befunden  werden.  Weitere  und  specieller  eingehende  Indicationen 
aufzustellen  muss  der  Zukunft  vorbehalten  bleiben. 

Als  eine  unabweisbare  Bedingung  fur  die  Anwendung  der  Gal- 
vano-caustik muss  hervorgehoben  werden,  dass  die  Anlegung  des 
Platinadrahtes  an  die  zu  zerstorende  Stelle  von  dem  Arzte  genau 
gesehen  und  iiberwacht  werden  kann. 

Der  zur  Ausfuhrung  erforderliche  Apparat  setzt  sich  zusam- 
men  aus  der  galvanischen  Batterie,  den  beiden  Leitungsdrahten  und 
dem  in  den  Kehlkopf  einzufiihrenden  Instrumente,  als  welches  ich 
bisher  nur  das  mit  dem  Namen  Galvanocauter  bezeichnete  Instru- 
ment in  folgender  Weise  angefertigt  benutzt  habe.  Die  Grundlage 
dieses  Laryngeal-Galvanocauter  (Taf.  VI.  Fig.  26)  bildet 
ein  platter  skalpellstiel-ahnlicher  Handgriff  aus  Elfenbein,    16  Cmtr. 
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lang  und  6  Mmtr.  dick,  durch  welchen  seiner  ganzen  Lange  nach 
2  Kupferdrahte  von  4  Mmtr.  Dicke  hindurchlaufen ,  so  jedoch  dass 
sie  sich  an  keiner  Stelle  beruhren.  An  dem  hintern  Ende  des 
Handgriffes  ragen  diese  beiden  Kupferdrahte  je  4  Cmtr.  hervor,  et- 
was  von  einander  divergirend,  so  dass  an  ihre  freien  Enden  die 
Hulsen  der  Leitungsdrahte  leicht  aufgesteckt  und  durch  Schrauben 
befestigt  werden  konnen. 

Die  aus  dem  vordern  Ende  des  Handgriffes  l1/*  Cmtr.  lang 
hervortretenden  Kupferdrahte  endigen  als  Hulsen,  welche  zur  Auf- 
nahme  von  verschieden  geformten  Ansatzstiicken  bestimmt  sind,  die 
durch  die  seitwarts  angebrachten  Schrauben  befestigt  werden. 

Figur  27  stellt  ein  solches  Ansatzstiick  dar,  bestehend  aus 
zwei  10 — 12  Cmtr.  langen  sondenartig  gekrummten  Kupferdrahten, 
deren  hintere  dickere  Enden  genau  in  die  vorhin  beschriebenen 
Hulsen  hineinpassend  bald  sich  nahern  und  aufeinander  legen,  nur 
durch  eine  diinne  nicht  leitende  Zwischenlage  getrennt.  Von  die- 
ser  Stelle  aus  laufen  diese  beiden  Drahte  rasch  an  Dicke  abnehmend, 
in  einer  Entfernung  von  3 — 4  Mmtr.  hintereinander ,  in  dem  ange- 
gebenen  Bogen  abwarts  und  werden  an  ihren  freien  Enden  je  durch 
zwei  feine  Niete  mit  den  entgegenkommenden  Enden  einer  2 — 3  Cmtr. 
langen  Schlinge  von  */2  Mmtr.  dickem  Platinadraht  fest  verbunden. 
Von  dem  Handgriffe  an  bis  zu  der  Platinaschlinge  hin  sind  beide 
Kupferdrahte  mit  feinem  Seidenfaden  umwickelt  und  diese  Umwick- 
lung  mit  Wasserglas  bestrichen. 

Eine  andere  Einrichtung  dieses  vordern  Endes,  und  zwar  wie 
ich  dieselbe  in  der  zehnten  Beobachtung  gebraucht  habe,  besteht 
darin,  dass  die  beiden  Kupferdrahte  dicht  n e b e n einander ,  nur 
durch  ein  Blattchen  Pergamentpapier  isolirt  und  mit  einem  gemein- 
schaftlichen  Seidenbandchen  umwickelt,  von  dem  Handgriffe  an 
bogenformig  hinablaufen.  Beide  Drahte  sind  durch  Feilen  so  ver- 
diinnt,  dass  sie  einschliesslich  der  Zwischenlage  und  der  Umwick- 
lung  gegen  ihr  unteres  Ende  hin  ein  platt-rundliches  Stabchen 
von  2!/2  und  3J/2  Mmtr.  Durchmesser  darstellen.  An  dem  untern 
freien  Ende  dieses  Stabchens  ragt  eine  1 — l1/*  Cmtr.  lange  Schlinge 
von  Platinadraht  hervor,  deren  Schenkel  oben  je  mit  einem  Kupfer- 
drahte in  genauer  Beriihrung  stehen,  von  einander  dagegen  durch 
ein  diinnes  Glimmerblattchen  isolirt  sind  (Fig.  28).    Diese  Einrich- 
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tung  steht  der  ersten  insofern  nach,  als  sie  das  Gesichtsfeld  im 
Kehlkopfe  etwas  mehr  als  jene  beschrankt. 

Innerhalb  des  Handgriffes  lauft  der  eine  Kupferdraht  ganz  con- 
tinuirlich,  der  andere  1st  dagegen  5  Cmtr.  von  dem  hintern  Ende 
des  Handgriffes  entfernt  schrag  durchgetrennt  und  diese  beiden  Enden 
so  gelagert,  dass  deren  Trennungsflachen  1  Mmtr.  weit  von  einan- 
der  abstehen.  In  dem  oberhalb  gelegenen  Drahtende  ist  eine  kleine 
Schraube  befestigt,  welche  durch  ein  Loch  in  dem  Handgriffe  auf 
dessen  oberer  Flache  hervorragt  und  mit  einer  kleinen  Scheibe 
endigt,  welche  durch  leichten  Druck  eines  Fingers  niedergedriickt 
die  beiden  schragen  Drahtflachen  in  Beriihrung  bringt  und  so  die 
gauze  Kette  schliesst,  wahrend  in  dem  Moment  des  Nachlassens 
dieses  Fingerdruckes  beide  Drahtflachen  wieder  auseinander  fahren. 
Beim  Gebrauche  wird  dieses  Instrument  ganz  so  wie  der  Vorhin 
pg.  237  beschriebene  Laryngeal-galvaniser  gehalten. 

Die  galvanische  Batterie  besteht  in  einem  einzigen  Zink-Eisen- 
Elemente,  dessen  Zinkcylinder  eine  Hohe  von  15  Cmtr.  und  einen 
Durchmesser  von  11  Cmtr.  besitzt,  wahrend  das  Eisenkreuz  14  Cmtr. 
hoch  ist  und  seine  vier  Schenkel  je  eine  Lange  von  4  Cmtr.  haben. 
Die  Fullung  der  Thonzelle  geschieht  mit  rauchender  Salpetersaure, 
die  Fullung  des  Glasgefasses  mit  verdiinnter  Schwefelsaure. 

Zur  Leitung  dienen  zwei  je  einen  Meter  lange  Kupferdrahte 
von  2  Mmtr.  Dicke,  welche  von  einer  dunnen  Kautschuckrohre 
umgeben  sind,  und  einerseits  in  die  Hiilsen  des  Zinkcylinders  und 
des  Eisenkreuzes  hineingesteckt  werden,  wahrend  sie  an  dem  ent- 
gegengesetzten  Ende  mit  Hiilsen  zur  Aufnahme  der  Drahtenden 
des  Galvanocauters  versehen  sind.  In  alien  vier  Hiilsen  wird  die 
Fixirung  durch  Anziehen  der  an  ihnen  befindlichen  Schrauben  be- 
werkstelligt. 

Beim  Gebrauche  wird  das  Glasgefass  mit  dem  Zink-Eisen- 
Element  auf  einen  Tisch  dicht  an  der  rechten  Seite  des  Opera- 
teurs  gestellt,  die  Leitungsdrahte  von  einem  dahinter  stehenden 
Gehiilfen  ganz  leicht  gehalten  oder  vielmehr  nur  auf  der  Hand 
getragen,  so  dass  sie  durch  ihre  Schwere  keinen  Zug  an  dem  von 
dem  Operateur  gehaltenen  Galvanocauter  austiben,  der  dessen  Be- 
wegungen  hindernd  entgegen   treten  konnte.    Ganz   lasst   sich  je- 
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doch,    bei   der  unvermeidlichen  Steifigkeit  der  Drahte,   dieses  Hin- 
derniss  nicht  beseitigen. 

Beziiglich  des  Weitern  iiber  die  Anwendung  des  Laryngeal-Gal- 
vanocauters  selbst  verweisen  wir  auf  die  unten  mitgetheilte  zehnte 
uud  dreizehnte  Beobachtung. 


Dritter  Theil. 


Beobachtungen, 


Zur  Erganzung  und  Erlauterung  der  in  dem  zweiten  Theile 
gegebenen  Darstellung  der  Laryngo-Chirurgie  dienen  die  nachstehen- 
den  Beobachtungen.  Bei  dem  grossen  Umfange,  welchen  diese  Schrift 
ohnedies  schon  erreicht  hat,  habe  ich  geglaubt  mich  auf  eine  kleine 
Auswahl  aus  der  Reihe  der  von  mir  beobachteten  und  behandelten 
Kehlkopfserkrankungen  beschranken  zu  mussen.  Ich  habe  deshalb 
nur  die  Falle  von  Neubildungen  in  der  Kehlkopfshohle  ausgewahlt, 
welche  ich  operirt  habe,  weil  dieselben  am  meisten  geeignet  er- 
scheinen,  die  grossen  Fortschritte  augenscheinlich  darzulegen,  welche 
die  Heilkunst  durch  die  Einfuhrung  der  Laryngoskopie  in  der  Er- 
kenntniss  und  Behandlung  der  Kehlkopfskrankheiten   gemacht  hat. 

Ueber  einige  weitere  Falle  von  Kehlkopfserkrankungen,  deren 
bildliche  Darstellung  noch  auf  der  achten  Tafel  des  Atlasses  Raum 
gefunden  hat,  habe  ich  bei  der  Erklarung  der  Abbildungen  einige 
kurze  Notizen  zum  nothwendigsten  Verstandniss  hinzugefiigt. 

Die  Operationsfalle  von  sog.  Kehlkopfspolypen  sind  sammt- 
lich  und  zwar  ausfiihrlich  beschrieben  worden.  Ausfiihrlich  zunachst 
in  Bezug  auf  die  bei  diesen  Kranken  beobachteten  functionellen 
Storungen,  um  fur  eine  spaterhin  aufzustellende  allgemeine  Dar- 
stellung der  Symptomatologie  der  Neubildungen  in  der  Kehlkopfs- 
hohle brauchbares  Material  zu  liefern,  an  dem  es  bisher  noch  sehr 
fehlt.  Sodann  ausfiihrlich  in  Bezug  auf  die  vorgenommenen  opera- 
tiven  Eingriffe ,  um  denjenigen  Aerzten ,  welche  ahnliche  Falle  zu 
behandeln  unternehmen,  befriedigende  Anhaltspunkte  fur  ihr  Handeln 
zu  liefern,  deren  Werth  allerdings  nur  Der  gehorig  zu  schatzen 
weiss,  der  selbst  schon  vor  der  Vornahme  neuer  schwieriger  Ope- 
rationen  in  Buchern  specielle  Belehrung  liber  die  ihm  vorliegende 
Aufgabe  nachgesucht  hat. 

Zur  bessern  Orientirung  lasse  ich  zunachst  eine  tabellarische 
Uebersicht  iiber  diese  sammtlichen  Falle  folgen. 


254 


= 
"o 

ft 

ft 
o 
p*5 


-S3 

CP 

"♦-» 

-^ 

A 

• 

bp 

•fH 

o 

ob 

OB 

s- 

© 

p—i 

»fi 

cP 

w 

= 

& 

P-* 

-1-3 

pS3 

V 

c3 

A 

pO 

•pH 

O 

<x> 

r-H 

eg 


=3 
cp 
T3 
S3 
<£> 

-a 

S3 
a> 

— 
a? 


iO 

CO 

-^ 

T* 

lO 

*J 

CD 

CD 

^ 

CD 

CD 

CO 

•o 

00 

00 

CD 

00 

00 

00 

Iri- 

I—( 

r-H 

00 

i— i 

'~l 

I 

I— I 

s's 

N 

N 

t 

p^ 

rH 

1 

N 

■— i  — 

h 

f~ 

(h 

fe 

:05 

3 

1-5 

Pi 

MS 

-4-i 

J-, 
C3 
=5  CO 

"a  co 

'a 

3  CO 

'a 
a  co 

[3  CO 

3  co 

g©a 

C  CD 

^  «> 

•-S  CD 

Hj  CD 

•~5  CD 

1-5  to 

2  >3 

Sroo 

e«  qo 

^  00 

00 

00 

00 

00 

4  S 

■3^ 

*~i    r-l 

.  I— 1 
C5 

d^ 

CO 

drt 

d^ 

oS 

CM 

i-H 

H 

CO 

/    J2P 

.5  cu 

^ffi  fee 

'bb 

Tl 

Mi 

■^jo 

'bb 

"So 

T* 

CO 

CO 

CO 

CQ 

CQ 

CQ 

W 

S3    CD   3 

03 

CO 

QJ 

0J 

CD 

o> 

o  bort 

13 

T3 

T3 

n3 

73 

^3 

-1-3 

-<-a 

-»->     i     cp 

-»->    i 

— i     ■ 

-«-3    i 

-i—     ■ 

-       1 

a  2 

P 

«    3    C 

a  -2  « 
a  cu  bo 

•H      *J 

a  cd 
^  a 
a  cr" 

CU  _D 

3<1 

"a -2  cp 
a  <u  bo 

•  —    c3    <X> 
g   s-i   be  <u 

Operatio 
Art 

cu 

r-     & 

#o   o 
IS  co 

<^  a 

'  CB    "J 

rs  to 

j-  cd 
e3  ^! 
CD  1*=* 
CO 

S3   ^ 

CU    o 

t3   cq 

C   o<'-3 
3^£ 

a  ^  s 
■Ta  -<q  CSj 

4-3 

"-■     /i-> 

a  be 
a 

a  i:  c 

§p=5    c3 

•F-4 

•a         ,-^3 

o 

CQ 

X2 

o       — 

-sag 
s s  I 

§  S  o 

a  o  o 

s  ^* 

^3   cj 

O     CO 
CO     CO 

a  ^ 

a^3 
<u  „a 

pa  o 
ooo 

CQ 

1  S  a 

O    qj    Q 

a  oj  '5  co 
pa  2  a 

co  cu  r-.  a 

.S-SSs 

<1 

H^      g 

S^m 

WS  M 

Wco  « 

1 

s 

3  — ■ 

3  w 

a  CO 
CD 

—  CO 

•^  00 

3  CO 

•  pH 

'a  co 

^  00 

'a 
a  co 

1       = 
1     « 

t-5  CO 

.  00 

a  cd 

rt  00 

•-3  CD 
00 

oc 

\   Q 

-H    H 

CO 

.  i— ( 

•  1— I 
CO 
l-H 

d'- 

.  — 1 

CD 

P-H 

*j        e 

a      sc 

.—    — 

J.; 
9,  co 

lco 

S  CO 

a  co 

00 

'S  CO 
•"»  00 

~  c  s 

03  CD 

Q^CD 

^^ 

a  cd 

«  1 

£2 

Qoo 

•-»  00 

.  00 

i—i 

CO   ^ 
1—1 

.  i-H 

l> 

•  1—1 

P-H 

p-( 

CM 

(H 

iff  de 

ran- 

nff 

Soo 

_S  00 

o  °° 

o  oo 

Is 

o 

CD 

e3  p-i 

a  cd 

CU 

a  o 

3p*  - 

o3oo 

00 

a  oo 

S  °o 

o 

sS^ 

^^ 

K^ 

1— t 

o  —' 

CO 

<J 

**    1 

09      1 

3     1S 

-C      1     CO 

o>      / 

cfi   / 

1 
o      1 — 

-  J 

c3S  S 

►•as 

Sj     CO            r-3 

a  <»  .£ 

£_    3  .a  ,Q 
g   bOcu 

-a'a-0 

—  .a 

S  .5   co 

co       a 
£  c  3 

•s|-° 

a  a 

00   oj 

CO     j-  -"3 

g  «  a 

^^ 

g 

a 

DO'S 

CQ    C3 

^a 
u 
<u 

Oh 

CD 

^         co 

a  a  a* 
"2-sl 

^ «.  a 

CJ 

■^3   _   co 

a  a  o 

«|a 
*a  s 

2  *  a 

<x>       a 
1?  3-5 

O^  CO 

CU           CQ 

•^           pS 

a  a'S 

cq  a  -9 

cu .-  a 

Jh  "— *    CU 
p->  p-3     CO 

>      H 

2  1 

^3 

"d 

<Ti 

-T3 

n3 

^ 

3 

3  1    & 

•p^ 

S  r  - 

O 

o 

p 

O 

o 

o 

3 

pH 

& 

Sh 

S~t 

Pi 

pH 

pO 

-o 

5 

,JD 

X! 

pQ 

pQ 

•  •^ 

•P-* 

ir^ 

h 

p=< 

s 

N 

s 

Ph 

pH 

^  S 

S 

a 

a 
S 

1q 

bD 
C3 

too 

a 

c3 

p-,  a 
_a  cu 

pM 

o 
PQ 

PQ 

Ph 

9 

S  a 
a  .a 
,a  e» 

cop- 

WPQ 

00 

t^ 

CO 

"^ 

CO 

i—i 

CD 

Alter 

* 

CO 

CO 

CO 

CM 

co 

CN 

Gesehlecht  i 

i 

^ 

s 

g 

^ 

g 

1 

S 

te 

.  to 

•  i- is  S 
£5©  5 

pHT3  QJ  & 

i—5 

l-H 

1— 1 
1— 1 

> 

hH 

t-5 
i—t 

> 

PQ  2 

09 

255 


en    Wieder- 
)me  noch  in 

to 
co 

00 

N 
*h 
:03 

!4 

1 

CO 
00 

1— 1 

03 

a 

H 

Novemb.  1864 

Febr.    1865 

CO 
00 

1— 1 

u 

CD 

Januar  1865 

1 

CO 

00 

r-H 

Fh 

O 

^5 

ortdauernd 
der  Papill( 
Behandlur 

3  CO 
3  00 
OS  i— i 

1 

"S  00 

d '-' 

CM 

a  co 
a  oo 

l—l 

CO 

3 

bc^ 
3  co 
<JQ0 

C5 

jz:  co 
^  00 

^^ 

<M 

|| 

O  co 
da 

CO 

3 

3    <D 
CD    CO 

be -a 
£  1 

^3° 

:C3     5 

•+J     — ' 

73   cd 
©ffi 

co    be 
o  g 

fa 

be  CD 
2    CO 
CD     ^*"> 

So 
a  cd 

H-3 

1 

a 
:$  b0 

o 

"3  z& 

co  ^2 

c3   co 
fa 

1 

a 

"^.3° 

O 
> 

1 

a 

:e3 

■t^   bD 
CO  .„ 

O 

1 

a 

:03 

■"   bfi 
co  .3V 

32  'C 
O 

Abquetschen  mit 
Schlinge  und  mit 

Schabstange. 

Aetzenmitvieler- 

lei  Aetzmitteln 

■*"*   a 

'a    <*> 
-    N 

cd  <3 
*CD 

a  *■< 

f3      CD 
CD     CO 
CO     CO 

-C    CD 

CO 

3 

o3 

o 
o 
a 

03 

> 

'el 

1 

CD    bo 

.a  a 
&  32 

CD    O 

E3  CO 

43 
O 

-1-3 

a 

a  ^ 

-3     CD 

a  Ji  '-P 

a  .3  c3 

co    O    O 

^CO   c5 

-(-3 

a 

a  cd 

3  32 
So 
o" 

<1 

•t2   3 

a  ° 

a    s: 

*CD 

a  ^ 

r3      CD 

CD    02 
CO     CO 
^5    CD 

<&  1 

8  'h 
a  cd 

CD 
c     CD 

"cd   3 
a  w, 

—     CD 
CD     CO 
CO     CO 
0    CD 

-w    1 

■3  -*^ 

a  ® 
3  +3 

a  c^-2  « 

CD  ,Q    3    bC 

^<h  c  a 

&         3 -72 

a    .  cd-3 
0  ^oco 

«  M  =0 

S"    CD 

10.  Decbr. 

1863 

Entferng 

d.grossten 

Papilloms 

Fn 

>  CO 
O  CO 

Jz;  oo 
d 

CO 

$H 

H  CO 
c5  00 
(""5  i— i 

CO 

j-co 

<J  00 

f— ( 

id 

f=5  CO 
00 

^"^ 

i-H 

3-^ 

>M      3    -^ 

a  >S  CO 

.  o  ^ 

CO    l-H 

1— 1 

'a 

3  -rH 

(-5  CO 

OO 

d  *"* 
t— 1 

■3  ^ 
ha  co 

00 
CO 

i-H 

d 

l-H 

00 

CM      .   ' 

•  ^5  CO 

d0 
CM 

u 

**  CO 

©  00 

I— 1 

d 

ja  co 
j^co 

1 

5  00 

cS  CO 

172  "^ 

J-i  CO 

Ouao 

53  CO 
^00 
FH  1- 1 

'a  ^ 

H-5  CO 

.  00 

OH 
CM 

»fi  CO 

tSoo 

JO 

O  00 

i-H 
l-H 

^3  O 

Phoo 

<5^ 

gco 

1 

)H 

3  0 

jSoO 
CD  r_l 
fa 

1 

CO    S^      '   °° 
t#  rrt  lO           CO 

CO   o  oo        00 
1— 1        1— (     1  1—t 

00 
lO 
00 

1— 1 

Fh 

CD  ^ 

a  co 
a  °° 

CO 

CM 

00 

l-H 

Gesammte  innere 
Obcrflache  der 
Kehlkopfshohle 

und  des  Anfangs 
der  Luftrohre 

I 

a 
a 

co'-a 
a 

co   o3 

CD  ,jO 

cd 

(D 

Ph 

i 

S=i 

cd 

-a 

o 

CO 

CO  f° 

cu 
a 

'CD 

44 

"S 

3 
CD 

CD 

3 

i 

a 

CD 

CD 
CD  .m 

CD 
CD 

r3 

1 

a 
a 

^'a 

co   5 

CD  hO 

44 

a 

h5 

a  .A 

s-§.a^ 

a       °  ° 

CQ            ? 

co  "3   ^h   to 
CD-0    £    bJO 

'TS    r-,      CD      5 

a  ^  rcJ     3 

•~  a^  bo 

M  oS  0 

1       -a  > 

1 

a 
a 

co^ 
a 

co    oS 

CD  rQ 
■4-3 

O 

CD 

CO 

CD 

-t-3 

-a  <-& 

Li      03 

3  a 
co  a 

CD  -43 

^co 

3 

I 

a 

a 

co 'a 
a 

oo   o3 
CD  -O 

-t-3    '^ 

O 
CD 

Ph 

Zahllose 
Papillome 

3 

"o 

Sh 
ft 

£a 

CO     J-1 

J?o 
o  3 

a 

o 
"Si 

o 

CO 

>-. 
Q 

a 

o 
c3 

a 
0 

r— 1 
"ft 

Ph 

ra 

O 

fa 

a 

0 

'E. 

03 
Ph 

"© 

(h 

3 

'33 
cu 
t* 
PQ 

-4-3 

co 

-1-3 

a 

bo 

•*3 

-4-9 

3 
-(J 

CO 

bo  £X) 

CD    « 

3  a 

CD    CD 

°CD   :3 

.a 

-1-3 

CD 

a  =3 

O   c? 

33^5 

HH   a 
^    C3 

S-c 

cS 

bO 
-1-3 

3 
-*j 
CO 

a 

03 
bo 

0 

l-H 
O 

03 
44 

_»    "H 

o3    sh 

a  cd 

.2  a 

T3    03 
M    cS 

CD 
CD 

a  M 

3:    Sh 
03     rr> 

rS'S 

H    « 

a 

03 

o 

ca 

CM 

<* 

o 

00 

OS 

C75 
CO 

t^ 
-^ 

10 

£ 

N 

£ 

ri 

id 

^      Is 

E 

!4 

£ 

3 

i 

»— i 

XI 

l-H 
t— 1 

l-H 
t— 1 

XI 

> 

t— I 

XI 

XI 

> 

• 

»-H 
t-H 

H 

256 

Ein  kurzer  Ruckblick  auf  die  vorstehende  Tabelle  gibt  mehr- 
fache  nicht  uninteressante  Erhebungen. 

Unter   den  17  Fallen  gehorten    ihrer  Structur  nach  zu  den 

reinen  Fibroiden  10,  Papillomen  5,  polypose  Wucherung  1,  Cyste  1. 

Der  Sitz  der  Neubildung   waren:   die  Stimmbander   11   Mai, 

Taschenbander  2  Mai,   Ventrikel  2  Mai,    Stimmbandwinkel   1  Mai, 

die  ganze  innere  Kehlkopfsoberflache  1  Mai. 

Nach  Structur   und   Sitz   der  Neubildung   ergibt   sich 
folgende  Vertheilungsweise  derselben: 
Von  den  10  Fibroiden  sassen  7  auf  dem  rechten  Stimmbande, 

1  auf  dem  linken  Stimmbande, 
1  unter  dem  Vereinigungswinkel, 
1  auf  dem  linken  Taschenbande; 
in  den  5  Papillomfallen  war 

der  Sitz  2  Mai  das  linke  Stimmband, 
1  Mai  der  linke  Ventrikel, 
1  Mai  das  recbte  und  linke  Stimmband, 
1  Mai  die  gesammte  Kehlkopfsoberflache ; 
die  Cyste  ging  aus  1  Mai  von  dem  rechten  Ventrikel; 

die  polypose  Wucherung  sass  1  Mai  auf  dem  linken  Taschenbande. 

Die  Zeitdauer  von  dem  ersten  Auftreten  der  Krankheits- 
erscheinungen  im  Kehlkopfe  bis  zu  der  Operation  betrug  von  1  Jahre 
bis  zu  25  Jahren. 

Das  Lebensalter  zur  Zeit  der  Operation  war  bei  dem  jiing- 
sten  Kranken  5,  bei  dem  altesten  64  Jahre. 

Ihrer  Heimath  nach  waren  unter  den  17  Kranken  6  aus 
Preussen,  5  aus  Wiirttemberg,  2  aus  Holland,  1  aus  Baden,  1  aus 
Bayern,  1  aus  Oesterreich,  1  aus  Amerika. 

Der  Erfolg  der  ausgefiihrten  Op  er  at  ion  en  ist  ein 
sehr  giinstiger,  indem  abgesehen  davon,  dass  bei  keinem  einzigen 
Operirten  irgend  welche  ubele  Zufalle  wie  Blutungen  etc.  einge- 
treten  sind,  bei  12  Kranken  ein  vollstandiger  Erfolg,  bei  4  Kran- 
ken ein  unvollstandiger  Erfolg  erzielt  worden  ist,  doch  lediglich 
ausserer  Verhaltnisse  wegen,  und  nur  bei  1  Kranken  die  erzielten 
Erfolge  durch  statiges  Wiederwachsen  der  Neubildungen  bisher  noch 
immer  wieder  vereitelt  worden  sind. 


Erste  Beobachtung. 

Die  Reihe  dieser  Beobachtungen  eroffnet  mein  Bruder  Theodor 
in  Berlin,  dessen  Krankheits-  und  Heilungsgeschichte  ich  in  meiner 
ersten  Schrift  ausfuhrlich  beschrieben  habe,  die  ich  aber  dennoch 
hier  in  betrachtlich  abgekurzter  Weise  wieder  zu  geben  nicht  um- 
hin  kann,  theils  der  Vollstandigkeit  der  Beobachtungsreihe  wegen, 
theils  des  Interesses  wegen,  das  sich  an  diese  erste  cterartige  Ope- 
ration gekniipft  hat. 

Den  Beginn  seiner  Erkrankung  leitet  mein  Bruder  Theodor, 
gegenwartig  51  Jahr  alt,  von  einer  im  Anfange  des  October  1858 
erlittenen  Erkaltung  her,  welche  zunachst  einen  sehr  heftigen  Schnu- 
pfen  verbunden  mit  Husten  und  Heiserkeit    bewirkte.    Fruher  hat 
derselbe   nie   an   einer    nennenswerthen    Affection    der   Hals-   und 
Brust-Organe  gelitten,  auch  nie  etwas  Besonderes  an  seiner  Stimme 
bemerkt,  nur  im  Laufe  des  Jahres  1853  will  er,  an  einem  Gesang- 
vereine  Theil  nehmend,   beim  Singen  namentlich  hoherer  Tone  mit 
grosserer  Kraft,  mehrere  Male  einen   plotzlichen  heftigen  stechen- 
den   Schmerz   in  dem  Kehlkopfe  mit  nachfolgendem   Hustenanfalle 
empfunden  haben,   welchem  Zufalle  er  indessen  keine  weitere  Be- 
deutung  beilegte,   da   er   seitdem   nicht   wieder  beobachtet  wurde; 
letzteres   vielleicht    nur    deshalb,    weil   seit  jener   Zeit   eine   Ver- 
anlassung   zum  Singen  bei   ihm    nicht   mehr  Statt  fand.    Bei   dem 
erwahnten  Schnupfen  Anfangs  October   1858  trat  der  Husten    an- 
fallsweise  und  zwar  mit  ungewohnlicher  Heftigkeit  auf,   gleichzeitig 
ward  die  Stimme  andauernd  heiser  und  rauh,  zeitweise  sogar  ganz 
unterdruckt,   ohne  dass  jedoch  damals  im  Kehlkopfe  irgend  welche 
besondere  Empfindungen  wahrgenommen  worden  waren.    Nach  eini- 
gen   Wochen    (Ende    October    1858)    schwanden    Schnupfen    und 
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Husten,  nur  die  Heiserkeit  der  Stimme  verbunden  mit  einem  Ge- 
ftthl  von  Rauhigkeit,  Brennen  und  Kitzeln  oben  im  Halse  blieb  noch 
zuruck.  Um  diese  Zeit  bemerkte  auch  der  Kranke,  dass,  wenn  er 
versuchte,  einen  Ton  von  bestimmter  Hohe  anzugeben,  dieses  ihm 
zwar  noch  gelang,  allein,  dass  dieser  Ton  nach  kurzem  Anklange 
sofort  wieder  verschwand,  indem  die  Stimme  ihren  Dienst  versagte, 
das  Stimmorgan  also  nur  noch  Tone  kurz  anzugeben,  aber  durch- 
aus  nicht  mehr  auszuhalten  gestattete. 

Dieser  Zustand  der  Stimme  bei  ubrigens  ungestortem  Allge- 
meinbefinden  dauerte  ohne  wesentliche  Aenderung  den  ganzen  Win- 
ter hindurch  bis  in  den  Sommer  1859  hinein  fort  trotz  aller  da- 
gegen  angewandten  Heilmittel,  welche  von  verschiedenen  Aerzten 
und  Laien  in  grosser  Anzahl  angeordnet  und  anempfohlen,  von  dem 
Kranken  mit  grosser  Folgsamkeit  gebraucht  wurden,  so  namentlich 
alle  moglichen  Arten  von  Expectorantia ,  desgleichen  Gargarismen 
bis  zu  Bepinselungen  des  Schlundes  mit  Hollensteinauflosung  hin- 
auf.  Im  Verlaufe  des  Sommer s  1859  nahm  die  Sctiwierigkeit  beim 
Sprechen  merklich  zu,  wenn  auch  zeitweise  der  Grad  der  Heiser- 
keit der  Stimme  geringer  und  letztere  vorubergehend  fast  hell  und 
rein  erschien,  so  dass  sich  der  Kranke  endlich  auf  dringenden  arzt- 
lichen  Rath  zu  einer  Trinkkur  in  Obersalzbrunn  in  Schlesien  ent- 
schloss,  welche  auch  von  Mitte  August  bis  Mitte  September  mit 
grosster  Strenge  und  Consequenz  durchgefuhrt  wurde. 

Allein  auch  diese  Kur  hatte  nicht  den  allermindesten  gunsti- 
gen  Einfluss  auf  den  Zustand  der  Stimme,  vielmehr  blieb  von  die- 
ser Zeit  an  die  Heiserkeit  oder  Stimmlosigkeit  bestandig  andauernd 
und  Patient  war  jetzt  (d.  h.  von  dem  Schlusse  dieser  Kur  an) 
durchaus  nicht  mehr  im  Stande  irgend  einen  Ton  von  bestimmter 
Hohe  auch  nur  ganz  kurz  anzugeben.  Gleichzeitig  stellte  sich  in 
dem  Kehlkopfe  ein  Gefiihl  von  etwas  Fremdartigem  ein,  wie  wenn 
ein  Schleimklumpen  dort  sich  festgesetzt  hatte,  nach  dessen  Aus- 
husten  alles  Krankhafte  weg  und  die  Stimme  wieder  ganz  rein 
sein  wurde,  und  in  dem  Kranken  fasste  die  Ueberzeugung  immer 
mehr  Grund,  dass  sein  Halsiibel  an  einer  ganz  beschrankten  Stelle 
innerhalb  der  Luftwege  am  Halse  seinen  Sitz  habe,  auf  den  alle 
bis  dahin  angewandten  Heilmittel  und  Heilmethoden  nicht  im  Min- 
desten  hinzuwirken  vermocht  hatten.    Ein  letzter  Heilversuch  ward 
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noch  im  Winter  1859/1860  angestellt,  bestehend  in  Einathmungen 
von  gepulvertem  Hollenstein,  allein  trotz  aller  Muhe,  die  sich  der 
Kranke  bei  den  vielfach  wiederholten  Versuchen  gab,  gelang  es 
ihm  doch  nie  den  Hollensteinstaub  weiter  als  bis  in  die  Gegend 
der  Zungenwurzel  einzuziehen,  wo  er  stets  liegen  blieb,  ohne  jemals 
einen  Hustenreiz  im  Kehlkopfe  hervorzurufen. 

Im  Januar  1860  wandte  sich  mein  Bruder  an  den  Dr.  Lewin 
welcher  nach  wiederholt   angestellter  Untersucliung   erklarte,   wie 
mir   mein   Bruder   unter    dem    12.    Februar    1860  nach   Tubingen 
schrieb,  es  sei  nichts  Anderes  zu  finden  als  eine  Tragkeit  des  Or- 
gans, indem  die  Giessbeckenknorpel  nicht  fest  an  einander  riickten 
und  die  Stimmritze  schlossen,   sondern  einer   dieser  Knorpel  ginge 
dabei  etwas   nach  oben   und   bliebe  dann  auf  halbem  Wege  stehen. 
Daneben   sei   noch  eine  kleine  Wulstung  der  falschen  Stimmbander 
vorhauden.    Zur  Heilung  ward  von  Lewin  der  Gebrauch  des  Em- 
ser  Wassers  mit  warmer  Milch  nebst  entsprechender  Diat  verordnet 
und  gleichzeitig  theils  Bepinselungen  mit  Hollensteinsolution  hinten 
im  Halse  vorgenommen,  theils  der  Elektromagnetismus  mittelst  der 
auf  beiden  Seiten  des  Kehlkopfs  ausserlich  aufgesetzten  Kolben  an- 
gewandt.    Nachdem   die   Anwenduug   des  Elektromagnetismus  zwei 
Wochen  hindurch  taglich  wiederholt  worden  war,  ohne  die  geringste 
Veranderung  zu  bewirken,  wurde  sie  unterlassen.    Bald  darauf  er- 
klarte dann  auch  Lewin   bei  fortgesetzter  Untersuchung   nunmehr 
gefunden   zu   haben,   dass   die  wesentliche  Ursache   der  Heiserkeit 
nicht  in   einer    mangelhaften   Muskelthatigkeit    ihren   Grund   habe, 
sondern   in   einer  Falte  der  Schleimhaut  liege,   welche   sich   unter 
den  wahren  Stimmbandern  an  der  vordern  Seite  gebildet  habe  und 
beim  Ton-Ansetzen  in  die  Hone  schlagend  zwischen  die  Stimmban- 
der trate.    Anderen  gegenuber  und  spater  auch  mir  selber  erklarte 
jedoch  Dr.  Lewin,  dass  keine  Falte,   sondern  ein  Polyp   in   dem 
Kehlkopfe  vorhanden  sei,  welchen  Ausdruck  er  dem  Kranken  selber 
nur  aus  Schonung  verschweigen  zu  miissen  geglaubt  habe. 

Bei  meiner  bald  darauf  erfolgenden  Anwesenheit  in  Berlin 
(Ende  Marz  1860)  hatte  ich  selbst  Gelegenheit,  bei  der  mit  dem 
Dr.  Lewin  angestellten  gemeinschaftlichen  Untersuchung  mich  von 
dem  Vorhandensein  eines  Polypen  im  Kehlkopfe  zu  uberzeugen, 
allein  bei  der  Unvollkommenheit  des  damals  von  dem  genannten 
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Arzte  benutzten  Beleuchtungs-Apparates  gelang  es  mir  nicht  ausser 
iiber  die  Grosse  und  Beweglichkeit  dieses  Polypen  noch  etwas 
Naheres  iiber  dessen  Insertion,  Form  und  sonstige  Beschaffenheit 
zu  ermitteln. 

Jedenfalls  stellte  sich  aber  durch  diese  Untersuchung  beziig- 
lich  der  einzuschlagenden  Therapie  so  viel  als  unzweifelhaft  heraus, 
dass  von  jedem  andern  Heilverfahren  als  von  einer  directen  Zer- 
storung  oder  Ausrottung  des  Polypen  auf  operativem  Wege  nicht 
das  Mindeste  zu  erwarten  und  deshalb  von  jedem  weitern  medici- 
nischen  Heilversuche  abzustehen  sei.  Auf  der  andern  Seite  konnte 
ich  aber  in  Anbetracht  der  Schwierigkeit  ja  Gefahrlichkeit  eines 
solchen  directen  operativen  Eingriffes  noch  keine  dringende  An- 
zeige  zur  sofortigen  Vornahme  einer  solchen  Operation  finden,  da 
abgesehen  von  der  Beschrankung  der  Stimme  und  Sprache  zur  Zeit 
noch  durchaus  kein  anderer  nachtheiliger  Einfluss  des  Polypen  zu 
erkennen  war,  namentlich  gar  keine  Storung  des  Athmungsgeschaf- 
tes,  keine  Beklommenheit ,  keine  Bangigkeiten  und  noch  weniger 
Stickanfalle  je  bemerkt  worden  waren.  Ich  rieth  daher  meinem 
Bruder,  vorderhand  von  jeglicher  Medication  abzustehen  und  unter 
sorgfaltiger  Vermeidung  aller  schadlichen  Einfliisse  abzuwarten,  ob 
der  Polyp  bei  seiner  gegenwartigen  Grosse  stehen  bleiben  wiirde 
oder  nicht,  und  im  letztern  Falle,  sobald  ein  solches  fortschreiten- 
des  Wachsthum  ausser  Zweifel  gesetzt  sein  wiirde,  theils  durch 
fortgesetzte  directe  Beobachtung,  mit  welcher  sich  mein  Bruder 
sehr  bald  ganz  vertraut  gemacht  hatte,  theils  durch  sich  steigernde 
oder  neu  hinzutretende  Krankheitszufalle ,  sofort  sich  zu  der  un- 
vermeidlichen ,  weil  allein  hiilfreichen  Operation  zu  entschliessen 
und  zu  deren  Vornahme  zu  mir  zu  kommen. 

So  geschah  es  denn  auch.  Im  Laufe  des  Sommers  1860  und 
noch  mehr  des  nachfolgenden  Winters  1860/61  wurde  nicht  nur  die 
Sprache  noch  leiser  und  undeutlicher,  sondern  namentlich  auch  der 
Ansatz  zum  Sprechen  immer  beschwerlicher,  so  dass  der  Kranke 
dazu  eine  viel  grossere  Kraftanstrengung  machen  musste;  ja  ofters 
geschah  es,  dass  ein  erster  Ansatz  zum  Sprechen  ganz  vergeblich 
blieb,  kein  Laut  zum  Vorschein  kam,  vielmehr  musste  der  Kranke 
erst  wieder  tief  einathmen  und  dann  bei  der  nachfolgenden  Exspi- 
ration  erfolgte  die  Sprache.    Auf  diese  Weise  war  es  dem  Kranken 
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nach  und  nach  ganz  unmoglich  geworden,  eine  gemeinschaftliche 
Unterhaltung  mit  mehreren  anderen  Personen  zu  fiihren,  er  konnte 
endlich  nur  noch  Einzelnen  bei  grosser  Stille  der  Umgebung  sich 
verstandlich  machen,  und  auch  unter  diesen  Umstanden  war  die 
von  ihm  angeredete  Person  oft  genug  genothigt,  wegen  Nichtver- 
standnisses  um  eine  Wiederholung  des  Gesagten  zu  bitten.  Anhal- 
tendes  Sprechen  oder  gar  Vorlesen  auch  nur  ganz  kurzer  Sachen 
war  schon  langer  ganz  unmoglich  geworden.  Gliicklicherweise  blie- 
ben  Athmungsbeschwerden ,  Bangigkeiten  und  Erstickungszufalle, 
wie  sie  schon  in  anderen  Fallen  von  Kehlkopfspolypen  beobachtet 
worden  sind,  ganzlich  aus.  In  diesem  Zustande  volliger  Stimmlosig- 
keit  kam  mein  Bruder  in  der  Mitte  des  Monats  Mai  1861  zu  mir 
nach  Tubingen,  fest  entschlossen ,  sich  jeder  Operation  zu  unter- 
werfen,  durch  die  ich  ihm  eine  begriindete  Aussicht  auf  Befreiung 
von  seinem  so  lastigen  Uebel  zu  eroffnen  im  Stande  ware. 

Die  zunachst  nun  wiederholt  angestellten  laryngoskopischen 
Untersuchungen  zeigten  innerhalb  der  Hohle  des  Kehlkopfes  einen 
abnormen  Auswuchs,  sog.  Polypen,  von  der  Form  und  Grosse,  wie 
er  in  den  Figuren  1 — 3  auf  Taf.  VII.  treu  nach  der  Natur  darge- 
stellt  ist.  Im  Allgemeinen  hat  dieser  Polyp  eine  birn-  oder  kolben- 
formige  Gestalt,  sein  Langendurchmesser  betragt  nach  ungefahrer 
Schatzung  etwa  12 — 14  Mmtr.  und  seine  Dicke  nahe  an  seinem 
hintern  freien  kolbigen  Ende  an  der  dicksten  Stelle  etwa  6 — 7  Mmtr. 
Augenscheinlich  hat  die  Grosse  des  Polypen  in  der  letzt  verflosse- 
nen  Zeit  zugenommen,  soweit  sich  dieses  wenigstens  aus  dem  dem 
Gedachtnisse  anvertrauten  Bilde  schliessen  lasst. 

Die  Farbe  des  Polypen  erscheint  bei  kunstlicher  Beleuchtung 
ziemlich  gleichmassig  blass  gelbrothlich ,  bei  Sonnenlicht  dagegen 
weiss  mit  durchscheinenden  rothlichen  oder  blaulich-rothen  Streifen 
und  Flecken. 

Die  Consistenz  desselben  ist,  wie  sich  aus  den  spater  ange- 
stellten Beruhrungen  des  Polypen  mit  Metalldrahten  etc.  deutlich 
ergab,  eine  ziemlich  weiche,  ganz  wie  bei  den  gewohnlichen  Schleim- 
polypen  der  Nase. 

Die  Insertion  des  Polypen  befindet  sich  etwas  unterhalb  des 
linken  wahren  Stimmbandes;  von  dieser  Stelle  aus  erstreckt  sich 
eine  Falte  oder  Duplicatur  der  Kehlkopfsschleimhaut  in  die  Hohle 
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des  Kehlkopfes  hinein,  welche  den  Polypen  nahe  an  ihrem  freien 
Rande,  ganz  ahnlich  wie  das  Bauchfell  den  Darm,  einschliesst,  und 
zwar  so,  dass  die  beiden  Schleimhautblatter  auf  der  obern  links- 
seitigen  Flache  des  Polypen  zusammenstossend ,  ahnlich  dem  Ge- 
krose  des  Danns,  eine  auf  beiden  Flachen  freie  diinne  Verbindungs- 
membran  zwischen  dem  Polypen  und  der  innern  Kehlkopfswand 
herstellen.  Diese  Membran  erstreckt  sich  an  der  angegebenen 
Stelle  unterhalb  des  linken  Stimmbandes  in  der  Richtung  nach  vorn, 
allmalig  sich  verschmalernd  bis  zur  Mittellinie  unter  dem  Vereini- 
gungswinkel  der  beiden  Stimmbander,  wo  das  vordere  spitze  Ende 
des  Polypen  selbst  offenbar  seinen  Ursprung  nimmt;  nach  hinten 
zu  reicht  der  freie  membranose  Theil  der  Schleimhautfalte  nicht 
ganz  bis  zu  dem  dicken  kolbigen  Ende  des  Polypen,  so  dass  letz- 
teres  eine  kurze  Strecke  weit  gleichsam  frei  hervorragt,  ahnlich 
dem  Blinddarme  am  Anfange  des  Dickdarmes.  Auf  diese  Weise 
besitzt  die  beschriebene  Schleimhautfalte  an  ihrem  hintersten  und 
zugleich  breitesten  Theile  einen  freien  Rand,  dessen  Lange  sich  auf 
etwa  6  Mmtr.  belaufen  mag. 

Der  angegebenen  Befestigungsweise  des  Polypen  entspricht  nun 
auch  die  Art  und  der  Grad  seiner  Beweglichkeit,  sowie  seine  Lage- 
rung,  deren  Verschiedenheiten  genau  durch  die  Starke.  Andauer 
und  Schnelligkeit  des  durch  den  Kehlkopf  hindurchgehenden  Luft- 
stromes  bedingt  werden.  Wiederholte  sorgsame  Beobachtung  er- 
gab  hieruber  Folgendes.  Bei  ruhiger  tiefer  Inspiration  sinkt  der 
Polyp  mit  seinem  kolbigen  Ende  nach  unten  und  vorn  gegen  die 
hintere  Flache  der  vordern  Wand  des  Kehlkopfs  ungefahr  in  der 
Hohe  der  vordern  Parthie  des  Ringknorpels  hinab  und  zwar  so, 
dass  er  sogar  bei  der  laryngoskopischen  Betrachtung  fast  ganzlich 
verschwindet,  wenn  durch  den  nicht  vollstandig  aufgerichteten  Kehl- 
deckel  die  Ansicht  der  vordern  Parthie  der  Stimmritze  in  dem 
Spiegel  dem  Blicke  des  Beobachters  entzogen  wird,  wahrend  man 
durch  den  hintern  leeren  Abschnitt  der  im  Maximo  erweiterten 
Glottis  weit  in  die  Luftrohre  hinein  hinabblickt.  Macht  der  Kranke 
bei  hoherem  Stande  des  Polypen  (nach  vorausgegangener  Exspiration) 
eine  rasche  kraftige  Inspiration,  so  wird  durch  diese  der  Polyp 
rasch  und  kraftig  nach  unten  gezogen,  oft  sogar  so  dass  er  auf 
eine  dem  Kranken  fuhlbare  Weise  gleich  dem  Kloppel  einer  Glocke 
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unten  an  die  eben  vorhin  bezeichnete  Stelle  der  Kehlkopf swan  dung 
anschlagt.  Aus  diesem  Verhalten  des  Polypen  bei  der  Inspiration 
erklart  sich  vollstandig  die  oben  angefiihrte  Abwesenheit  jeglicher 
Beeintrachtigung  der  Respiration. 

Athmet  der  Kranke  aus,  so  steigt  der  Polyp  in  die  Hohe  und 
zwar  macht  er  dabei  eine  doppelte  Bewegung,  zunachst  und  vor- 
zugsweise  eine  Pendel-  oder  Kreisbewegung  in  der  Richtung  von 
unten  nach  oben ,  wobei  die  Insertionsstelle  des  vordern  spitzen 
Endes  des  Polypen  unverandert  bleibt,  gleichsam  das  Centrum  des 
Kreises  bildend,  wahrend  das  kolbige  Ende  den  Kreisabschnitt 
durchlauft;  die  andere  gleichzeitig  stattfindende  Bewegung,  welche 
ebenfalls  an  dem  hintern  Ende  des  Polypen  besonders  deutlich 
wahrgenoinmen  wird,  ist  eine  Drehung,  Rotation  des  Polypen  urn 
seine  Langenachse  in  der  Richtung  von  unten  und  rechts  nach 
oben  und  links,  man  sieht  gleichsam  den  Polypen  unter  dem  rech- 
ten  Stimmbande  hervor  und  empor  nach  links  oben  sich  walzen. 

Wie  schnell  und  wie  weit  dieses  Emporsteigen  zu  Stande 
kommt,  hangt  von  dem  Modus  der  Exspiration  ab.  Wird  nur  leise 
und  schwach  bei  weit  geoffnetem  Munde  ausgeathmet,  oder  vielmehr 
ausgehaucht,  so  hebt  sich  das  Kolbenende  des  Polypen  hdchstens 
bis  zum  Niveau  der  wahren  Stimmbander  in  die  Hohe,  wahrend 
sich  die  Glottis  in  sehr  massigem  Grade  verengt,  so  dass  sich  die 
in  Fig.  1  wiedergegebene  Ansicht  herausstellt,  bei  welcher  man 
den  Polypen  in  seiner  ganzen  Grosse  und  Form  und  die  Glottis 
fast  vollstandig  ausfullend  erblickt,  und  nur  noch  der  hinterste 
Theil  derselben  unmittelbar  vor  den  Giessbeckenknorpeln  und  der 
sie  verbindenden  Schleimhautfalte  frei  bleibt.  Diese  Stellung  des 
Polypen  ist  es,  in  welcher  derselbe  der  Operation  unterworfen 
wurde. 

In  dem  Maasse  als  die  Exspiration  kiirzer  und  kraftiger,  mehr 
stossweise  gemacht  wird,  mit  welcher  Action  sich  immer  eine  ent- 
sprechende  Verengerung  der  Glottis  durch  gegenseitige  Annaherung 
der  beiden  Stimmbander  bewirkt  verbindet,  wird  auch  der  Polyp 
desto  rascher  und  weiter  nach  oben  in  die  Hohe  geschleudert. 
Lasst  man  den  Kranken  wahrend  der  laryngoskopischen  Betrach- 
tung  solche  Exspirationsbewegungen  in  verschiedener  Weise  vor- 
nehmen,   so   sieht  man  dabei  den  Polypen  bald  nur  mit  seinem 
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kolbigen  Ende  bis  in  die  Stimmritze  hinein  sich  emporheben  und 
dann  bei  deren  Schliessung  in  ihr  gleichsam  zusammengeschntirt 
und  festgehalten  werden;  andere  Male  dagegen  sieht  man,  dass  der 
in  die  Hohe  tretende  Polyp  durch  die  sich  schliessende  Glottis 
wieder  nach  unten  zuruckgedrtickt  wird,  wenn  derselbe  namlich  in 
dem  Momente  der  Stimmritzenschliessung  mit  dem  grossten  Durch- 
messer  seines  kolbigen  Endes  noch  nicht  durch  die  Glottis  nach 
oben  hindurch  getreten  war;  noch  andere' Male  endlich  wird  der 
Polyp  mit  seinem  grossten  Maasse  vollstandig  durch  die  Glottis 
nach  oben  empor  gedrangt  und  gewalzt,  und  in  den  vordern  Theil 
der  beiden  Kehlkopfstaschen  (Ventriculus  Morgagni),  und  zwar 
etwas  mehr  in  den  linken  als  in  den  rechten  Ventrikel  hinein  ge- 
drangt, wahrend  sich  unter  ihm  die  wahren  Stimmbander  stark 
einander  nahern  und  dadurch  seinen  vordern  diinnern  Theil  zwi- 
schen  sich  einklemmen.  Eine  Ansicht  dieser  Lage  des  Polypen  gibt 
Fig.  3  treulich  wieder. 

Diese  eben  beschriebene  Lage  ist  nun  diejenige,  welche  der 
Polyp  die  meiste  Zeit  hindurch,  wenigstens  bei  Tage  einzunehmen 
pflegt  und  sie  erklart  auch  vollstandig  die  vorhandene  Stoning  der 
Sprache.  Will  namlich  der  Kranke  sprechen,  so  muss  er  zunachst 
den  Polypen  durch  eine  starke  Exspirationsbewegung  in  diese  Lage 
gleichsam  hinaufschnellen ,  wovon  er  eine  ganz  deutliche  und  be- 
wusste  Empfindung  hat;  dort  oben  angelangt  bleibt  der  Polyp  so 
lange  dort  ruhig  sitzen,  bis  er  durch  eine  starke  Inspiration  wieder 
hinunter  gerissen  wird,  wie  z.  B.  bei  jeder  laryngoskopischen  Unter- 
suchung  der  Kranke  zunachst  durch  eine  solche  Aspiration  den 
Polypen  in  die  Glottis  hinabziehen  musste.  In  jener  Lage  aber,  in 
der  Stimmritze  und  in  den  beiden  Kehlkopfstaschen  zwischen  den 
falschen  und  wahren  Stimmbandern  gleichsam  eingekeilt,  driickte 
er  nicht  nur  den  vordern  Theil  der  letzteren  Bander  ab warts,  son- 
dern  verhinderte  oder  beschrankte  zugleich  auch  deren  Schwingun- 
gen  beim  Angeben  von  Tonen  und  beim  Sprechen,  gleichsam  wie 
ein  Dampfer  auf  mehr  als  die  vordere  Halfte  der  Stimmbander 
aufgesetzt. 

Nachdem  nun  durch  diese  Untersuchungen  die  Beschaffenheit 
und  Lagerung  des  in  der  Hohle  des  Kehlkopfs  vorhandenen  Aus- 
wuchses  nach  alien  Seiten  hin  genau  erforscht  worden  war,  stellte 


Erste  Beobachtung,  265 

sich  mir  als  nachste  Frage,  auf  welchem  Wege  soil  die  Entfernung 
desselben  bewerkstelligt  werden?  Ich  ubergehe  die  Erwagungen, 
welche  mich  bestimmten  von  der  blutigen  Eroffnung  des  Kehlkopfs 
abzustehen  und  zu  versuchen,  mit  dem  Messer  von  oben  herab  auf 
dem  nattirlichen  Wege  bis  in  den  untern  Abschnitt  der  Kehlkopfs- 
hohle  einzudringen  und  den  Polypen  zu  zerstoren  —  sie  sind  in 
meiner  Schrift  ausfuhrlich  mitgetheilt.  Ebenso  ubergehe  ich  hier 
die  Schwierigkeiten  aller  Art,  welche  sich  mir  bei  diesem  ersten 
Versuche  dieser  Art  entgegenstellten ,  und  die  Beschreibung  der 
Mittel  und  Wege,  welche  mich  in  den  Stand  setzten,  die  ersteren 
glucklich  zu  uberwinden. 

Etwa  urn  die  Mitte  Juni  gelang  es  mir  zum  ersten  Male  mit 
einem  Drahte,  den  ich  an  seinem  vordern  Ende  katheterahnlich  ge- 
bogen,  den  Polypen  an  seinem  kolbigen  Ende  zu  beruhren,  wie  ich 
deutlich  an  dem  leichten  Grubchen  erkennen  konnte,  das  unter  dem 
andrangenden  Drahte  in  der  weichen  Masse  des  Polypen  entstand, 
und  nach  Aufheben  des  Drahtes  auch  sofort  wieder  verschwand. 
In  Folge  der  wahrend  der  fortgesetzten  Uebungen  ofter  wiederhol- 
ten  Beruhrungen  des  Polypen  entstand  an  dieser  Stelle  eine  kleine 
runde  geschwiirige  Flache  von  3 — 4  Mmtr.  Durchmesser  mit  ver- 
tieftem  schmutzigem  Grunde  und  scharf  abgesetzten  Randern  (vgl. 
Fig.  3),  welche  indessen  nach  kurzer  Zeit  wieder  vernarbte.  Aus- 
ser  der  einfachen  Beruhrung  versuchte  ich  alsbald  auch  noch  mit 
dem  an  der  Spitze  leicht  gebogenen  Drahte  bis  unter  den  Polypen 
zu  gelangen,  um  denselben  von  unten  nach  oben  in  die  Hohe  zu 
heben  und  dadurch  seine  Befestigungsweise  und  Beweglichkeit  noch 
vollstandiger  kennen  zu  lernen.  Schliesslich  gelang  es  mir  auch 
mit  einem  Drahte,  der  an  seiner  Spitze  etwa  4  Mmtr.  lang  unter 
einem  rechten  Winkel  gebogen  war,  unter  den  freien  Rand  der 
Verbindungs-  oder  Insertionsfalte  des  Polypen  zu  gelangen  und 
diese  etwas  emporzuheben,  wodurch  deren  Existenz  und  Beschaffen- 
heit  auf  das  Bestimmteste  dargethan  ward. 

Nachdem  auf  diese  Weise  der  Zugang  zu  dem  Polypen  herge- 
stellt  war,  beschloss  ich  denselben  dadurch  zu  beseitigen,  dass  ich 
mittelst  mehrfacher  kleiner  Einschnitte  und  zwar  moglichst  nahe 
an  der  Uebergangsstelle  der  freien  Schleimhautfalten  auf  den  Kor- 
per  des  Polypen  beigebracht,  den  Ernahrungsapparat  so  zerstorte, 
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dass  gangranoses  Absterben  die  unvermeidliche  Folge  davon  sein 
musste.  Zu  dieseni  Zwecke  construirte  ich  die  Taf.  V.  Fig.  30  ab- 
gebildete  Messerscheere  oder  Messerpincette  und  gleich  am  ersten 
Tage  nach  deren  Anfertigung,  am  20.  Juli  1861  gelang  es  mir,  bei 
dem  ersten  Einfiihren  derselben  in  den  Kehlkopf  damit  drei  kleine 
Schnittchen  rasch  hintereinander  und  bei  dem  nach  einer  kleinen 
Pause,  d.  b.  nur  wenige  Minuten  darauf  noch  einmal  wiederholten 
Einfuhren  weitere  2 — 3  kleine  Schnittchen  theils  in  das  hintere 
Ende  des  Polypen  selbst,  theils  in  die  dicht  daran  anstossende  Par- 
thie  der  Schleimhautfalte  zu  machen.  (Vergl.  Taf.  VII.  Fig.  2.) 
Ausgefuhrt  wurden  diese  Schnitte  in  der  Weise,  dass  das  Instru- 
ment geschlossen  in  die  Kehlkopfshohle  bis  zu  dem  Polypen  hinab 
gefuhrt  wurde,  und  zwar  so,  dass  dessen  grade  nach  vorn  gerich- 
tete  Spitze  das  freie  kolbige  Ende  des  Polypen  von  hinten  her 
leicht  beriihrte.  Durch  leisen  vorsichtigen  Fingerdruck  ward  es 
jetzt  geoffnet,  so  dass  ohne  sonstige  Veranderung  in  seiner  Haltung 
und  Richtung  die  eine  kleine  Schneide  etwas  tiefer  und  die  andere 
etwas  hbher  als  die  Insertion  der  Schleimhautfalte  an  den  Polypen 
zu  stehen  kamen,  und  dann  durch  eine  leichte  Erhebung  des  Griff- 
endes  des  Instrumentes,  beide  Klingen  rasch  nach  vorn  gegen  den 
Polypen  hin  bewegt  und  gegen  ihn  angedriickt  wurden,  wahrend 
im  gleichen  Augenblicke  durch  Nachlassen  des  Fingerdrucks  die 
beiden  geoffneten  Schneideklingen  sich  schlossen.  Dieselbe  Bewe- 
gung  ward  dann  rasch  noch  1 — 2  Mai  wiederholt. 

Diese  Schnitte,  welche  von  dem  Kranken  nicht  im  Mindesten 
empfunden  wurden,  verursachten  eine  verhaltnissmassig  reichliche 
Blutung,  welche  den  Kranken  jedoch  in  keiner  andern  Weise  be- 
lastigte,  als  dass  er  anfangs  rasch  nach  einander,  spater  in  etwas 
grosseren  Zwischenzeiten  durch  kurzes  Aufhusten  Blut  auswarf. 
Dieses  Bluthusten,  abgesehen  von  den  einzelnen  Blutspuren,  welche 
sich  auch  noch  spater  in  dem  weiteren  Verlaufe  des  Tages  hie  und 
da  in  dem  ausgeworfenen  Schleime  zeigten,  dauerte  ungefahr  3M 
Stunden,  und  die  gauze  Menge  des  ausgeworfenen  Blutes  mag 
etwas  mehr  als  zwei  Unzen  betragen  haben.  Die  Stimme  zeigte  nach 
dieser  Operation  noch  keine  Veranderung,  wie  denn  auch  in  dem 
Allgemeinbefinden  des  Kranken  ebensowenig  irgend  eine  Aenderung 
zu  bemerken  war. 
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Am  21.  und  22.  Juli  wurden  die  Einschnitte  in  der  gleichen 
Weise  und  mit  dem  namlichen  Erfolge  wiederholt,  nur  war  die 
Blutung  an  dem  ersten  dieser  beiden  Tage  geringer  als  an  dem 
vorhergegangenen  Tage  nach  der  ersten  Incision,  und  an  dem  zwei- 
ten  Tage  fiel  sie  noch  geringer  aus. 

Bei  der  Untersuchung  erschien  der  Polyp  an  dem  grossten 
Theil  seiner  Oberflache  mit  zahlreichen  kleinen  klaffenden  Schnitt- 
chen  bedeckt  und  die  besonders  nach  vorn  gelegene  unverletzt  ge- 
bliebene  Oberflache  stark  mit  Blut  getrankt  und  bedeckt,  so  dass 
er  nicht  unpassend  mit  einem  Stuck  rohen  halb  zerhackten  Flei- 
sches  verglichen  werden  konnte. 

Am  23.  Juli,  an  welchem  Tage  noch  weitere  Incisionen  ge- 
macht  werden  sollten,  allein  grosserer  Reizbarkeit  des  Kranken  und 
haufigeren  Hustens  wegen  nicht  recht  ausgefuhrt  werden  konnten, 
zeigte  der  Polyp  ein  wesentlich  verschiedenes  Aussehen,  die  rothe 
Farbung  war  fast  ganzlich  verschwunden ,  nur  noch  an  einzelnen 
kleinen  Stellen  in  Form  von  kleinen  Flecken  und  Streifen,  sog.  ca- 
pillaren  Apoplexieen  ahnlich,  wahrnehmbar,  wahrend  der  grosste 
Theil  des  Polypen,  d.  h.  inehr  als  dessen  hintere  Halfte  in  eine 
zottige  filzige  oder  faserige  Masse  von  schmutziggrauer  Farbe  ver- 
wandelt  war,  ganz  ahnlich  den  Fetzen  nekrotisirten  Zellgewebes, 
welche  bei  diffuser  in  Gangran  iibergegangener  Entzundung  des 
Unterhaut-Zellgewebes  ausgestossen  und  ausgezogen  werden.  Dabei 
war  zugleich  das  Volumen  des  Polypen  auffallend  verkleinert,  wie 
denn  auch  bereits  an  der  Sprache  eine  Aenderung  zum  Bessern 
nicht  mehr  zu  verkennen  war. 

Dieser  Zersetzungsprocess  des  Polypen,  wahrend  dessen  die 
abgestorbenen  und  abgelosten  Theile  mit  dem  Husten  ausgeworfen 
wurden,  ohne  dass  jedoch  je  ein  grosseres  Fragment  davon  bemerkt 
worden  ware,  machte  solche  rasche  Fortschritte ,  dass  schon  am 
25.  Juli  bei  der  Untersuchung  die  ganze  Masse  des  Korpers  des 
Polypen  verschwunden  war  und  nur  noch  in  oder  unter  dem  vor- 
dern  Winkel  der  Stimmritze  ein  hochstens  zwei  Linien  langer  von 
beiden  Seiten  her  platt  zusammengedruckter  Stumpf  von  dem  vor- 
dern  Ende  des  Polypen  vorhanden  war,  welcher  an  seinem  hintern 
freien  etwas  dickern  Ende  eine  etwa  2  Quadratlinien  grosse  Gra- 
nulationsflache  mit  einem  dunnen  Eiterbeschlage   darbot,  wahrend 
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der  vorderste  Theil  von  glatter,  nur  unbedeutend  gerotheter  Schleim- 
haut  bekleidet  war.  Gleichzeitig  war  der  Kranke  auch  wieder  im 
Stande,  mit  lauter  Stimme  zu  reden,  namentlich  ganz  leicht  und 
ohne  alien  Anstoss  und  Anstrengung  mit  der  Sprache  einzusetzen, 
wenn  scho-n  die  Stimme  no-ch  nicht  ganz  vollkommen  rein  war, 
sondern  noch  einen  gewissen  Nasenton  hatte,  welcher  indessen  mit 
grosser  Wahrscheinlichkeit  hauptsachlich  dem  gleichzeitig  vorhan- 
denen  Schnupfen  zuzuschreiben  war;  die  Empfindangen  in  der 
Glottis,  welche  fruher  durch  die  Bewegungen  des  Polypen  bei  dem 
Ein-  und  Ausathmen  erzeugt  wurden,  waren  ganzlich  verschwunden. 

Mit  dem  Beginne  des  Monat  August  konnte  der  Kranke  von 
seinem  Kehlkopfsubel  als  vollstandig  befreiet  angesehen  werden,  in- 
dem  die  Stimme  und  Sprache  vollstandig  frei  und  rein  waren. 

Die  vorhin  erwahnte  kleine  Granulationsflache  ist  jetzt  voll- 
standig vernarbt  und  der  ganze  Ueberrest  des  Polypen  zu  einem 
kleinen,  nicht  liniengrossen,  von  beiden  Seiten  her  platten  Stumpf 
zusammengeschrumpft ,  welcher  unter  dem  vordern  Vereinigungs- 
winkel  der  beiden  Stimmbander  so  versteckt  sitzt,  dass  er  nur  bei 
ganz  besonderer  Aufmerksamkeit  auf  diese  Stelle  wahrgenommen 
werden  kann.  Beide  Stimmbander  erscheinen  ihrer  ganzen  Lange 
nach  vollstandig  frei  und  normal,  wie  denn  auch  unterhalb  des 
linken  Bandes  keine  Spur  mehr  von  der  fruheren  Falte  zu  ent- 
decken  ist.  Bemerkenswerth  ist  noch,  dass  die  Glottis  nach  Ent- 
fernung  des  Polypen  bei  der  Inspiration  zu  einem  bedeutend  hohern 
Grade  sich  erweiterte,  als  dieses  wahrend  der  Anwesenheit  des  Po- 
lypen je  geschehen  war,  ja  nahezu  das  Doppelte  ihres  Querdurch- 
messers  erreichte. 

Fragt  man  noch  nach  dem  Allgemeinbefinden  des  Kranken 
wahrend  der  ganzen  Dauer  der  Behandlung,  so  war  dasselbe  im 
Anfange  vollkommen  ungestort  bis  auf  eine  massige  Reizung  der 
Tracheal-  und  Bronchialschleimhaut ,  die  sich  durch  einen  am  Tage 
nur  seiten,  haufiger  dagegen  des  Nachts  und  Morgens  einstellenden 
Husten  mit  dicklichem  Auswurf  zu  erkennen  gab.  Nach  und  nach 
stellte  sich  jedoch  eine  allmalig  zunehmende  erhohete  Reizbarkeit 
bei  dem  Kranken  ein,  deren  Ursache  zum  Theil  in  der  bedeutenden 
psychischen  Aufregung  und  Anspannung  wahrend  der  Dauer  der 
einzelnen  Sitzungen  lag,  hauptsachlich  aber  in  der  bestandig  fort- 
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dauernden  Sorge  und  Befiirchtung  urn  den  schliesslichen  Ausgang 
des  ganzen  Unternehmens  gesucht  werden  musste.  In  Folge  die- 
ser  Ursachen  breitete  sich  schon  wahrend  jeder  Sitzung  ein  Ge- 
fuhl  von  Kalte  uber  den  ganzen  Korper  aus,  das  noch  zunahm, 
wenn  sich  der  Kranke  nach  beendigter  Sitzung  in  das  Freie  be- 
gab,  und  sich  trotz  der  grossen  Hitze  Mittags  im  Hochsommer 
fast  regelmassig  zu  einem  wirklichen  Frostgefuhle  steigerte.  Auch 
ausser  dieser  Zeit  war  bestandig  eine  viel  grossere  Empfindlichkeit 
gegen  aussere  besonders  Temperatur-Einfliisse  vorhanden,  was  den 
Kranken  nicht  nur  zu  einer  fur  die  heisse  Jahreszeit  ungewohnlich 
warmen  Bekleidung  veranlasste,  sondern  uberhaupt  eine  bis  dahin 
an  ihm  nie  gekannte  Aengstlichkeit  und  Aufmerksamkeit  fur  seinen 
ganzen  Korperzustand  bewirkte.  Am  meisten  empfindlich  war  die 
Gegend  des  Magens  und  des  Zwolffingerdarmes ,  so  dass  jedes  Mai, 
wenn  dieselbe  von  kiihlerer  Luft  getroffen  war,  neben  Vermehrung 
des  Hustens  auch  Druck  in  der  Magengegend,  Verminderung  des 
Appetits,  allgemeine  Mattigkeit  verbunden  mit  icterischer  Farbung 
der  Haut,  besonders  der  Haut  des  Gesichtes  und  der  Bindehaut  der 
Augen,  mit  dunkelgruner  Farbung  des  Urins  und  grauer  Farbung 
der  sparsam  erfolgenden  Stuhlausleerungen  sich  einstellten.  Nur 
einmal  erreichten  jedoch  diese  Zufalle  einen  solchen  Grad,  dass  sie 
den  Kranken  zu  einem  mehrtagigen  Bettliegen  zwangen,  indem  zu- 
gleich  Fieber  vorhanden  war;  warmeres  Verhalten  und  der  Gebrauch 
von  Aloe  mit  Rheum  geniigte  immer,  um  wenigstens  jede  storende 
Steigerung  dieser  Zufalle  alsbald  wieder  zu  beseitigen,  da  ein  ge- 
ringer  Grad  von  icterischer  Farbung  der  Haut,  des  Urins  und  auch 
der  Sputa  fast  andauernd  blieb.  Nach  vollendeter  Entfernung  des 
Polypen  geniigte  ein  14  Tage  fortgesetztes  reichliches  Trinken  von 
kohlensaurem  Wasser,  den  noch  vorhandenen  Husten  ganzlich  zu 
beseitigen,  und  ein  14tagiger  Badaufenthalt  in  Norderney  wahrend 
der  zweiten  Halfte  des  August  tilgte  die  noch  vorhandene  Empfind- 
lichkeit  der  Haut  gegen  Temperatur-Einflusse  vollstandig,  so  dass 
mein  Bruder  Anfangs  September  vollstandig  genesen  und  erstarkt  zu 
Erfullung  seiner  Berufspflichten  nach  Berlin  zuriickkehren  konnte. 
Diese  vollstandige  Heilung  dauert  bis  auf  den  heutigen  Tag 
noch  ganz  ungetriibt  fort. 
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Herr  BuskenHuet  aus  Harlem  in  Holland,  37  Jahre  alt, 
von  kraftigem  Korperbau  und  gesunder  Constitution,  beraerkte  zu- 
erst  im  November  1861,  als  er  ausser  seiner  sonntaglichen  Predigt 
in  einer  grossen  Kirche  noch  an  5  Wochentagen  taglich  1  Stunde 
zu  reden  und  Unterricht  zu  ertheilen  hatte ,  eine  zunehmende  Hei- 
serkeit  seiner  Stimme  und  eine  immer  grosser  werdende  Anstren- 
gung,  um  laut  sprecben  zu  konnen.  Dabei  geschab  es  auch  nicht 
selten,  dass  bei  solchem  angestrengten  Sprechen  die  Stimme  plotz- 
lich  ganz  versagte  und  es  dem  Kranken  wahrend  einer  balben  bis 
ganzen  Minute  durchaus  unmoglich  ward,  irgend  einen  Ton  oder 
ein  Wort  bervorzubringen.  Von  Husten  war  keine  Spur  vorhan- 
den,  wie  denn  aucb  das  AUgemeinbefinden  des  Kranken  nicht  im 
Geringsten  gestort  erschien.  Eine  arztlicbe  Bebandlung  fand  nicht 
statt  und  ward  noch  um  so  weniger  nachgesucht,  als  der  Kranke, 
nachdem  er  im  Januar  1862  seine  Predigerstelle  aufgegeben  hatte 
und  von  dieser  Zeit  an  nur  noch  wochentlich  einmal  in  einem  klei- 
nen  Saale  vor  einem  kleinen  Kreise  von  Zuhorern  zu  sprechen 
hatte,  der  Hoffnung  sich  hingab,  dass  mit  der  grossern  Ruhe  und 
Schonung  seiner  Stimme  die  Heiserkeit  im  Laufe  der  bessern  Jah- 
reszeit  von  selbst  sich  verlieren  werde.  Diese  Hoffnung  ging  je- 
doch  nicht  in  Erfullung.  Vielmehr  kehrte  Patient  im  September 
von  einem  nach  London  gemachten  8tagigen  Ausfluge  mit  betracht- 
lich  gesteigerter  Heiserkeit  zurtick,  welche  ihn  nunmehr  antrieb 
arztliche  Hulfe  zu  suchen.  Von  dem  consultirten  Arzte  wurden 
mehrere  Wochen  lang  Bepinselungen  der  tieferen  Parthieen  der 
Mundhohle  und  der  Rachenhohle  mit  einer  Auflosung  von  Argentum 
nitricum  vorgenommen,  jedoch  ohne  alien  Einfluss  auf  die  Heiserkeit. 
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Am  16.  October  1862  ward  von  deni  nunmehr  consultirten 
Dr.  Huet  in  Amsterdam  eine  laryngoskopische  Untersuchung  bei 
Sonnenlicht  angestellt,  als  deren  Befund  er  in  einem  Briefe  vom 
14.  November  Folgendes  mittheilt:  »Zuerst  eine  allgemeine  Rothung 
und  Injection  der  ganzen  Pharyngo-Laryngeal-Schleimhaut  und  zwei- 
tens  ein  mucoser  Polyp,  der  bei  starker  Ausathmung  dicht  an  der 
vordern  Commissur  der  Ligamenta  vocalia  inferiora  unter  der  lin- 
ken  Chorda  vocalis  hervorragte.  Der  Polyp  hatte  damals  ungefahr 
3— 4Mmtr.  im  Durchschnitte  und  that  sich  wie  ein  dunkelroth  gefarb- 
ter,  mucoser  Tumor  vor,  dessen  Oberflache  glatt  und  sehr  hyperamisch 
schien.  Beim  Angeben  des  hohen  »a«  oder  »ae«  mit  Falsetton  wird 
der  Korper  des  Polypen  zwischen  beiden  Ligamenten  hervorgestos- 
sen  und  von  diesen  eingeklemmt,  was  die  unmittelbare  Dampfung 
des  Tones  und  bleichere  Farbung  (Anamie)  des  gleichsam  abge- 
schniirten  Tumors  zur  Folge  hat.  Obgleich  mir  nicht  moglich  war, 
den  Polypen  bis  zu  seiner  Insertionsstelle  zu  beleuchten,  gelang  es 
mir  doch,  einen  kleinen  Theil  seines  Stieles  an  der  hintern  Seite 
wahrzunehmen ,  wesshalb  ich  mit  einiger  Gewissheit  eine  ziemlich 
breite  Basis  des  Tumors  annehmen  zu  konnen  meinte.« 

Herr  Dr.  Huet  empfahl  schliesslich  dem  Kranken  behufs  der 
Entscheidung  der  Frage  uber  die  Moglichkeit  der  operativen  Ent- 
fernung  des  Polypen  und  deren  etwaige  Ausfuhrung  sich  an  meine 
Person  zu  wenden.  Derselbe  befolgte  diesen  Rath  und  kam  nach 
inzwischen  erfolgter  brieflicher  Verabredung  mit  mir  am  22.  De- 
cember 1862  hier  in  Tubingen  an. 

Bei  der  am  andern  Tage  bei  kiinstlicher  Beleuchtung  vorge- 
nommenen  ersten  Untersuchung  konnte  ich  sofort  die  von  Herrn 
Dr.  Huet  gestellte  Diagnose  im  Wesentlichen  nur  bestatigen.  Auf 
dem  freien  Rande  des  linken  wahren  Stimmbandes  in  einer  Entfer- 
nung  von  5  Mmtrn.  von  dessen  vorderem  Ende  unmittelbar  auf- 
sitzend,  erblickte  ich  einen  halbkugelformigen  Auswuchs  mit  glatter 
Oberflache  und  mit  einer  4 — 5  Mmtr.  breiten  Basis,  der  mit  seinem 
abgeruudeten  freien  Ende  etwa  3  Mmtr.  weit  in  horizontaler  Rich- 
tung  in  das  Lumen  der  Stimmritze  hinein  gegen  die  Mittellinie  hin 
vorragte.  (Taf.  VII.  Fig.  4.)  Die  dunkelrothe  oder  kirschrothe 
Farbe  dieses  Auswuchses  bildete  einen  auffallenden  Contrast  zu  der 
glanzend   weissgelben  Farbe  des   ihn   tragenden,   sowie  auch   des 
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gegeniiberstehenden  rechten  Stirambandes.  Die  ubrige  Innenflache 
der  Kehlkopfshohle  zeigte  eine  massig  vermehrte  Rothung,  der  an- 
granzende  obere  Theil  der  Luftrohre  etwa  1 — IV2  Zoll  lang  ab- 
warts  eine  sehr  auffallend  vermehrte  gleichmassige  lebhafte  Rothe, 
wahrend  der  ubrige  sichtbare  untere  Theil  der  Luftrohre  fast  voll- 
kommen  weiss  erschien. 

Liess  ich  den  Kranken  bei  geoffneter  Stimmritze  kraftig  aus- 
und  einathmen,  so  behielt  dieser  Auswuchs  seine  Lage,  Form  und 
Farbe  vollstandig  unverandert  bei.  Liess  ich  den  Kranken  dagegen 
ein  lautes  »ae«  angeben,  wobei  die  Luft  mit  grosserer  Gewalt  aus 
den  Lungen  durch  die  betrachtlich  sich  verengernde  Stimmritze 
hinaus  getrieben  wird,  so  erkannte  ich  sehr  deutlich,  wie  bei  der 
gegenseitigen  Annaherung  der  beiden  wahren  Stimmbander  das 
rechte  Stimmband  sich  gleichsam  in  die  Wolbung  des  Polypen  hin- 
eindruckte,  so  dass  derselbe  nur  noch  als  ein  nicht  ganz  2  Mmtr. 
breiter  und  4 — 5  Mmtr.  langer  rother  kammformiger  Streifen  mit 
convexer  Oberflache  von  rechts  nach  links  und  einem  vorn  und 
hinten  abgerundeten  freien  Ende  erschien,  welcher  Streifen  genau 
der  Stimmritze  aufsass,  die  unmittelbar  vor  und  hinter  diesem  Strei- 
fen nicht  ganz  1  Mmtr.  weit  klaffte,  weiter  nach  vorn  von  dem 
Polypen,  sowie  weiter  nach  hinten  zu  dagegen  durch  Aneinander- 
legung  der  beiden  Stimmbander  als  Ritze  ganz  verschwand.  (Taf.  VII. 
Fig.  5.)  Die  Farbe  des  Polypen  erschien  hiebei  kaum  merklich 
weniger  roth  als  sonst.  Sobald  der  Kranke  aufhorte,  das  hohe 
»ae«  anzugeben,  kehrte  Alles  wieder  zu  dem  fruheren  Zustande 
zurtick. 

Die  Stimme  des  Kranken  ist  nur  in  massigem  Grade  heiser 
und  leise,  so  dass  bei  der  gewohnlichen  Unterhaltung  alles  Gespro- 
chene  leicht  verstanden  werden  kann,  doch  merkt  man  dabei  wohl 
die  von  dem  Kranken  gemachte  grossere  Anstrengung  seiner  Sprach- 
organe.  Die  Respiration  erscheint  vollkommen  frei,  doch  gibt  der 
Kranke  an,  hie  und  da  ein  Gefuhl  von  Luftmangel  und  Beklem- 
mung  zu  haben.    Allgemeinbefinden  ubrigens  vollkommen  ungestort. 

Die  laryngoskopische  Untersuchung  hot  bei  dem  Kranken  von 
vorn  herein  nur  eine  sehr  massige  Schwierigkeit  dar,  welche  aus- 
schliesslich  durch  die  sehr  substanzreiche  Zunge  bewirkt  wurde, 
deren  Bewegungen  sich  dem  Willensimpulse  von  Seiten  des  Kranken 
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wenig  anpassen  wollten.  Indessen  durch  Anwendung  der  Taf.  IV. 
Fig.  1  abgebildeten  Zange,  mit  welcher  von  dem  Kranken  selber 
die  Zungenspitze  gefasst  und  vorwarts  gezogen  ward,  gelang  es 
sehr  bald,  der  Zunge  die  zur  Vornahme  der  Untersuchung  und  zur 
Einftihrung  der  Instrumente  unerlassliche  Lage  und  Ruhe  zu  ver- 
schaffen.  Die  Geraumigkeit  der  Rachenhohle  abwarts  bis  in  die 
Kehlkopfshohle  hinein  in  Verbindung  mit  der  geringen  Empfindlich- 
keit  der  Schleimhautauskleidung  am  weichen  Gaumen  gaben  dage- 
gen  ein  sehr  gunstiges  Moment  ab  und  gestatteten  mir  ein  sehr 
rasches  Vorwartsgehen ,  so  dass  ich  schon  bei  der  dritten  Unter- 
suchung (am  25.  December),  wahrend  ich  mit  der  linken  Hand 
meinen  grossern  Kehlkopfsspiegel  fixirte,  mit  der  rechten  Hand 
einen  gebogenen  Draht  in  die  Kehlkopfshohle  einzufiihren  und  den 
Polypen,  wenn  auch  nur  fliichtig,  zu  beriihren  vermochte. 

An  den  beiden  nachstfolgenden  Tagen  (am  26.  und  27.  De- 
cember) gelang  es  mir,  den  Polypen  mit  dem  Drahte  nicht  nur 
rascher  und  andauernder  zu  beriihren,  sondern  auch  denselben  mit 
dem  Drahte  etwas  nach  abwarts  und  aufwarts  zu  bewegen,  wobei 
ich  mich  auf  das  Bestimmteste  theils  von  der  geringen  Beweglich- 
keit  des  Polypen,  theils  von  dessen  fester  derber  Consistenz  iiber- 
zeugte.  Von  diesen  Beruhrungen  und  Bewegungsversuchen  des 
Polypen  hatte  der  Kranke,  wie  er  wiederholt  versicherte,  stets  eine 
ganz  deutliche  Empfindung,  aber  durchaus  keinen  Schmerz  und  nur 
einen  geringen,  leicht  zu  unterdriickenden  Reiz  zum  Husten.  Auch 
die  Beruhrung  des  linken  Stimmbandes  selbst  durch  den  Draht, 
wenn  nur  leicht  und  voriibergehend ,  rief  weder  Schmerz  noch  be- 
sondern  Hustenreiz  hervor,  wahrend  letzterer  sofort  bei  der  leise- 
sten  Beruhrung  jeder  Stelle  der  Schleimhaut  eintrat,  welche  die 
oberhalb  der  wahren  Stimmbander  gelegene  Abtheilung  der  Kehl- 
kopfshohle auskleidet. 

Nachdem  ich  auf  die  angedeutete  Weise  bei  den  taglich  etwa 
*/* — x/2  Stunde  lang  dauernden  Uebungen  so  weit  vorgeschritten 
war,  versuchte  ich  zunachst  den  Polypen  mit  einer  eigens  dazu 
construirten  Scheere  hart  an  seiner  Basis  zu  fassen,  abzuschneiden 
und  zugleich  mit  der  zuriickgezogenen  Scheere  herauszubefordern. 
Allein  so  leicht  es  mir  auch  gelang,  die  geschlossene  Scheere  bis 
an  den  Polypen  hin  zu  fiihren,  so  wenig  wollte    es  mir  gelingen, 

Brans,  Laryngo-chirurgie.  ig 
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dann  die  Scheere  zu  offnen  und  deren  beide  Branchen  an  dem  vor- 
dern  und  hintern  Rande  des  Polypen  so  weit  hinabzubringen,  dass 
ich  mit  der  nothigen  Sicherheit  die  Scheerenblatter  in  der  Art 
hatte  schliessen  konnen,  dass  sie  den  Polypen  genau  an  seiner  Ba- 
sis gefasst  und  abgeschnitten  hatten. 

Ich  stand  deshalb  nach  wenigen  Tagen  von  weiteren  Versuchen 
dieser  Art,  die  zu  ihrem  Gelingen  jedenfalls  noch  eine  langere  Zeit 
der  Einubung  erfordert  haben  wiirden,  ab  und  griff  zu  dem  pg.  206 
beschriebenen  kleinen  zweischneidigen  Messer,  das  in  Fig.  5  in  dem 
Nachtrage  zu  meiner  ersten  Schrift  in  seiner  damaligen  Gestalt  ab- 
gebildet  ist. 

Mit  diesem  einfachsten  Instrumente  gelang  es  mir  deDn  auch 
sofort  am  3.  Januar  1863,  den  beabsichtigten  Zweck  zu  erreichen 
und  zwar  ohne  andere  instrumentale  Beihulfe  als  eine  Zange,  mit 
welcber  der  Kranke  selbst  seine  Zunge  hervorzog  und  fixirte,  wah- 
rend  ich  selbst  mit  meiner  liuken  Hand  den  in  die  Rachenhohle 
eingebrachten  Kehlkopfsspiegel  festhielt.  Nachdem  ich  2  Mai  das 
beschriebene  Messer  eingefuhrt  und  den  Polypen  an  seiner  Basis 
beriihrt  und  ganz  leicht  gerizt  hatte,  gelang  es  mir  beim  dritten 
Male,  den  Polypen  genau  in  der  Mitte  seiner  Basis  mit  dem  Messer 
von  oben  nach  unten  zu  durchstossen  und  auf  der  Klinge  zu  fixiren. 
Durch  eine  leichte  Seitenbewegung  des  Instruments  nach  der  Mittel- 
linie  hin  zog  ich  den  Polypen  etwas  von  der  Seitenwand  des  Kehl- 
kopfs  und  dem  ihn  tragenden  Stimmbande  ab,  vergrosserte  die  ge- 
machte  Oeffnung  etwas  durch  einige  sageformigen  Bewegungen  des 
Messers  in  der  Richtung  von  vorn  nach  hinten  und  schnitt  endlich 
durch  Senkung  des  Messergriffes  mittelst  der  dadurch  emporge- 
hobenen  Messerspitze  nach  hinten  zu  aus,  worauf  das  Messer  rasch 
entfernt  wurde.  Der  Kranke  hatte  von  diesem  ganzen  Manover 
nicht  den  mindesten  Schmerz  empfunden,  wohl  aber  seinen  ganz 
bestimmten  Angaben  nach  eine  ganz  deutliche  Empfindung  der  Be- 
ruhrung  und  Zerrung  an  dem  Stimmbande  gehabt.  Es  erfolgten 
alsbald  einige  leichte  Hustenstosse ,  durch  welche  nur  ganz  wenig 
Schleim  mit  kaum  nennenswerthen  Blutspuren  ausgeworfen  wurde. 

Bei  der  sofort  vorgenommenen  Besichtigung  der  Kehlkopfshohle 
zeigte  sich  an  der  Stelle  des  linken  Stimmbandes,  welche  bis  dahin 
der  Polyp  eingenommen  hatte,  statt  desselben  eine  schmale  langliche 


Zweite  Beobachtung.  275 

Vertiefung  (etwa  5  Mmtr.  lang)  von  einer  leichten  Erhebung,  dem 
Wundrande  der  Schleimhaut,  an  dem  vordern  und  hintern  Ende 
begranzt,  und  bedeckt  mit  einer  ganz  dunnen  Schichte  geronnenen 
Blutes,  welche  sich  nicht  nur  auf  die  ubrige  Oberflache  dieses 
Stimmbandes  ausbreitete,  sondern  auch  dem  andern  Stimmbande 
und  noch  einigen  anderen  Stellen  der  Innenflache  des  Keblkopfes 
und  der  angranzenden  obersten  Parthie  der  Luftrohre  anhaftete. 
Von  dem  Polypen  selbst  war  zunachst  keine  Spur  zu  bemerken; 
als  ich  aber  den  Kranken  ein  kraftiges  »ae«  angeben  Hess,  schnellte 
derselbe  mit  einem  Male  durch  den  von  der  Lunge  her  empordrin- 
genden  kraftigen  Luftstrom  aus  der  Tiefe  empor  als  ein  5 — 6  Mmtr. 
langes  schmales  Lappchen  von  schmutzigrother  Farbe,  welches  sich 
schrag  durch  die  nur  wenig  (3—4  Mmtr.)  geoffnete  Stimmritze  hin- 
durchlegte,  indem  es  mit  seinem  freien  Ende  momentan  dem  rech- 
ten  Stimmbande  anklebte,  wahrend  es  mit  seinem  andern  Ende,  als 
einer  ganz  dunnen  fadenformigen  Schleimhautbrticke ,  noch  an  dem 
vordersten  Ende  der  vorhin  erwahnten  Wundflache  in  organischem 
Zusammenhange  stand.  (Vergl.  Taf.  VI.  Fig.  20.)  Athmete  der 
Kranke  jetzt  ein,  wobei  die  Stimmritze  sich  erweiterte,  so  sank 
das  Lappchen  mit  seinem  freien  Ende  wieder  in  die  Tiefe  hinab 
und  legte  sich  der  Innenflache  der  untern  Kehlkopfshohle  unmittel- 
bar  unter  dem  linken  Stimmbande  so  dicht  an,  dass  es  dem  Blicke 
anscheinend  ganz  entschwand  und  nur  bei  ganz  besonderer  Auf- 
merksamkeit  das  obere  (=  vordere)  fadenformige  Verbindungsstiick 
eben  noch  wahrgenommen  werden  konnte.  Mehrfache  Wiederholung 
ergab  stets  dasselbe  Resultat. 

Nachdem  es  mir  auf  diese  Weise  gelungen  war,  den  Polypen 
an  seiner  Basis  mit  einem  Male  vollstandig  bis  auf  die  er- 
wahnte  fadenformige  Schleimhautbrticke  abzuschneiden ,  versuchte 
ich  schliesslich  noch,  auch  diese  Verbindung  zu  trennen.  Ich  ftihrte 
zu  diesem  Zwecke  ein  kleines  gedecktes  Hakchen  ein  und  suchte 
mit  diesem  den  herabhangenden  Fetzen  zu  ergreifen,  um  ihn  dann 
durch  Anziehen  abzureissen,  allein  vergeblich.  Bei  geoffneter 
Stimmritze  lag  derselbe  der  Kehlkopfswandung  so  dicht  an  und 
war  so  wenig  von  der  ubrigen  Kehlkopfsschleimhaut  zu  unterschei- 
den,  zum  Theil  auch  durch  seine  Lage  unterhalb  des  Stimmbandes 
der  directen  Beobachtung  ganzlich  entzogen,  dass  ich  das  Hakchen 

18* 
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nicht  sofort  in  denselben  einsenken  konnte,  sondern  gleichsara  ta- 
stend  zu  Werke  gehen  musste,  und  versuchen  wo  beim  Ansetzen  des 
Hakchens  eine  nachgiebige  und  bewegliche  Parthie  zum  Vorschein 
kommen  wiirde.  Bei  kraftiger  Angabe  des  hohen  »ae«  kam  zwar 
das  Lappchen  stets  wieder  in  der  vorhin  bezeichneten  Weise  zum 
Vorschein,  allein  dann  war  auch  die  Stimmritze  so  eng,  dass  von 
einem  Eingehen  in  dieselbe  mit  einem  Instrumente  keine  Rede  sein 
konnte. 

Ich  stand  deshalb  von  diesen  Versuchen  alsbald  ab,  urn  so 
mehr  als  ich  mit  aller  Sicherheit  darauf  rechnen  durfte,  dass  die 
noch  vorhandene  fadenformige  Verbindung  in  kiirzester  Zeit  zu 
Grunde  gehen  wiirde.  So  geschah  es  denn  auch.  Schon  am  fol- 
genden  Tage  fand  ich  bei  der  Untersuchung  des  Kehlkopfs  an  der 
Stelle  des  Polypen  eine  schmale  langliche  Excavation  von  schmutzig 
graugelblicher  Farbe  mit  leicht  erhabenen  Schnittrandern  und  an 
ihrem  vordern  Ende  ein  kleines  schwarzes  Piinktchen  als  einzige 
Andeutung  der  Stelle,  an  welcher  die  zuriickgelassene  fadenformige 
Schleimhautbrucke  des  Polypen  abgefault  und  abgestossen  war.  Im 
Uebrigen  keine  Veranderung  als  eine  leichte  Schwellung  und  schmutzig- 
rothliche  Farbung  (zum  Theil  Imbibitionsrothe  von  dem  darauf  gele- 
genen  Blutextravasate)  der  Schleimhaut,  welche  die  beiden  unteren 
Stimmbander  uberzieht 

Die  Stimme  des  Kranken,  welche  unmittelbar  nach  dem  Ab- 
schneiden  des  Polypen  ganz  kraftig  und  klangvoll  gewesen  war, 
hatte  sich  ganz  kurze  Zeit  darauf  schon  etwas  verandert,  tonte 
weniger  rein  und  kraftvoll,  ohne  Zweifel  zunachst  in  Folge  der 
Bedeckung  der  Stimmbander  mit  einer  wenn  auch  nur  ganz  diin- 
nen  Schichte  geronnenen  Blutes  und  hinterher  in  Folge  der  einge- 
tretenen  leichten  traumatischen  Entziindung  der  Schleimhaut.  Mit 
dem  Nachlass  der  letztern  wurde  auch  die  Stimme  wieder  heller 
und  reiner,  so  dass  der  Kranke  sogar  ein  Liedchen  zu  singen  ver- 
mochte,  doch  blieb  dieselbe  bis  zur  Abreise  des  Kranken  von  Tu- 
bingen immerhin  noch  etwas  bedeckt,  wie  denn  auch  bei  der  am 
9.  Januar  1863  (am  Tage  vor  der  Abreise  des  Operirten  in  seine 
Heimath)  von  mir  vorgenommenen  letzten  laryngoskopischen  Unter- 
suchung die  Schleimhautwunde  auf  dem  linken  Stimmbande  zwar 
kleiner,  schmaler,  flacher  und  mit  glatten  Randern  versehen,  aber 
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noch  nicht  vernarbt  und  noch  von  einem  schmutzigrothen  Hofe  um- 
geben  gefunden  wurde. 

Das  Allgemeinbefinden  des  Kranken  blieb  wahrend  der  gan- 
zen  Dauer  der  Behandlung  ganzlich  ungestort,  obschon  derselbe 
taglich  Ausgange  gemacht  und  jeder  Witterung  sich  ausgesetzt 
hatte. 

Am  12.  Marz  d.  J.  erhielt  ich  von  Herrn  Huet  aus  Harlem 
die  mir  zur  grossten  Freude  gereichende  briefliche  Mittheilung, 
dass  seine  Heilung  so  vollkommen  als  moglich  sei;  er  habe  be- 
reits  am  8.  Februar  und  am  1.  Marz  wieder  gepredigt,  und  zwar 
das  letzte  Mai  eine  voile  Stunde  lang,  ohne  die  geringste  An- 
strengung  und  Ermiidung  wahrend  und  nach  der  Predigt  zu  em- 
pfinden.  Zugleich  fttgt  er  noch  hinzu:  Eine  am  16.  Februar  von 
Herrn  Dr.  Egeling  in  Harlem  bei  vollem  Sonnenscheine  vorge- 
nommene  genaue  laryngoskopische  Untersuchung  liess  denselben 
keine  Spur  mehr  weder  von  der  fruhern  Erkrankung  noch  von  der 
Operation  wahrnehmen,  namentlich  war  die  bei  der  Abreise  des 
Operirten  von  Tubingen  noch  vorhandene  kleine  Wundflache  an 
dem  linken  Stimmbande,  da  wo  der  Polyp  gesessen,  sowie  die 
Rothung  in  der  Umgebung  spurlos  verschwunden,  mithin  die  ganze 
innere  Kehlkopfshohle  von  vollkommen  normaler  Beschaffenheit. 
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Herr  Wilhelm  Silbergleit,  Kaufmann  in  Breslau,  ein  ge- 
sunder  und  kraftiger  Mann  in  den  Dreissigen,  ward  im  November 
1859,  als  er  eines  Abends  aus  dem  sehr  warmen  Theater,  den  Hals 
nur  mit  einer  dunnen  weissen  Binde  bekleidet,  bei  scharfem  windi- 
gem  Wetter  nach  Hause  ging,  von  Heiserkeit  befallen,  welche  Anfangs 
wenig  geachtet  im  Laufe  des  Decembers  so  zunahm,  dass  er  sich 
ohne  starke  Anstrengung  nicbt  mehr  verstandlich  machen  konnte. 
Bis  zu  dem  angefuhrten  Zeitpunkte  will  Patient  nie  an  Heiserkeit 
gelitten  haben,  doch  gibt  er  an,  dass  nachtraglich  viele  seiner  Be- 
kannten  ihm  erklart  hatten,  sie  hatten  bereits  einige  Monate  lang 
vorlier  eine  etwas  umflorte  Stimme  bei  ihm  wahrgenommen;  so 
viel  ist  aber  jedenfalls  ausser  allem  Zweifel,  und  dieses  weiss 
der  Kranke  gewiss ,  dass  er  bis  zu  dem  genannten  Zeitpunkte  sich 
nie  auch  nur  im  Geringsten  habe  anstrengen  miissen,  urn  laut  zu 
sprechen. 

Die  Anwendung  aller  bekannten  Hausmittel  und  spater  die 
Verordnuugen  seines  Hausarztes:  Alaungurgelungen,  Einathmung 
von  Salmiakdampfen,  Blasenpflaster  auf  die  Kehlkopfsgegend  etc.  etc., 
welche  Mittel  vom  December  bis  Ende  Marz  1860  mit  grosser  Aus- 
dauer  angewandt  wurden,  blieben  sammtlich  ohneErfolg;  ebenso  auch 
die  nunmehr  lange  Zeit  hindurch  vorgenommenen  Bepinselungen  der 
tieferen  Rachenparthieen  mit  Hollensteinauflosungen.  Es  ward  des- 
halb  Patient,  nachdem  bei  einer  im  Fruhjahr  1860  vorgenommenen 
laryngoskopischen  Untersuchung  keine  erhebliche  Veranderungen  in 
dem  Kehlkopfe  gefunden  worden  waren,  der  vermeinten  hartnackigen 
katarrhalischen  Affection  der  Luftwege  am  Halse  wegen  anfangs 
Juni  nach  Salzbrunn  geschickt,  woselbst  er   seiner  Aussage  nach 
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mit  peinlicher  Gewissenhaftigkeit  durch  voile  5  Wochen  die  Kur 
gebrauchte.  Mit  gleicher  Heiserkeit  von  Salzbrunn  wieder  zuriick- 
gekehrt,  wurde  er  deshalb  sofort  nach  Ems  gesandt,  wo  er 
wiederum  4  voile  Wochen  Kesselbrunnen  trank  und  Einathmungen 
vornahm. 

Im  September  Ems  ebenso  ungebessert  verlassend  liess  er  sich 
auf  der  Riickreise  nach  Breslau  in  Berlin  von  Dr.  Lewin  laryngo- 
skopisch  untersuchen,  welcher  darauf  erklarte,  der  alleinige  Grund 
der  Heiserkeit  sei  ein  auf  dem  vordern  Ansatze  des  rechten  Stimm- 
bandes  befindlicher  Polyp,  eine  Heilung  dieser  Heiserkeit  durch 
operative  Entfernung  des  Polypen  sei  aber  wegen  der  nicht  zu  er- 
reichenden  Insertionsstelle  unmoglich;  die  Vergrosserung  dieses 
Polypen,  als  deren  unausbleibliche  Folge  Luftmangel  und  Er- 
stickungszufalle  bezeichnet  wurden,  wolle  er  durch  Bepinselungen 
mit  Hollensteinsolution  aufhalten,  ubrigens  miisse  sich  der  Kranke 
seines  heisern  Organs  wegen  in  sein  Schicksal  fugen. 

Ungefahr  auf  dasselbe  liefen  die  spateren  Consultationen  des 
Professor  Middeldorpf  in  Breslau  und  des  Primarius  Dr.  Turk 
in  Wien  hinaus,  welche  beide  die  Operation  des  Polypen  im  laryngo- 
skopischen  Wege  als  absolut  unausfiihrbar  erklarten,  nur  Dr.  Vol- 
tolini  in  Breslau  machte  noch  einen  Versuch  mit  Einblasung  von 
Hollensteinpulver,  was  etwa  5 — 6  Wochen  lang,  jedoch  ohne  Erfolg 
fortgesetzt  wurde. 

Nach  diesem  letzten  Versuche  gab  der  Kranke  alle  weiteren  Ver- 
suche  zu  seiner  Heilung  auf;  wenn  auch  seine  Heiserkeit  nach  und 
nach  auf  einen  geringern  Grad  zuruckgegangen  war,  der  ihn  in  der 
Besorgung  seiner  Geschafte  durchaus  nicht  hinderte,  so  gerieth  er 
doch  in  eine  sehr  triibe  Gemuthsstimmung  und  fuhlte  sich  durch 
sein  Uebel  tief  unglttcklich,  da  ihm  dessen  Consequenz  —  die  Er- 
stickungszufalle  und  die  dann  allein  noch  moglicher  Weise  das 
Leben  rettende  blutige  Eroffnung  der  Luftwege  fast  unaufhorlich 
vorschwebten. 

Im  Sommer  1862  wurde  Patient  durch  seinen  Hausarzt,  Dr. 
Kauffmann  in  Breslau,  auf  die  inzwischen  von  mir  herausge- 
gebene  Schrift  »die  erste  Ausrottung  etc.«  aufmerksam  gemacht 
und  durch  denselben  veranlasst,  sich  meine  Ansicht  uber  die 
Heilbarkeit  seines  Uebels   einzuholen,   welchem  Rathe  der  Kranke 
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um  so  bereitwilliger  folgte,  als  gerade  damals  mehrfache  subjective 
Erscheinungen  denselben  in  dem  Glauben  befestigten,  dass  sein  Po- 
lyp zu  wachsen  beginne. 

Anfangs  August  kam  Herr  Silbergleit  nach  Tubingen  und 
nachdem  ich  denselben  wahrend  einer  mehrtagigen  Anwesenheit 
wiederholt  laryngoskopisch  untersucht  hatte  (das  Ergebniss  dieser 
Untersuchung  siehe  nachher),  erklarte  icb  ihm,  dass  ich  allerdings 
den  Polypen  auf  dem  nattirlichen  Wege  mit  Hiilfe  der  Laryngosko- 
pie  entfernen  zu  konnen  hoffe,  dass  aber  bei  den  hier  sich  ent- 
gegenstellenden  vielfachen  betrachtlichen  Schwierigkeiten  und  Hin- 
dernissen  die  Operation  nicht  sofort  ausgefuhrt  werden  konne,  son- 
dern  dass  zuvor  eine  langere  (wie  lange  ?  konnte  ich  nicht  angeben) 
Vorbereitung  und  Einubung  des  Kranken  und  des  Operateurs  un- 
umganglich  nothwendig  sei.  Da  nun  aber  zu  einer  solchen  Ein- 
ubung aus  verschiedenen  Griinden  nicht  sofort  geschritten  werden 
konnte,  und  andererseits  keine  dringende  Nothwendigkeit  dazu  vor- 
lag,  so  wurde  beschlossen  die  Operation  auf  das  kommende  Fruh- 
jahr  zu  verschieben,  ausser  ira  Falle  frtther  eintretender  dringender 
Zufalle  durch  rasche  Vergrosserung  des  Polypen. 

Letzteres  geschah  nicht,  neue  Zufalle  traten  keine  ein,  der 
vorhandene  massige  Grad  von  Heiserkeit  blieb  sich  ebenfalls  gleich 
und  so  kam  Herr  Silbergleit,  nachdem  er  durch  die  inzwischen 
ihm  bekannt  gewordenen  gliicklichen  Erfolge  in  der  vorstehend 
zweiten  Beobachtung  neuen  Muth  gewonnen  hatte,  Mitte  Juni  1863 
in  Tubingen  an. 

Die  am  16.  Juni  vorgenommene  laryngoskopische  Untersuchung 
ergab  im  Wesentlichen  das  gleiche  Resultat  wie  die  Untersuchung 
im  August  1862.  Auf  dem  vordern  Ende  des  rechten  Stimmbandes, 
kaum  2 — 3  Mmtr.  von  dem  vordern  Stimmbandwinkel  entfernt,  sass 
mit  7—8  Mmtr.  breiter  Basis  eine  steil  hugelformige  Geschwulst  von 
5 — 6  Mmtr.  Hohe,  welche  mit  ihrer  freien  Spitze  in  horizontaler 
Richtung  in  die  geoffnete  Stimmritze  hineinragte  (Taf.  VII.  Fig.  6). 
Die  Oberflache  derselben  war  grosstentheils  rothlich  gefarbt,  nur 
die  oberste  Spitze  zeigte  eine  schmutziggelbliche  Farbung  mit  ein 
Paar  kleinen  rothen  Blutpiinktchen  auf  ihrer  Mitte;  an  der  Basis 
der  Geschwulst  strahlte  die  rothliche  Farbung  in  dunnen  Streifen 
auf  das  ungewohnlich  intensiv  gelb  gefarbte  Stimmband  aus,  gegen 
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die  gelbe  Spitze  hin  horte  sie  dagegen  mit  einer  scharfen  Linie 
auf.  In  den  10  Monaten  zwischen  den  beiden  Untersuchungen 
hatte  die  Geschwulst,  wie  eine  Vergleichung  derselben  mit  der  im 
August  1862  angefertigten  Abbildung  darthat,  an  Grosse  d.  h.  in 
der  Hohenrichtung  nicht  wesentlich  zugenommen,  wohl  aber  etwas 
in  der  Dicke  nach  der  Spitze  hin,  wodurch  sie  eine  mehr  rundliche 
kugelformige  Gestalt  bekommen,  zugleich  mit  etwas  unebener  hock- 
riger  Oberflache,  besonders  an  ihrer  nach  unten  gekehrten  Seite; 
ausserdem  war  auch  jetzt  die  vorhin  angegebene  Verschiedenheit  in 
der  Farbung  der  Oberflache  der  Geschwulst  nicht  mehr  so  deutlich 
wahrnehmbar,  sondern  es  zeigte  sich  mehr  ein  allmaliger  Ueber- 
gang  von  der  Basis  nach  dem  freien  Ende  hin  aus  der  schmutzig- 
rothen  in  eine  schmutziggelbliche  Farbung.  Uebrigens  war  in  dem 
Kehlkopfe  keine  weitere  krankhafte  Veranderung  bemerkbar,  nur 
zeigte  das  rechte  Stimmband  eine  ungewohnliche  intensiv  dunkel- 
gelbe  Farbe  und  der  Kehldeckel  einen  geringen  Schiefstand  nach 
links. 

Die  Schwierigkeiten,  welche  sich  in  diesem  Falle  der  vollstan- 
digen  laryngoskopischen  Untersuchung  und  somit  in  noch  hoherem 
Grade  der  Operation  entgegenstellten ,  waren  sehr  bedeutend.  Zu- 
nachst  eine  kleine  Mundoffnung  und  ein  sehr  beengter  Raum  in 
der  Mundhohle,  so  dass  sich  ein  grosserer  Kehlkopfsspiegel  nur  mit 
grosser  Vorsicht,  ohne  irgendwo  anzustossen,  uber  die  Zunge  hinuber 
bis  in  den  Rachen  bringen  liess,  vorzugsweise  bedingt  durch  eine  urn- 
fangreiche  fleischige  Zunge,  welche  der  Kranke  sehr  wenig  in  seiner 
Gewalt  hatte,  weder  hinreichend  hervorstrecken  und  noch  weniger 
an  ihrer  Basis  hinabdriicken  konnte.  Sodann  eine  sehr  betracht- 
liche  Enge  des  Racheneinganges,  besonders  in  Folge  sehr  entwickel- 
ter  Tonsillen,  etwas  gebessert  freilich  durch  die  im  August  1862 
vorgenommene  Abschneidung  der  Spitze  der  grosseren  linken  Ton- 
sille;  dabei  eine  ausserordentliche  Empfindlichkeit  und  Reizbarkeit 
sammtlicher  Rachengebilde ,  so  dass  im  Anfange  jede  leise  Beruh- 
rung  derselben  sofort  Vomituritionen  hervorrief.  Erwagt  man  da- 
bei noch  den  Sitz  des  Polypen  ganz  nahe  an  dem  vordern  Stimm- 
bandwinkel,  derjenigen  Stelle  der  Kehlkopfshohle,  welche  wegen  des 
daruber  vorragenden  Kehldeckelwulstes  am  schwersten  frei  zu  Ge- 
sicht  gebracht  werden  kann,  und  endlich  die  grosse  Aengstlichkeit 
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des  Kranken,  welche  demselben  nur  ein  sehr  unvollkommenes  und 
ungleichmassiges  Athmen  gestattete,  verbunden  mit  einer  fortwah- 
renden  zitternden  Bewegung  sammtlicher  Muskeln  in  und  urn  den 
Kehlkopf  herum,  —  erwagt  man  dieses  Alles,  so  bekommt  man  eine 
Vorstellung  von  den  grossen  Schwierigkeiten ,  welche  sich  dem  Ge- 
lingen  entgegenstellten. 

Durch  die  in  dem  fruhern  Abschnitte  ausfuhrlich  besprochenen 
Mittel  und  Methoden  durch  gemeinschaftliche,  sowie  durch  alleinige 
Uebungen  des  Kranken,  welche  von  demselben  bei  dessen  grosser 
Willensenergie  mit  ungemeiner  Ausdauer  angestellt  wurden,  gelang 
es  jedoch  in  verhaltnissmassig  kurzer  Zeit  die  durch  die  Schwer- 
beweglichkeit  der  Zunge,  durch  die  Empfindlichkeit  der  Rachenge- 
bilde  und  durch  die  Unrobe  der  Kehlkopfs-  und  der  Respirations- 
muskeln  bewirkten  Hindernisse  nach  und  nach  zu  iiberwinden. 

Schon  am  19.  Juni  gelang  es  mir  zum  ersten  Male  den  Poly- 
pen  mit  der  Kehlkopfssonde  zu  beruhren ,  wobei  ich  zugleich  er- 
kannte,  dass  derselbe  eine  sehr  derbe  Consistenz  und  eine 
inassige  Beweglichkeit  an  seiner  Basis  besass.  Durch  Andriicken 
der  Sonde  auf  die  obere  Flache  des  Polypen  konnte  ich  denselben 
bis  unter  das  Niveau  der  Glottis  hinabdrucken ,  so  dass  sich  die 
zusammenziehenden  Stimmbander  fiber  demselben  schlossen,  wahrend 
letztere  sich  unter  dem  Polypen  schlossen ,  wenn  ich  ihn  mit  der 
Sonde  etwas  emporgehoben  hatte. 

In  den  nachstfolgenden  Tagen  fuhrte  ich  wiederholt  das  unge- 
deckte  einfache  Polypenmesser  ein,  konnte  damit  aber  dem  Polypen 
nur  einen  oberflachlichen  und  einen  tieferen  Einstich  in  dessen 
Korper  beibringen ,  von  denen  der  erste  kaum  eine  Spur  von  Blut, 
der  zweite  Einstich  dagegen  eine  nach  Verhaltniss  grossere  Menge 
von  Blut  lieferte.  Als  Folge  dieses  zweiten  Einstiches  konnte  man 
in  den  folgenden  Tagen  eine  Einsenkung  und  narbige  Einziehung 
an  der  Stichstelle  deutlich  wahrnehmen. 

Von  welchem  Einflusse  der  psychische  Zustand  des  Kranken 
auf  die  Ausfuhrung  der  hier  in  Rede  stehenden  Operationen  ist, 
konnte  ich  bei  den  angegebenen  Versuchen  bei  diesem  Kranken 
besonders  deutlich  wahrnehmen.  Nachdem  derselbe  schon  so  weit 
vorgeschritten  war,  dass  ich  in  der  Regel  bei  fortdauerndem  ganz 
ruhigem  Verhalten  des  Kranken,  mit  der  Sonde  in  den  Kehlkopf 
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eiDgehen  und  den  Polypen  beriihren,  ja  sogar  auch  ab-  und  auf- 
warts  bewegen  konnte,  ohne  dass  der  Kranke  mir  irgend  ein 
Hinderniss  in  den  Weg  legte,  konnte  ich  dasselbe  Manovre  mit 
einem  scharfen  Instrumente  durchaus  nicht  ausfuhren.  Sobald  ich 
mit  dem  erwahnten  Messerchen  durch  die  Rachenhohle  hindurch 
zum  obern  EingaDg  der  Kehlkopfshohle  gelangt  war  und  nun  das- 
selbe in  der  Achse  dieser  Hohle  ohne  irgendwo  zu  beriihren  lang- 
sam  abwarts  fiihrte,  fing  der  Kranke  an  oberflachlich  und  unregel- 
massig  zu  athmen,  sogar  auch  den  Athem  ganz  anzuhalten,  dabei 
ward  dann  allmalig  die  Zunge  immer  mehr  in  die  Mundhohle  zu- 
ruckgezogen  und  dadurch  der  Kehldeckel  nach  hinten  zuriickge- 
drangt,  zugleich  verengerte  sich  der  Eingang  in  den  Kehlkopf  sicht- 
lich,  die  Stirambander  naherten  sich  ebenfalls  einander,  indem  sie 
in  eiue  zitternde  Bewegung  geriethen,  und  auf  diese  Weise  durch 
zunehraende  Enge  des  Luftkanals  ward  der  Polyp  allmalig  ganz  dem 
Gesichtsfelde  entriickt,  so  dass  ich  das  Messer  unverrichteter  Sache 
wieder  zuriickziehen  musste,  zuweilen  sehr  rasch,  wenn  der  zu  lang 
angehaltene  Athem  eine  plotzliche  Explosion  der  Respirationsorgane 
hervorrief.  Alle  diese  Erscheinungen  und  Veranderungen  traten 
dagegen  gar  nicht  oder  nur  in  geringem  Grade  ein,  wenn  ich  das 
Messerchen  dem  Kranken  unbewusst  einfiihrte,  d.  h.  wenn  der 
Kranke  glaubte,  das  eingefuhrte  Instrument  sei  die  Sonde  und  nicht 
das  Messer,  weshalb  diese  Tauschung  bei  dem  angefuhrten  zweiten 
Schnitte,  sowie  bei  dem  noch  nachfolgenden  Schnitte  zu  Hulfe  ge- 
zogen  werden  musste. 

Am  26.  Juni  ward  endlich  mit  dem  Doppelmesser  (Taf.  VI. 
Fig.  14)  ein  grosserer  Schnitt  ziemlich  dicht  an  dem  Stimmbande 
ausgefuhrt,  wodurch  die  Basis  des  Polypen  in  eine  Lange  von 
3 — 4  Mmtr.  an  ihrem  hintern  Umfange  und  dadurch  derselbe  in 
gewisser  Weise  gestielt  gemacht  wurde.  Nach  Aufhoren  der  ziem- 
lich starken  aber  nicht  lange  anhaltenden  Blutung  gab  der  Kranke 
an,  bei  starkerem  Athmen  ein  Gefuhl  von  Flottiren  eines  fremden 
Gegenstandes  im  Kehlkopfe  zu  haben,  und  gleichzeitig  sei  er  auch 
der  Fahigkeit  hohe  Tone  anzugeben  verlustig  geworden. 

Nachdem  am  27.  Juni  noch  ein  zweiter  Schnitt  mit  dem  Dop- 
pelmesser in  den  Polypen  gemacht  war,  nahm  derselbe  etwas  an 
Umfang  zu  und  nahm  mehr  eine  kugelformige  mit  unregelmassiger 
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hockriger  Oberflache  versehene  Gestalt  an,  indem  an  einigen  Stel- 
len  Vertiefungen  an  anderen  Hervorragungen  sichtbar  wurden; 
gleichzeitig  veranderte  sich  auch  die  Farbe,  indem  der  der  Inser- 
tion am  Stimmbande  nalier  gelegene  Theil  eine  weissliche,  der 
iibrige  grossere  Theil  dagegen  eine  von  einzelnen  rothen  Flecken 
durchsetzte  schwarzliche  Farbung  annahm.    (Taf.  VII.  Fig.  7.) 

War  es  mir  auf  die  angegebene  Weise  gelungen,  den  mit  brei- 
tester  Basis  aufsitzenden  fast  zuckerhutformigen  Polypen  in  einen 
mit  schmalem  Halse  aufsitzenden  kugelformigen  umzuwandeln,  so 
stellte  ich  mir  jetzt  die  Aufgabe,  diesen  Polypen  durch  eine  um 
seinen  Hals  gelegte  Drahtschlinge  mit  einem  Male  abzutrennen. 
Nach  wenigen  Tagen,  am  2.  Juli,  gelang  es  mir  auch  mit  einer  sol- 
chen  Drahtschlinge  den  Polypen  am  Halse  zu  fassen  und  durchzu- 
quetschen.  was  sehr  rasch  und  leicht,  ohne  alien  Schmerz  und  fast 
ohne  Blutung  geschah,  und  bei  dem  unmittelbar  darauf  nach  Ent- 
fernung  des  Instruments  erfolgenden  Rauspern  kam  die  abgetrennte 
Masse  zum  Vorschein,  —  der  Kranke  hielt  den  so  lange  geftirch- 
teten  Polypen  in  der  Hand !  Der  Ausbruch  seiner  Freude  lasst  sich 
nicht  beschreiben. 

Die  zu  Tage  geforderte  Polypenmasse  zeigte  eine  ziemlich  un- 
regelmassige  Gestalt,  welche  sich  am  ehesten  noch  annahernd  mit 
einem  Zweidrittelstiick  von  einer  Kugel  vergleichen  lasst,  welches 
eine  ebene  Oberflache,  d.  h.  die  Schnittflache  und  eine  gewolbte 
Oberflache  mit  einer  unregelmassigen  grubenformigen  Vertiefung  auf 
der  Hbhe  ihrer  Wolbung  besitzt.  Die  ebene  Schnittflache  von  langlicher 
rundlicher  Form,  6  Mmtr.  im  Langen-  und  5  Mmtr.  im  Querdurch- 
messer  betragend,  ist  aussen  von  einem  nahe  an  1  Mmtr.  breiten 
weissen  Saume  eingefasst,  der  Durchschnittsflache  des  dicken  Epi- 
thelialuberzuges ,  die  sich  scharf  von  der  eingeschlossenen  gleich- 
massig  braunlichrothen  Masse  abgranzt,  welche  den  Hauptbestand- 
theil  des  Polypen  ausmacht. 

Die  mikroskopische  Untersuchung  zeigt  den  Epitheluberzug 
in  seiner  ausseren  Schichte  aus  grossen  platten  kernhaltigen  sog. 
Pflasterepithelzellen ,  in  den  tieferen  Schichten  aus  kleineren  cylin- 
drischen,  polygonalen  und  rundlichen  Zellen  je  mit  einem  grossen 
Kern  bestehend.  Die  innere  braunrothe  Masse  besteht  aus  fest 
durch  einander   gewebten  Biindeln  von  Zellstofffibrillen ,   zwischen 
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denen  vielfache  aus  verandertem  Blutfarbstoff  bestehende  rothbraune 
kornige  Massen  und  stellenweise  auch  zahlreiche  Fettkornchen  ein- 
gelagert  sind. 

Mit  der  Entfernung  des  Polypen  behauptete  der  Kranke  sofort 
ohne  alle  Anstrengung  wieder  sprechen  zu  konnen  und  das  Gefiihl 
von  dem  flottirenden  Fremdkorper  ganz  verloren  zu  haben,  dennoch 
liess  sich  an  der  Stimme  desselben  beim  Sprechen  keine  auffallende 
Besserung  wahrnehmen. 

Bei  der  Untersuchung  am  folgenden  Tage,  3.  Juli,  fand  sich 
noch  ein  kleines  flottirendes  Lappchen  vor,  welches  an  dem  vor- 
dern  Ende  der  Insertion  des  Polypen  seinen  Sitz  hatte  und  wahr- 
scheinlich  deshalb  stehen  geblieben  war,  weil  die  Anlegung  der 
Drahtschlinge  um  die  Basis  des  Polypen  nicht  tiberall  ganz  dicht 
und  parallel  dem  Stimmbande  Statt  gefunden  hatte,  sondern  in 
etwas  schrager  Richtung,  namlich  am  hintern  Rande  der  Polypen- 
basis,  wo  die  starkere  Einschniirung  war,  dicht  an  dem  Stimmbande 
und  am  vordern  Rande  etwas  entfernt  davon  um  die  angranzende 
Parthie  des  Polypenkorpers  selbst  herum.  Mit  der  Drahtschlinge 
wird  dieses  kleine  Stuckchen  leicht  entfernt. 

Jetzt  war  an  der  Stelle,  wo  der  Polyp  gesessen,  nur  noch 
eine  kleine  flache  Erhabenheit,  von  kaum  2  Mmtr.  Hohe  und  6  Mmtr. 
Lange  vorhanden,  welche  nach  hinten  zu  allmalig  zum  Niveau  des 
freien  Rands  des  rechten  Stimmbandes  auslief,  nach  vorn  dagegen 
steiler  abfiel,  wie  Fig.  8  auf  Taf.  VII.  veranschaulicht,  und  dem 
linken  Stimmbande  eine  wunde  feinkornige  Granulationsflache  von 
rother  Farbung  zukehrte.  Zur  Beforderung  der  Vernarbung  und 
der  Schrumpfung  des  Restes  ward  diese  Flache  am  5.  Juli  mit 
Hollenstein  betupft  und  nach  Abfallen  des  Schorfes  bei  der  Unter- 
suchung am  8.  Juli  auch  wirklich  schon  die  Wundstelle  etwas 
flacher  und  glatter,  weniger  kornig  gefunden.  Dagegen  hatte  sich 
die  Stimme  des  Kranken  noch  nicht  viel  gebessert,  die  Heiserkeit 
war  noch  in  merklichem  Grade  vorhanden,  wenn  auch  das  Spre- 
chen des  Kranken  ohne  alle  Anstrengung  ganz  leicht  von  Statten 
ging,  und  uberdies  hatte  sich  noch  ein  ziemlich  heftiger  und  hau- 
figer  Husten  hinzugesellt. 

Den  Grund   dieser  Erscheinungen  suchte   ich   in  einem  noch 
fortdauernden  Reizzustande  dor  Kehlkopfsschleimhaut ,  fortgepflanzt 
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auf  die  Luftrohren  und  Bronchialschleimhaut,  welche  durch  die  viel- 
fache  directe  mechanische  und  chemische  Reizung  der  Kehlkopfs- 
schleimhaut  hervorgerufen  und  durch  Einwirkung  anderweitiger 
diatetischer  und  atmospharischer  Schadlichkeiten  sich  weiter  aus- 
gebreitet  hatte. 

Da  der  Kranke,  welcher  von  hier  aus  eine  Reise  durch  die 
Schweiz  und  Oberitalien  zu  raachen  beabsichtigte ,  einer  weitern 
Behandlung  sich  hier  nicht  mehr  unterziehen  wollte,  sondern  am 
9.  Juli  abreisete,  so  gab  ich  ihm  den  Rath,  in  Ragaz  einen  14tagi- 
gen  bis  3wochentlichen  Aufenthalt  zum  Gebrauch  der  dortigen 
Thermen  zu  nehmen. 

Unter  dem  21.  Juli  theilte  mir  Herr  Silbergleit  von  Ragaz 
aus  die  Nachricht  mit,  dass  seine  Stimme  von  Tage  zu  Tage  besser 
geworden  sei,  und  dass  jetzt,  obwohl  erst  am  10.  Kurtage,  er 
sich  dennoch  beinahe  schon  im  vollen  Gebrauche  seiner  Stimme 
befinde;  nur  bei  langerem  Sprechen  hore  sich  die  Stimme  etwas 
belegt  an,  doch  durchaus  nicht  in  auffallender  Weise;  der  Husten 
dauere  zwar  noch  fort,  sei  aber  ganz  locker  und  mit  reichlicher 
Schleimabsonderung  verbunden. 

Unter  dem  26.  September  meldete  er  mir  von  Breslau  aus, 
dass  bald  nach  der  Abreise  aus  Ragaz  in  den  ersten  Tagen  seines 
Aufenthalts  in  Genua  der  letzte  Rest  seiner  schon  sehr  verrainder- 
ten  Heiserkeit  vollstandig  verschwunden  sei  und  er  sich  seitdem  im 
vollsten  Gebrauche  seiner  Stimme  befinde.  Dr.  Tiirck  in  Wien 
hatte  ihn  mit  grossem  Interesse  laryngoskopirt  und  vergebens  nach 
Resten  des  Polypen  gesucht. 

Im  Sommer  1864  erfreute  mich  Herr  Silbergleit  mit  einem 
Besuche,  bei  welchem  er  mir  die  angenehme  Gelegenheit  gab,  mich 
selbst  von  dem  Fortbestande  der  Heilung  zu  iiberzeugen. 
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JohannBaloun1),  Priester  des  ritterlichen  Kreuzherrnordens 
mit  dem  rothen  Sterne  in  Prag,  jetzt  34  Jahre  alt,  von  kraftigem 
Korperbau  und  bis  zum  Jahre  1859  abgesehen  von  zeitweise  eintre- 
tenden  vagen  Gliederschmerzen  und  einige  Male  wiedergekehrten 
Mandelentzundungen  stets  gesund,  bemerkte  imHerbst  1859  nach  einer 
abgehaltenen  langern  Predigt  in  Neuknin,  woselbst  er  seit  1858 
die  Seelsorge  hatte,  einen  plotzlichen  Schmerz  im  Kehlkopfe  und 
Heiserkeit  der  Stimme.  Zu  dieser  Heiserkeit,  welche  anfangs  gar 
nicht  beachtet  ward,  gesellte  sich  bald  darauf  die  Empfindung  eines 
fremdartigen  Korpers  in  dem  Kehlkopfe,  welcher  nach  Angabe  des 
Kranken  seinen  Hals  von  Zeit  zu  Zeit  unwillkiihrlich  auseinander 
trieb  und  ihn  zum  Husten  reizte.  Diese  Empfindung  war  so  in- 
tensiv,  dass  wenn  sie  sich  im  Schlafe  einstellte,  der  Kranke  dar- 
iiber  aufwachte.  Ausserdem  stellten  sich  noch  sobald  Patient  etwas 
anstrengender  .sprechen  musste ,  z.  B.  nach  einer  Predigt,  nach  der 
Christenlehre  etc.  Brustschmerzen  ein. 

Die  gegen  diese  Beschwerden  auf  Anrathen  des  dortigen  Stadt- 
arztes  gebrauchten  Mittel  blieben  ohne  alien  Erfolg,  weshalb  Patient 
im  April  1860  nach  Prag  in  das  Ordenshaus  sich  zuruckversetzen 
liess,  um  dort  in  aller  Ruhe  der  nothigen  Kur  sich  zu  unterziehen. 
Hier  wurden  nun  auch  theils  von  dem  Ordinarius  des  Ordenshauses, 
theils  von  verschiedenen  Aerzten  und  Professoren  der  medicinischen 


1)  Auf  den  ausgesprochenen  Wunsch  dieses  Kranken  habe  ich  dessen 
Krankheitsgeschichte  bezuglich  der  Anamnese  ausfiihrlicher  als  bei  den  iibri- 
gen  Kranken  mitgetheilt  und  zwar  mit  geringen  Abanderungen  nach  dem  von 
dem  Kranken  selbst  zu  diesem  Zwecke  aufgesetzten  Berichte. 
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Fakultat  in  Prag,  welche  Patient  nacheinander  consultirtc,  eine 
uberaus  grosse  Anzahl  der  verschiedensten  Arzneimittel  and  Heil- 
methoden  verordnet  und  von  dem  Kranken,  dem  bei  seinem  Berufe 
an  der  Wiederherstellung  seiner  Stimme  Alles  gelegen  sein  musste, 
auf  das  Gewissenhafteste  nach  Vorschrift  befolgt.  Beispielsweise 
seien  hier  erwahnt  aus  der  Reihe  der  innerlich  genommenen  Mittel : 
Sal  ammoniacum,  Hepar  sulphuris,  Oleum  jecoris  aselli,  Sperraa  ceti, 
Cannabis  indica,  Opium,  Aconitum,  Belladonna,  Spiritus  cornu  cervi, 
Chininum,  Ipecacuanha,  Spongia  strumalis  etc.  etc.,  Emser  Kranchen 
(100  Flaschen  getrunken!),  unter  den  ausserlichen  Mitteln  Jodsalbe, 
Vesikantien;  ferner  Dampfbader  (etwa  90  Bader!),  Inhalationen  von 
gepulvertem  Hollenstein ,  von  Salmiakdampfen  *)  etc.  etc.  Sammt 
liche  Heilmittel  und  Heilmethoden  einschliesslich  eines  sechswochent- 
lichen  absoluten  Stillschweigens  fuhrten  nicht  nur  keine  Besserung 
herbei,  sondern  die  Heiserkeit  nahm  wahrend  dieser  Zeit  noch  zu 
und  ging  in  vollstandige  Stimmlosigkeit,  Aphonie  iiber.  Kein  Wun- 
der,  dass  unter  diesen  Umstanden  der  Kranke  sich  im  hochsten 
Grade  niedergedriickt  fiihlte  und  menschenscheu  ward ,  um  so  mehr 
als  sich  bei  ihm  der  Gedanke  mehr  und  mehr  festsetzte,  an  einem 
unheilbaren  Krebsgeschwiire  in  den  Luftwegen  am  Halse  zu  leiden. 
Spater  traten  jedoch  allmalig  einige  Veranderungen  in  den  Er- 
scheinungen  ein,  namentlich  wurden  die  unangenehmen  schmerz- 
haften  den  Kehlkopf  auseinander  treibenden  Empfindungen  seltener, 
die  Aphonie  verschwand,  indem  nach  und  nach  die  Stimme  wieder- 
kehrte,  welche  letztere  wenn  auch  fur  gewohnlich  rauh  und  heiser 
doch  ausnahmsweise  auch  ziemlich  rein  tonte,  in  letzterem  Falle 
jedoch  stets  sehr  schwach  und  leise.  In  Folge  hievon  ward  es  dem 
Kranken  noch  spater  sogar  moglich,  den  Religionsunterricht  an  der 
Schule  des  Prager  Waisenhauses  beim  heiligen  Johannes  dem  Taufer 


1)  Den  ganzen  Winter  1860—61  brachte  Patient  bei  Tage  und  bei  Nacht 
in  einem  ganz  kleinen  Zimmerchen  zu ,  welches  er  nur  Mittags  auf  kurze  Zeit 
zum  Essen  und  einem  nachfolgenden  kurzen  Spaziergange  verliess.  In  diesem 
Zimmerchen  streuete  er  taglich  4—6  Mai  eine  handvoll  Salmiak  auf  eine  heisse 
Platte  und  athmete  die  entstehenden  Dampfe  mit  dariiber  geneigtem  Kopfe  tief 
ein.  Auf  diese  Weise  war  das  Zimmer  bestandig  von  einer  Luft  erfullt,  welche 
zum  Besuch  kommende  gesunde  Menschen  sofort  zuruckschreckte.  Seltene 
Ausdauer  eines  Kranken! 
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zu  iibernehmen,  indem   hier  die  Lehrzimmer   klein   und   die  Zahl 
der  Schuler  in  einer  Klasse  nur  eine  geringe  war. 

Am  7.  November  1861  wandte  sich  Patient,  nachdem  er  in- 
zwischen  von  Czermak's  laryngoskopischen  Leistungen  Kunde  be- 
kommen  hatte,  an  Czermak,  welcher  bei  der  sofort  angestellten 
Untersuchung  in  dem  sonst  vollig  normalen  Kehlkopfe  einen  rund- 
lich-hockerigen  Polypen  von  der  Grosse  einer  griinen  Erbse,  mit 
verschmalerter  Basis  auf  dem  Rande  des  rechten  untern  Stimm- 
bandes  etwa  am  vordern  Ende  des  mittlern  Drittels  desselben  auf- 
sitzend  entdeckte. 

Zugleich  ertheilte  Czermak  den  Rath  alles  Mediciniren  auf- 
zugeben,  da  hier  nicht  die  Medicin  helfen  konne,  sondern  nur  die 
Chirurgie,  welche  auf  diesem  Felde  vielleicht  bald  Grosses  werde  lei- 
sten  konnen;  vorderhand  moge  Patient  sich  den  von  ihm  (Czermak) 
angegebenen  Selbstbeobachtungsapparat  anschaffen,  um  alle  etwaigen 
Veranderungen  am  Polypen  sofort  zu  erfahren  und  fur  den  Fall 
eines  plotzlichen  Wachsthums  desselben  sich  auf  die  Laryngotomie 
vorzubereiten. 

Patient  schaffte  sich  den  bezeichneten  Apparat  an  und  von 
Czermak  freundlichst  unterstiitzt  gelang  es  ihm  schon  am  13.  No- 
vember zum  ersten  Male  den  Polypen  in  seinem  eigenen  Kehlkopfe 
zu  erblicken.  Bald  konnte  er  ihn  dann  audi  Anderen  zeigen,  was 
in  der  Folge  bereitwilligst  bei  den  verschiedensten  Gelegenheiten 
geschah,  wie  denn  auch  Czermak  so  oft  als  er  durch  Prag  rei- 
sende  fremde  Aerzte  bei  sich  hatte,  den  Kranken  zu  citiren  und 
dessen  Kehlkopfspolypen  den  Anwesenden  zu  demonstriren  pflegte, 
so  dass  Mediciner  aus  alien  Gegenden  Europa's  ihn  sahen. 

Nebstdem  suchte  Patient  eifrigst  medicinische  Zeitschriften  unci 
Bucher  zu  lesen,  theils  um  sich  iiber  seine  Krankheit  zu  belehren, 
theils  um  sich  iiber  die  Fortschritte  der  Laryngoskopie  in  Kennt- 
niss  zu  erhalten.  Nachdem  er  auf  diese  Weise  im  Herbst  1862 
von  meiner  Schrift:  die  erste  Ausrottung  etc.  und  im  darauf  fol- 
genden  Friihjahr  1863  von  dem  Nachtrage  mit  der  zweiten  Opera- 
tion eines  Kehlkopfspolypen  Kunde  gewonnen  hatte,  wandte  er  sich 
sofort  brieflich  an  mich  und  kam  nach  getroffener  Verabredung 
am  7.  Juni  1863  hier  in  Tubingen  an. 

Die  laryngoskopische  Untersuchung  am  folgenden  Morgen  zeigte 

Bruus,  Laryngo-chirurgie.  ^9 
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mir  sofort  einen  Polypen  von  weissrothlicher  Farbe,  rundlichhock- 
riger  Gestalt,  etwa  5  Mmtr.  im  Durchmesser  haltend,  und  mit 
gleich  breiter  Basis  am  rechten  Stimmbande  aufsitzend,  dessen 
zweites  Viertheil  er  vollstandig  einnahm,  wenn  man  sich  namlich 
dasselbe  der  Lange  nach  von  vorn  nach  hinten  zu  in  vier  gleicb 
lange  Theile  getheilt  denkt.  (S.  Taf.  VII.  Fig.  9.)  Die  ihn  iiber- 
ziehende  Schleimhaut  sah  ich  deutlich  in  feinen  Faltchen  auf  die 
obere  Flache  des  genannten  Stimmbandes  iibergehen  und  ausstrah- 
len.  Bei  kraftigen  In-  und  Exspirationen  machte  der  Polyp,  wel- 
cher  bei  gewohnlichem  ruhigem  Verhalten  und  Athmen  mit  seinem 
freien  Ende  in  horizontaler  Richtung  in  die  Stimmritze  hineinragte. 
eine  auf-  und  abwarts  gehende  charnierartige  Bewegung,  welche  nahe 
an  zwei  rechte  Winkel  betrug  und  deutlich  anzeigte,  dass  die  von 
vorn  nach  hinten  sehr  breite  Basis  des  Polypen  in  der  Richtung 
von  oben  nach  unten  nur  eine  sehr  geringe  Dicke  haben  konnte. 

Athmete  der  Kranke  kraftig  aus  und  liess  dann  die  anfangs 
lautlose  Exspiration  in  ein  tonendes  hohes  »ae«  iibergehen,  so 
schlossen  sich  unter  dem  in  die  Hohe  gehobenen  Polypen  die 
Stimmbander  fast  vollkommen  an  einander  an,  der  Polyp  lag  dann 
gleichsam  auf  den  Stimmbandern  auf,  wobei  er  an  seiner  Oberflache 
eine  ziemlich  tiefe  Furche  zeigte,  welche  ihn  in  eine  grossere  und 
in  eine  kleinere  Abtheilung  theilte  (Fig.  10).  Umgekehrt,  wenn  der 
Kranke  in  dem  Augenblicke,  wo  der  Polyp  durch  den  eindringenden 
Luftstrom  hinabgezogen  nach  unten  hing,  zum  Sprechen  ansetzte, 
so  schlossen  sich  die  Stimmbander  fiber  dem  Polypen,  derselbe 
erschien  gleichsam  unter  die  Glottis  untergetaucht ,  so  dass  man 
von  ihm,  wie  Fig.  11  zeigt,  nur  noch  die  breite,  dtinne,  gleich- 
sam bandartige  Insertion  an  dem  rechten  Stimmbande  erblicken 
konnte.  Fiige  ich  hier  noch  gleich  hinzu,  dass  bei  der  Unter- 
suchung  mit  der  Kehlkopfssonde  am  andern  Tage  der  Polyp 
durch  die  Sonde  in  ahnlicher  Weise  hinabgedruckt  und  emporge- 
hoben  werden  konnte,  und  dass  der  Kranke  vom  Aufsetzen  und 
Aufdriicken  der  Sonde  auf  den  Polypen  kein  Geftthl  hatte,  sondern 
nur  die  Verhinderung  der  Schwingungen  bei  Sprechversuchen  em- 
pfand. 

Die  Stimme  des  Kranken  fand  ich  bei  der  Unterhaltung  nur 
massig   rauh   und   heiser,   konnte    aber   deutlich   die  Anstrengung 
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wahrnehmen,  welche  das  laute  Sprechen  dem  Kranken  verursachte, 
zumal  wenn  er  langer  anhaltend  zu  reden  versuchte.  Zuweilen 
versagte  die  Stimme  auch  ganz  oder  uberschlug  sich,  wahrend  sie 
wiederum  andere  Male,  dieses  jedoch  nur  selten  und  vorubergehend, 
reiner  und  heller,  dann  aber  auch  ausnehmend  viel  schwacher  er- 
tonte. 

Die   angegebene  Beschaffenheit   der  Stimme   des  Kranken  und 
deren  Verschiedenheit  erklart  sich  leicht  aus  dem  zuvor  mitgetheil- 
ten   laryngoskopischen   Befunde.     Bei    kraftigem    lautem  Sprechen 
ward  der  Polyp  von  dem  durch   die  Glottis  empordringenden  Luft- 
strome  mit  in  die  Hohe  gerissen,  von  den  Stimmbandern  gleichsam 
abgehoben  und  in  Schwingungen  versetzt,  ahnlich  den  Stimmbandern 
selbst,  welche  unterhalb  des  Polypen  die  zum  Tonen  und  Sprechen 
erforderlichen  Schwingungen  machen  konnen.     Ob  nun  aber  der  in 
die  Hohe  gehobene  Polyp  die  schwingenden  Stimmbander  gar  nicht 
druckt  oder  nur  momentan  auf  der  Hohe  der  Schwingungen  selbst, 
oder  ob  derselbe  den  Stimmbandern  leicht  aufliegend  deren  Schwin- 
gungen gleichmassig  mitmacht,  mag  vorderhand  dahin  gestellt  blei- 
ben.    Etwas  derartiges  muss  jedenfalls  Statt  finden,    da   sich  wohl 
nur  daraus  die  massige  Heiserkeit  oder  Umflorung  der  Stimme  gut 
erklaren   lasst  und  damit  auch  die  Empfindung   des  Kranken  beim 
Niederdriicken  des  Polypen  durch  die  Sonde  (s.  vorhin)  vollstandig 
tibereinstimmt.     Lage   der  Polyp   den  Stimmbandern   fest  auf,    so 
miissten  deren  Schwingungen  weit   mehr  gestort  sein  und  eine  der 
Aphonie  nahe  kommende  Heiserkeit,  wie  in  der  ersten  Beobachtung, 
oder  eine  wirkliche  Aphonie  zugegen  sein,  wie  dieselbe  bei  diesem 
Kranken  fruher  in  der  That  vorhanden  war,   hochst  wahrscheinlich 
zu  einer  Zeit,  wo  der  Polyp  weniger  beweglich  als  jetzt  dem  Stimm- 
bande  aufsass  und  durch  seine  Einklemmung   zwischen  den  Stimm- 
bandern bei  Sprechversuchen    deren   Schwingungen    und    somit   die 
laute    Sprache    ganzlich   hinderte.      Damit    nun   aber    der   beweg- 
liche  Polyp    beim  Sprechen   uber  die   Glottis    emporgehoben   wird, 
muss   ein   kraftiger   Luftstrom   durch    letztere    hindurchgehen ,    es 
mussen   die   Exspirationsmuskeln   in   besondere   Thatigkeit  versetzt 
werden,  und  daher  die  Anstrengung,  welche  das  laute  Reden  dem 
Kranken  verursacht. 

Die  zuweilen  eintretende  reinere  aber  sehr  schwache  Sprache, 

19* 
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welche  mit  dem  von  mir  zuerst  beobachteten  Untertauchen  des 
Polypen  unter  die  Stimmbander  zusammenfiel ,  mochte  ich  daraus 
erklaren,  dass  bei  ihr  der  herabhangende  Polyp  die  Stimmbander 
mit  seinem  Korper  gar  nicbt  beruhrte,  dieselben  also  ziemlich  frei 
schwingen  liess,  was  aber  natiirlicb  nur  dann  geschehen  konnte,  wenn 
ganz  schwach  exspirirt  wurde,  weil  bei  einer  starken  Exspiration  der 
Polyp  sofort  gegen  die  untere  Flache  der  Stimmbander  hatte  ange- 
driickt  werden  miissen  und  dadurch  deren  Schwingungen  verhindern. 

Kehren  wir  nach  dieser  Auseinandersetzung  zu  unserm  Bericht 
zuriick,  so  will  ich  nur  kurz  erwahnen,  dass  ich  am  11.  und  12. 
Juni  versuchte  den  Polypen  an  seiner  Basis  mit  einer  Scheere  ab- 
zuschneiden,  allein  vergebens. 

Am  13.  Juni  fuhrte  ich  daher  das  einfache  Messer  (Taf.  V. 
Fig.  7)  ein  und  durchstach  mit  demselben  den  Polypen  an  seiner 
Basis  dicht  an  dem  Stimmbande,  wobei  jedoch  eine  doppelte  Schwie- 
rigkeit  zu  iiberwinden  war.  Einerseits  namlich  gab  der  Polyp  beim 
Aufsetzen  der  Messerspitze  nach  und  wurde  von  derselben  erst 
sehr  betrachtlich  abwarts  nach  der  Luftrohre  hin  getrieben,  ehe  die 
Messerspitze  durchstach;  andererseits  verlangte  der  Sitz  des  Poly- 
pen an  dem  rechten  Stimmbande  eine  unbequeme  schrage  Haltung 
des  Messers,  urn  mich  in  den  Stand  zu  setzen,  in  dem  Spiegel  die 
Spitze  des  Messers  und  die  Stelle  des  Einstiches  stets  genau  uber- 
wachen  zu  konnen. 

Der  Schnitt  ward  ohne  alien  Schmerz  ausgefiihrt,  kaum  eine 
leichte  stechende  Empfindung  in  dem  allerletzten  Momente;  sofort 
rausperte  der  Kranke  etwa  eine  Viertelstunde  hindurch  blutig  ge- 
farbte  Sputa  aus,  konnte  dabei  aber  schon  reiner  und  heller  und 
namentlich  leichter,  ohne  Anstrengung  sprechen. 

Die  jetzt  vorgenommene  laryngoskopische  Besichtigung  zeigte 
den  Polypen  an  seiner  Basis  in  der  Ausdehnung  seiner  beiden  vor- 
dern  Drittel  durchtrennt,  der  Korper  desselben  hing  an  dem  noch 
ungetrennten  Drittel  wie  an  einem  Stiele  in  die  geoffnete  Glottis 
hinab.  Eine  kraftige  Exspiration  schleuderte  ihn  bald  darauf  in 
die  Hohe,  wobei  er,  zuriickgehalten  durch  den  Stiel,  mit  seiner 
Schnittflache  auf  die  obere  Flache  des  Stimmbandes  sich  legte,  so 
dass  sein  freies  Ende  bis  in  den  rechten  Ventrikel  hineinreichte, 
dort  dem  Blicke  sich  entziehend.    Der  grossere  sichtbare  Theil  auf 
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dem  Stimmbande  erschien  von  blass  gelblicher  Farbe,  halbkugel- 
formig,  ahnlich  einem  durchscheinenden  Gallertklumpchen  oder  einem 
aufgequollenen  braunlichen  Sagokorn,  mit  einer  sich  verschmalernden 
Fortsetzung  bis  an  den  freien  Rand  des  Stimmbandes  hin,  welcher 
letztere  nunmehr,  mit  Ausnahme  einer  ganz  leichten  eckigen  Her- 
vorragung  an  der  Stelle  des  vordern  Endes  der  Polypeninsertion, 
eine  gerade  Linie  wie  in  dem  Normalzustande  darbot. 

14.  Juni.  Der  Polyp  liegt  noch  in  gleicher  Lage  wie  gestern 
auf  der  Stimmbandflache  auf,  erscheint  aber  etwas  zusammengesun- 
ken,  flacher,  nach  seinem  in  den  Ventrikel  hineinragenden  Ende  zu 
missfarbig,  blaulich-schwarzlich ,  an  seinem  andern,  dem  Insertions- 
ende  dagegen  rothlich,  jedoch  so  dass  beide  Farbungen  unmerklich 
in  einander  iibergehen. 

Auch  am  15.  Juni  zeigte  der  Polyp  noch  die  gleiche  Lagerung, 
dagegen  ist  sein  peripherischer  Theil  noch  mehr  zusammengesunken 
und  ganz  grauschwarz,  welche  Farbe  mit  einer  scharfen  Linie  sich 
abgranzt  von  der  stark  gerotheten  Parthie,  welche  der  Insertion  zu- 
gekehrt  ist.  Da  ich  den  angegebenen  Erscheinungen  nach  annehmen 
musste,  dass  die  schwarzgefarbte  peripherische,  ungefahr  die  Halfte 
des  Ganzen  betragende  Parthie  des  Polypen  brandig  abgestorben 
sei,  so  betupfte  ich  mit  einem  Hollensteinkugelchen  die  Demarka- 
tionslinie  zur  Beschleunigung  der  Abstossung  des  Brandigen,  was 
dem  Kranken  einen  sehr  empfindlichen  brennenden  Schmerz  ver- 
ursachte,  der  jedoch  nur  kurze  Zeit  anhielt.    (Taf.  VII.  Fig.  12.) 

Bei  der  Untersuchung  am  folgenden  Tage,  am  16.  Juni,  fand 
ich  die  brandige  Parthie  vollstandig  abgestossen,  die  zuruckgeblie- 
bene  um  die  Halfte  verkleinerte  Masse  zu  einem  kleinen  linsen- 
grossen  Knotchen  von  weissrothlicher  Farbe  zusammengeschrumpft, 
welches  mit  einem  kurzen  Stielchen,  gleich  einem  Johannisbeerchen, 
dem  freien  Stimmbandrande  aufsass.    (Taf.  VII.  Fig.  13.) 

Bei  den  verschiedenen  In-  und  Exspirationsbewegungen  und 
den  Sprechversuchen ,  die  ich  den  Kranken  wahrend  der  laryngo- 
skopischen  Beobachtungen  vornehmen  liess,  sah  ich  den  Poly- 
pen bald  durch  die  Stimmritze  abwarts  gerissen,  bald  in  die 
Hohe  geschnellt,  und  dann  auf  dem  rechten  Stimmbande  bald  mit 
einer  Flache,  bald  mit  dem  Rande  (hochkantig)  aufliegend,  zuweilen 
sogar  auch  quer  durch  die  massig  geoffnete  Stimmritze   hindurch 
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mit  seinem  freien  Ende  dem  linken  Stimmbande  anliegend.  (Taf.  VII. 
Fig.  14.) 

17.  Juni.  Die  Stimme  des  Kranken,  welche  in  den  verflossenen 
Tagen  merklich  an  Kraft  und  Reinheit  zugenommen  hatte,  war 
zwar  an  diesem  Tage  auffallend  verschlechtert ,  unstreitig  wohl  in 
Folge  eines  mehrstundigen  Spazierganges  bei  windigem  kaltem 
Wetter,  den  der  Kranke  gegen  das  arztliche  Gebot  der  Ruhe  am 
verflossenen  Nachraittage  gemacht  hatte.  Da  indessen  die  laryngo- 
skopische  Untersuchung  keine  wesentliche  Aenderung  im  Kehlkopfe 
erkennen  Hess,  so  nahm  ich  keinen  Anstand  Entfernungsversuche 
des  Polypenrestes  vorzunehmen ,  welcher  etwas  weisser  und  der- 
ber  als  am  verflossenen  Tage  aussah,  und  nach  5  —  6  vergeb- 
lichen  Versuchen  gelang  es  mir  auch  mittelst  der  Kehlkopfszange 
mit  loffelformigen  Enden  (Taf.  VI.  Fig.  1)  den  Polypen  zu  erhaschen 
und  abzureissen,  ohne  Schmerz  und  ohne  Blutung.  Das  zu  Tage 
geforderte  Stuck  zeigte  sich  als  ein  flachrundliches,  derbes  Korper- 
cben  von  3  Mmtr.  Durchmesser,  an  welchem  man  noch  deutlich 
eine  ebene  wunde  Flache  und  eine  von  Epithel  bedeckte  gewolbte 
Flache  nebst  einer  Andeutung  von  dem  Stiele  wahrnehmen  konnte. 

Die  mikroskopische  Untersuchung  zeigte  das  Innere  dieses 
Korperchens  aus  Bindegewebe  nebst  wenigen  elastischen  Fasern  be- 
stehend.  Eingehullt  wird  diese  Fasermasse  von  einem  verhaltniss- 
massig  dicken  Ueberzuge  aus  Pflasterepithelium,  dessen  grosse  platte 
kernhaltige  Zellen  von  polygonaler  Form  fast  sammtlich  dadurch 
ausgezeichnet  sind,  dass  sie  an  ihrer  Peripherie  mehrere,  2 — 5  Aus- 
laufer  von  verschiedener  Lange  besitzen,  und  zwar  theils  einfache, 
theils  sich  verastelnde.  Durch  diese  Auslaufer,  welche  von  ver- 
schiedenen  Zellen  ausgehend,  vielfach  in  einander  greifen  und  sich 
verflechten,  haften  diese  Epithelzellen  auffallend  fest  aneinander,  so 
dass  sie  sich  schwerer  als  sonst  isoliren  lassen. 

Nach  vollstandig  gelungener  Entfernung  des  Polypen  sah  man 
an  der  Stelle,  wo  er  fruher  gesessen,  nur  noch  eine  kleine  schmale, 
leistenformige,  etwa  einen  halben  Mmtr.  hohe,  weissliche  Erhaben- 
heit  an  dem  freien  Rande  und  dem  angranzenden  Saume  der  obern 
Flache  des  rechten  Stimmbandes,  d.  h.  die  Wundflache  der  Schleim- 
haut  mit  etwas  geschwelltem  Grunde,  die  in  den  nachstfolgenden 
drei  Tagen,  welche  der  Operirte  noch  in  Tubingen  verweilte,  bereits 
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deutlich  zusammenzuschrumpfen  und  zu  vernarben  begann  und  zwar 
in  der  Richtung  von  hinten  nach  vorn  zu.  Dem  entsprechend  war 
jetzt  auch  die  Stimme  des  Kranken  nabezu  so  hell  und  kraftig 
und  leicht  ansprechend  wie  vor  dem  Beginn  des  Uebels. 

Unter  dem  17.  August  schrieb  mir  der  Operirte,  dass  seine 
Stimme  nach  seinem  und  seiner  Bekannten  Urtheile  ganz  so  wie 
fruher  sei,  und  dass  er  jetzt  bei  wiederholten  eigenen  laryngosko- 
pischen  Untersuchungen  kaum  noch  im  Stande  sei,  die  Stelle,  wo  der 
Polyp  gesessen,  wiederzufinden.  Eine  weitere  Bestatigung  ward  mir 
durch  zwei  Briefe  von  J.  Czermak  vom  December  1863  und 
April  1864  zu  Theil,  in  denen  er  mir  schrieb:  »Wenn  ich  nicht 
genau  gewusst  hatte,  wo  der  Polyp  gesessen,  ich  hatte  die  Stelle 
nicht  gefunden,  da  die  Abtragung  so  vollkommen  gelungen  ist,  dass 
kaum  die  Spur  einer  Narbe  zuriickblieb.  Die  Stimme  ist  wie  na- 
tiirlich  vollkommen  und  dauernd  hergestellt  und  keine  Spur  einer 
etwaigen  Recidive  zu  erkennen.* 


Fiinfte  Beobachtung. 


Im  Verlauf  des  Jahres  1860  bemerkte  Herr  D.  Boer  junior, 
Kaufrnann  im  Haag  in  Holland,  23  Jahre  alt,  class  seine  Stimme 
zuweilen  ganz  plotzlich  etwas  rauh  und  heiser  ward,  welche  Aen- 
derung  anfangs  nur  kurz  voriibergehend  eintrat,  indem  sie  nach 
einigem  Rauspern  verschwand,  so  class  zwischenhinein  die  Stimme 
wieder  langere  Zeit,  selbst  mehrere  Tage  hindurcb  ganz  rein  und 
hell  war.  Ganz  allmalig  erreichte  das  Uebel  einen  hohern  Grad, 
die  Stimme  ward  andauernd  heiser,  namentlich  des  Morgens  nach 
dem  Erwachen  war  stets  die  Stimme  so  heiser,  dass  der  Kranke 
sich  kaum  verstandlich  machen  konnte;  nach  dem  Fruhstiicke  und 
nach  kurzem  Aufenthalte  in  freier  Luft  besserte  sich  die  Stimme 
etwas,  zuweilen  sogar  so,  dass  sie  momentan  ganz  leidlich  ward. 
Gegen  Mittag  nahm  aber  die  Kraft  der  Stimme  schon  wieder  ab 
und  urn  2  Uhr  Nachmittags  fehlte  clem  Kranken  bereits  die  Kraft 
um  sich  verstandlich  zu  machen,  wahrend  sich  gleichzeitig  in  Folge 
der  grossen  Anstrengung  beim  Sprechen  Brustschmerzen  einstellten, 
die  den  Kranken  zwangen  sich  ganz  ruhig  und  still  zu  verhalten. 
Wahrend  dieser  Zeit  der  Ruhe  kehrte  dann  die  Stimme  etwas  wie- 
der, allein  die  geringste  Unterhaltung  raubte  dem  Kranken  sofort 
die  Stimme  fur  den  ganzen  Rest  des  Tages.  Alles  laute  Lesen  so- 
wie  jede  Unterhaltung  in  einer  Gesellschaft  oder  Versammlung  von 
mehreren  Personen  war  fortan  unmoglich. 

Zahlreiche  von  verschiedenen  Aerzten,  welche  nach  einander 
consultirt  worden  waren ,  verordnete  Mittel  und  Heilmethoden 
blieben  sammtlich  ohne  Erfolg.  Alles  dieses  trug  leicht  erklar- 
licher  Weise  sehr  dazu  bei,  den  von  Natur  ohnedies  ernst  gestimm- 
ten  Patienten  in  eine  immer  trubere  und  dustere  Gemuthsstimmung 
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zu  versetzen,  um  so  inehr  als  die  durch  die  Anstrengung  bei 
Sprechversuchen  stets  hervorgerufenen  Brustschmerzen  die  Befiirch- 
tung  der  Entwicklung  eines  unheilbaren  Lungenubels  bei  ihra  be- 
standig  unterhielten. 

Im  Somraer  1862  traf  Patient  zufallig  mit  dem  im  Haag  an- 
wesenden  Professor  Czermak  zusammen,  welcher  Letztere  durch 
dessen  Heiserkeit  aufmerksam  gemacht,  ihn  zu  einer  laryngoskopi- 
schen  Untersuchung  veranlasste,  bei  welcher  er  sofort  als  Ursache 
der  Heiserkeit  einen  Schleimpolypen  auf  dem  rechten  Stimmbande 
entdeckte  und  dem  Kranken  demnach  erklarte,  dass  er  nur  durch 
eine  Operation  von  seinem  Uebel  befreit  werden  konne. 

Als  nun  Patient  bald  darauf  (im  September  1862)  Geschafts- 
verhaltnisse  wegen  langere  Zeit  in  Paris  sich  aufhalten  musste, 
wandte  er  sich  an  einen  dortigen  Specialisten  in  Kehlkopfskrank- 
heiten ,  welcher  ihn  3  Wochen  hindurch  ortlich  behandelte ,  leider 
jedoch  ohne  den  allergeringsten  Erfolg  zu  erzielen. 

Im  Juni  1863  ward  Herr  Boer  durch  einen  Arzt  im  Haag 
darauf  aufmerksam  gemacht,  dass  ein  mit  dem  gleichen  Uebel  be- 
hafteter  Kranker  in  Haarlem  (s.  die  erste  Beobachtung)  von  mir 
durch  Operation  vollstandig  geheilt  worden  sei.  Herr  Boer  suchte 
sofort  denselben  auf  und  nachdem  er  sich  von  dessen  vollstandi- 
ger  Heilung  selbst  uberzeugt  hatte,  trat  er  die  Reise  nach  Tubin- 
gen an,  da  er  um  jeden  Preis  von  seinem  Uebel  befreit  sein  wollte, 
das  sich  inzwischen  auf  das  Beunruhigendste  verschlimmert  und 
ihn  zu  jedem  Geschaft  unfahig  gemacht  hatte. 

Bei  der  von  mir  am  Tage  nach  seiner  Ankunft  am  25.  Juni 
1863  vorgenommenen  ersten  laryngoskopischen  Untersuchung  fand 
ich  eine  solche  Reizbarkeit  der  in  ihrer  ganzen  Ausdehnung  stark 
gerotheten  Rachenparthie  (zum  Theil  gewiss  in  Folge  der  anstren- 
genden  weiten  Reise) ,  dass  ich  den  eingefiihrten  Kehlkopfsspiegel 
von  dem  kleinsten  Formate  fast  jedes  Mai ,  der  durch  ihn  hervor- 
gerufenen heftigen  Wurgbewegungen  wegen,  sofort  wieder  zuriick- 
ziehen  musste,  so  dass  es  mir  kaum  einmal  gelang  einen  ganz 
fliichtigen  Einblick  in  die  Kehlkopfshohle  zu  erhaschen.  Am  nach- 
sten  Tage  hatte  sich  zugleich  mit  der  Rothung  diese  Reizbar- 
keit schon  soweit  gemindert,  dass  ich,  wenn  auch  nur  auf  sehr 
kurze    Zeit,    einen    geniigenden   Einblick    in    die    Kehlkopfshohle 
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gewinnen  und  als  Ursache  der  Heiserkeit  eine  kleine  Geschwulst 
erkennen  konnte,  welche  dem  freien  Rande  des  rechten  Stiminban- 
des  nahe  an  seinem  vordern  Ende  (ungefahr  in  einer  Entfernung 
von  3 — 4  Mmtr.)  aufsass.  Dieselbe  hattc  (s.  Taf.  VII.  Fig.  15)  die 
Gestalt  eines  rundlichen,  ringsum  steil  abfallenden  Hiigels  mit  brei- 
ter  Basis  und  kuppelforrniger  freier  Spitze,  ragte  etwa  3  Mmtr. 
lang  von  dem  freien  Rande  des  Stimnibandes  in  die  geoffnete  Stimm- 
ritze  in  horizontaler  Richtung  hinein  und  hatte  an  ihrer  Basis  eben- 
falls  3  Mmtr.  im  Durchmesser.  Die  gesattigt  dunkelrosarothe  Farbe 
der  Geschwulst  contrastirte  lebhaft  mit  der  gelbweissen  Farbe  des 
sie  tragenden  Stimmbandes.  Beim  Versuche  hohe  Tone  anzugeben 
nilherten  sich  sofort  beide  Stimmbander  einander  so  vollstandig, 
dass  nur  ein  kaum  wahrnehmbarer  Spalt  zwischen  ihnen  (ibrig  blieb, 
wahrend  die  Geschwulst  dadurch  etwas  emporgehoben  und  mit  der 
Spitze  nach  aufwarts  gerichtet,  zugleich  auch  in  ihrem  Querdurch- 
messer  verkleinert,  in  dem  Sagittaldurchmesser  dagegen  ein  wenig 
vergrossert  d.  h.  verlangert  erschien  (Taf.  VII.  Fig.  16).  Sonst  war 
in  der  Kehlkopfshohle  und  den  angranzenden  Theilen  der  Luftrohre 
ausser  einer  massigen  diffusen  Rothung  und  an  einzelnen  Stellen 
hie  und  da  wahrnehmbaren  dicklichen  weissen  Schleimklumpchen 
nichts  Krankhaftes  zu  bemerken.  Die  Stimme  des  Kranken  tonte 
zwar  nur  in  massigem  Grade  rauh  und  heiser,  doch  konnte  man 
derselben  und  dem  ganzen  Ausdrucke  des  Kranken  beim  Sprechen 
gut  entnehmen,  wTelche  Anstrengung  demselben  jeder  Versuch  zum 
lauten  Sprechen  verursachte. 

Am  andern  Tage  begann  ich  mit  den  Vor-  und  Einiibungen  zu 
der  operativen  Entfernung  des  Polypen,  welcher  sich  hier  betracht- 
liche  Schwierigkeiten  entgegenstellten.  Dieselben  bestanden  abge- 
sehen  von  der  bald  sich  vermindernden  Reizbarkeit  der  Rachen- 
parthie  und  von  der  geringen  Weite  derselben  in  Folge  stark  ent- 
wickelter  Tonsillen,  hauptsachlich  in  dem  grossen  Volumen  und  der 
geringen  Beweglichkeit  der  Zunge,  welche  der  Kranke  erst  nach 
vieler  Uebung  und  Muhe  so  zurecht  zu  legen  lernte,  dass  sie  einen 
nur  wenige  Sekunden  ungestort  andauernden  Einblick  in  die  Kehl- 
kopfshohle gestattete.  Nach  etwa  8  Tagen  gelang  es  mir  zum  ersten 
Male,  den  Polypen  mit  einem  eingefuhrten  Drahte  fluchtig  zu  be- 
riihren  und  nach  weiteren  8  Tagen  konnte  ich  schon  zur  Operation 
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schreiten,  nachdem  inzwischen  durch  die  fortgesetzten  Versuche  die 
passendste  Form  des  zur  Operation  bestimmten  Messers  ermittelt 
und  der  Kranke  die  seinerseits  erforderliche  Haltung  mehrere  Se- 
kunden  hin durch  ruhig  einzuhalten  gelernt  hatte. 

Am  10.  Juli  1863  durchstach  ich  mit  dem  einfachen  unge- 
deckten  Messer  den  Polypen  an  seiner  Basis  dicht  an  der  Granze 
des  Stimmbandes,  musste  dabei  aber  eine  ziemlich  grosse  Gewalt 
anwenden,  zumal  da  gleichzeitig ,  wie  ich  in  dem  Spiegel  deutlich 
sehen  konnte,  der  Polyp  durch  das  von  oben  eindringende  Messer 
tief  nach  unten  hinabgedruckt  ward,  wobei  er  das  ihn  tragende 
Stimmband  mit  sich  hinabzog  und  stark  bogenformig  ausschweifte. 
Es  trat  sogleich  eine  verhaltnissmassig  sehr  reichliche  Blutung  ein, 
welche  erst  nach  1J2 — 3/4  Stunden  allmalig  aufhorte.  Das  Blut 
ward  durch  Husten  und  Rauspern  leicht  entleert,  ohne  dass  sich 
dabei  irgend  ein  beunruhigendes  Symptom  gezeigt  hatte.  Nach  dem 
Aufhoren  der  Blutung  klang  die  Stimme  beim  Sprechen  sofort  merk- 
lich  reiner  und  kraftiger,  trotzdem  dass  bei  der  angestellten  laryngo- 
skopischen  Untersuchung  die  Stelle  des  Polypen  mit  einem  Blut- 
gerinnsel  bedeckt  erschien,  welches  jegliche  Wahrnehmung  der  Be- 
schaffenheit  des  Schnittes  und  der  dadurch  bewirkten  Veranderung 
des  Polypen  durchaus  verhinderte. 

Allein  schon  am  folgenden  Tage  (11.  Juli)  war  dieses  Blutge- 
rinnsel  verschwunden  und  ich  sah  deutlich  durch  den  gemachten 
Schnitt  die  zwei  hinteren  Drittel  des  Polypen  dicht  an  ihrer  In- 
sertion am  Stimmbande  durchtrennt,  den  Polypen  selber  an  dem 
vordern  noch  ungetrennten  Drittel  wie  an  einem  Stiel  haftend  und 
zwar  vermittelst  einer  Drehung  dieses  Stieles,  dem  vordern  Ende 
des  rechten  Stimmbandes  ganz  in  dem  vordern  Winkel  der  Kehl- 
kopfshohle  mit  seiner  Schnittflache  scheinbar  anklebend.  Bei 
starken  Inspirationen  sank  der  Polyp  charnierartig  unterhalb 
das  Niveau  des  Stimmbandes  hinab,  wahrend  er  beim  Angeben 
eines  hellen  kraftigen  »ae«  iiber  die  Glottis  emporstieg.  Sprechen, 
Sin  gen  und  Pfeifen  gelang  dem  Kranken  ohne  alle  Anstrengung, 
so  dass  er  sich  von  semem  Uebel  bereits  vollstandig  befreit  glaubte. 
Von  weiteren  Versuchen,  den  Polypen  in  der  That  noch  herauszu- 
bringen,  musste  ich  jedoch  der  andauernden  grossen  gemuthlichen 
Aufregung  und  Empfindlichkeit  des  Operirten  wegen  sofort  abstehen. 
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Am  folgenden  Tage  hatte  die  Aufreguog  sich  gelegt,  der  Kranke 
nahm  seine  ganze  Willenskraft  zu  eincm  ruhigen  Halten  zusammen 
und  so  gelang  es  mir  gleich  beim  ersten  Versuche  mit  der  Draht- 
schlinge  den  Polypen  zu  ergreifen  und  abzureissen,  ohne  die  ge- 
ringste  Schraerzempfindung  von  Seiten  des  Kranken  und  nur  mit 
einer  kaum  wahrnehmbaren  Spur  von  Blut  in  dem  sofort  ausge- 
rausperten  Schleime ,  welcher  auch  den  abgerissenen  Polypen  mit 
zu  Tage  forderte.  Derselbe  hatte  ganz  die  Gestalt  einer  soliden 
Kugelhalfte  von  3  Mmtr.  Durchmesser,  eine  gewolbte  und  eine 
ebene  (Schnitt-)Flache,  beide  von  rothbrauner  Farbe,  die  Schnitt- 
flache  an  ihrer  Peripherie  ringsum  begranzt  von  einem  haarbreiten, 
weissen  ringformigen  Saume,  der  Durchschnittsflache  des  dicken 
Epithelialuberzuges.  Die  Consistenz  dieses  Stiickes  war  sehr  be- 
trachtlich,  indem  es  sich  zwischen  den  Fingern  fast  so  hart  wie 
ein  Knorpelstiickchen  anfuhlen  liess. 

Die  mikroskopische  Untersuchung  zeigte  den  Epithelialuber- 
zug  aus  den  gewohnlichen  Pflasterepithelialzellen  bestehend,  welche 
in  den  aussersten  Schichten  gross,  platt,  polygonal,  in  den  tieferen 
Schichten  annahernd  kugelformig  oder  cylindrisch  waren.  Das  ge- 
fasshaltige  Bindegewebe,  welches  den  Hauptbestandtheil  der  Ge- 
schwulst  ausmachte,  zeichnete  sich  aus  durch  einen  reichen  Ge- 
halt  an  leicht  isolirbaren,  spindelformigen  Zellen  (geschwanzte 
Zellen),  welche  einen  oder  zwei  rundliche  oder  elliptische  Kerne 
enthielten. 

Ueber  den  weitern  Erfolg  vermag  ich,  da  der  Kranke  gleich 
am  Tage  nach  der  Operation  nach  Holland  zurtickreiste,  nur  aus 
dessen  eigenen  brieflichen  Mittheilungen  zu  berichten.  Unter  dem 
27.  Juli  schrieb  mir  derselbe,  dass  seine  Stimme  vollkommen  rein 
und  kraftig  sei,  dass  er  selbst  andauernd  ohne  die  geringste  An- 
strengung  sprechen  konne.  Eine  von  Herrn  Dr.  Mess  in  Sche- 
veningen  angestellte  laryngoskopische  Untersuchung  liess  denselben 
an  der  Stelle,  wo  der  Polyp  gesessen,  nur  noch  eine  leichte  An- 
schwellung  der  iiberkleidenden  Schleimhaut  und  das  Stimmband 
selbst  ein  wenig  rosaroth  gefarbt  wahrnehmen. 

Eine  weitere  Bestatigung  der  fortdauernden  vollkommenen  Hei- 
lung  erhielt  ich  im  November  1863  durch  einen  an  mich  und  im 
April  1864  durch  einen  an  Czermak  gerichteten  Brief. 
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Mathias  Erz,  31  Jahr  alt,  aus  Schnapbach  in  Rheinbayern, 
ein  kraftiger  unci  iibrigens  gesunder  Mann,  bemerkte  urn  Neujahr 
1861  herum  neben  dem  Verluste  der  Fahigkeit  hohe  Tone  anzu- 
geben  ein  Heiserwerden  und  Rauhwerden  seiner  Stimme,  welches, 
obwohl  rasch  eingetreten,  dennoch  nur  langsam  und  allmalig  zu 
hoheren  Graden  fortschritt.  Im  Anfange  war  diese  Heiserkeit  mit 
keinen  anderweitigen  Beschwerden  verbunden,  erst  nach  halbjahri- 
gem  Besteben  derselben  stellten  sich  beim  Sprecben  zuweilen  ste- 
chende  Schmerzen  im  Halse  ein,  verbunden  mit  dem  Gefuhle  der 
Anwesenbeit  eines  fremden  Gegenstandes  im  Kehlkopfe,  sowie  auch 
das  Sprechen  selber  eine  allmalige  immer  grossere  Anstrengung  von 
Seite  des  Kranken  erforderte,  so  dass  er  spater  schon  nach  kurz 
dauerndem  Sprechen  ermiidete  und  schmerzhafte  Empfindungen  auf 
der  Brust  sich  einstellten.  Die  Respiration  war  nur  wahrend  des 
Redens  beschwerlicher  und  anstrengender,  ausserdem  aber  in  der 
Ruhe  wie  bei  sonstigen  korperlichen  Anstrengungen  ganz  ungestort. 
Schlingvermogen  nie  beeintrachtigt,  ebenso  in  keinem  andern  Or- 
gane  Storungen  erkennbar. 

Gegen  diesen  vermeintlichen  Katarrh  der  Luftwege  am  Halse 
wurden  nach  und  nach  eine  grosse  Anzahl  von  Mitteln  innerlich 
und  ausserlich  angewandt:  Leberthran,  Molken,  Emser  Wasser,  Be- 
pinselung  der  Rachenwandungen  mit  Hollensteinauflosungen,  Blasen- 
pflaster  und  blasenziehende  Fliissigkeiten  ausserlich  urn  den  Hals 
applicirt,  jedoch  Alles  ohne  Nutzen.  Im  Juni  1863  ward  endlich 
Patient  zu  einer  Badekur  nach  Soden  geschickt,  woselbst  er  sich 
dann  an  den  Dr.  Thilenius  junior  wandte,  der  ihn  zuerst  einer 
Untersuchung  mit  dem  Kehlkopfsspiegel  unterzog,    und  nachdem 
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er  dabei  sofort  die  Gegenwart  einer  Neubildung  im  Kehlkopfe  er- 
kannt  hatte,  dem  Kranken  rieth  die  Badekur  in  Soden  abzubrechen, 
und  statt  dessen  zu  mir  nach  Tubingen  zu  reisen,  urn  sich  das 
Aftergebilde  durch  Operation  entfernen  zu  lassen. 

Am  1.  Juli  1863  kam  der  Kranke  hier  an.  Die  laryngosko- 
pische  Untersuchung,  welche  in  FoJge  der  ausserst  geringen  Em- 
pfindlichkeit  der  gesammten  Rachenparthie  und  des  gunstigen 
Baues  derselben,  gleich  nach  Ankunft  des  Kranken  so  leicht  und 
so  vollstandig  angestellt  werden  konnte,  wie  ich  es  noch  bei  keinem 
andern  Kranken  und  Gesunden  gefunden  habe  *),  ergab  als  Ursache 
der  Heiserkeit,  wie  Thilenius  zuerst  gesehen,  einen  Polypen  an 
der  vordern  Parthie  des  rechten  Stimmbandes.  Derselbe  stellt  einen 
rundlichen  zapfenformigen  Auswuchs  von  ungefahr  5  Mmtr.  Durch- 
messer  dar,  welcher  mit  seiner  breiten  Basis  bis  fast  an  das  vor- 
dere  Ende  des  genannten  Stimmbandes  reicht  (kaum  noch  2  Mmtr. 
desselben  erscheinen  frei),  und  mit  seiner  freien  rundlichen  Spitze 
bei  weit  geoffneter  Stimmritze  etwa  6  Mmtr.  weit  schrag  nach  hin- 
ten  in  die  Glottis  hineinragt.  Die  Oberflache  dieses  Polypen  zeigt 
eine  ganz  gleichmassige  dunkelrothe  Farbe  und  compactes  Ansehen 
bis  auf  eine  kleine  Stelle  nahe  der  Spitze,  wo  ein  ganz  kleines, 
rundes,  helles  blaschenartiges  Kornchen  von  Mohnkorngrosse  deut- 
lich  gesehen  ward.    (Taf.  VII.  Fig.  17.) 

Die  Consistenz  der  Neubildung  ist  sehr  betrachtlich,  fast  dem 
Faserknorpel  gleich,  wie  aus  einigen  anderen  nachher  anzufuhrenden 
Momenten  und  bei  der  Beruhrung  desselben  mit  der  Sonde  erkannt 
wird,  die  sich  gleich  bei  der  ersten  Untersuchung  ohne  Schwierig- 
keit  in  den  Kehlkopf  bis  zu  dem  Polypen  hin  einbringen  liess. 
Dabei  ward  auch  zugleich  die  geringe  Beweglichkeit  dieses  Polypen 
erkannt,  die  sich  uberdies  noch  dadurch  zu  erkennen  gab.  dass 
wenn   beim  Angeben   des    »ae«    die   beiden  Stimmbander   einander 


*)  Als  Beleg  hiezu  will  ich  noch  anfiihren,  dass  als  ich  an  einem  der 
nachstfolgenden  Tage  bei  diesem  Kranken  den  Kehlkopfsspiegel  eingelegt  und 
an  meinem  federnden  Mundsperrer  (s.  pg.  19  und  Fig.  1  auf  Taf.  IV.)  befestigt 
hatte,  16 — 18  altere  Zuhorer  der  Klinik  einer  nach  dem  andern  die  Besichti- 
gung  des  Polypen  vornehmen  konnten ,  ohne  dass  ich  auch  nur  ein  einziges 
Mai  wahrend  dieser  Zeit  den  Spiegel  anders  zu  stellen,  geschweige  denn  her- 
auszunehmen  und  wieder  einzulegen  nothig  gehabt  hatte  I 
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sich  naherten,  die  Lage  und  Form  des  Polypen  sich  nur  wenig 
anderte,  wie  Fig.  18  auf  Taf.  VII.  zeigt,  indem  derselbe  dabei  nur 
wenig  in  die  Hohe  gehoben  und  etwas  schrager  gestellt  ward. 

Bei  dieser  Verengerung  der  Glottis  wird  das  rechte  Stimm- 
band  mit  der  Insertionsstelle  des  Polypen  ein  wenig  nach  rechts 
hin  zuruckgedrangt  und  sein  freier  Rand  formt  sich  zu  einer  flachen 
Bogenlinie,  wahrend  das  linke  Stimmband,  durch  die  Harte  des  Po- 
lypen an  seiner  Annaherung  an  das  rechte  Stimmband  gehindert, 
eine  stark  gekriimmte  Bogenlinie  annimmt. 

Das  rechte  Stimmband  ist  in  seiner  ganzen  Ausdehnung  leb- 
haft  gelbrothlich  gefarbt  und  zwar  schneidet  diese  Rothung  mit 
einer  ganz  scharfen  Linie  genau  in  der  vordern  Mittellinie  an  der 
Vereinigungsstelle  mit  dem  linken  Stimmbande  ab.  Letzteres  zeigt 
im  Ganzen  die  gewohnliche  gelbe  Farming,  an  der  Stelle  jedoch, 
wo  bei  Verengerung  der  Glottis  der  Polyp  gegen  das  linke  Stimm- 
band andriickt,  ist  eine  blassere,  mehr  weissliche,  leichte  Vertiefung 
wahrnehmbar,  welche  von  einem  etwas  erhabenen  und  leicht  ge- 
rotheten,  gleichsam  wallartigen  Saume  umgeben  wird,  —  offenbar 
die  Folge  des  von  dem  harten  Polypen  auf  das  andrangende  Stimm- 
band ausgeubten  Gegendruckes. 

Die  Stimme  des  Kranken  tonte  beim  Sprechen  in  hohem  Grade 
rauh  und  heiser  und  erforderte  sichtliche  Anstrengung;  sonst  war 
an  dem  kraftig  gebauten  Manne  keine  einzige  krankhafte  Erschei- 
nung  aufzufinden. 

Bei  der  angegebenen  uberaus  grossen  Leichtigkeit  der  laryngo- 
skopischen  Untersuchung  konnte  ich  schon  nach  ganz  kurzer  Vor- 
bereitung  zur  Operation  schreiten.  Am  6.  Juli  durchstach  ich  mit 
dem  spitzen  Doppelmesser  (Taf.  VI.  Fig.  14)  den  Polypen  an  seiner 
Basis  nahe  der  Mitte,  driickte  die  beiden  Klingen  von  einander 
(Fig.  15)  und  zog  das  Messer  geschlossen  wieder  heraus.  Es  er- 
folgte  nur  eine  sehr  geringe  und  kurz  dauernde  Blutung.  Der 
Kranke,  welcher  von  dem  Schneiden  nicht  den  mindesten  Schmerz 
empfunden  hatte,  sondern  der  Meinung  war,  es  sei  der  Polyp  von 
mir  wie  bisher  nur  mit  der  Sonde  beruhrt  worden,  sprach  sich 
gleich  nach  den  ersten  Worten  verwundert  dahin  aus,  dass  das 
Sprechen  viel  leichter  von  Statten  gehe,  wie  denn  auch  seine 
Stimme  merklich  heller  und  reiner  als  zuvor  tonte. 
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Die  laryngoskopische  Beaichtigung  ergab  sofort,  dass  von  den 
beiden  Messerklingen  die  nach  rucl^warts  gekehrte  vollstandig  durch- 
geschnitten  hatte,  wahrend  die  nach  vorn,  d.  h.  gegen  den  vordern 
Vereinigungswinkel  der  beiden  Stimmbander  gerichtete  Klinge  das 
vorderste  Viertel  der  Polypenbasis  ungetrennt  gelassen  hatte.  Zu- 
gleich  zeigte  sich  auch,  dass  der  Schnitt  nicht  vollkommen  genau 
langs  oder  parallel  dem  Rande  des  rechten  Stimmbandes  gefuhrt  wor- 
den  war,  sondern  nach  vorn  ganz  wenig,  kaura  1  Mmtr.  tief,  in  das 
Stimmband  selbst  eingedrungen  war.  Der  Polyp  selbst  hing  jetzt 
sehr  beweglich  an  seiner  undurchschnittenen  Parthie  wie  an  einem 
Stiele;  beim  Einathmen  fiel  er  nach  unten  und  beim  Ausathmen 
ward  er  durch  den  Luftstrom  nach  oben  gerissen,  wo  er  dann  rait 
seinem  freien  Ende  uber  die  Kehlkopfstasche  hinuber  bis  zu  dem 
Taschenbande  hinaufreichte  und  zeitweise  an  dasselbe  sich  anlegte 
(Fig.  19).  In  einem  solchen  Momente  gelang  es  rair  mit  der  ein- 
gefuhrten  Zange  (Taf.  VI.  Fig.  1)  den  Polypen  zu  fassen  und  bis 
auf  einen  kleinen  Rest  abzureissen,  was  nur  eine  Spur  von  Blutung 
und  gar  keinen  Schmerz  verursachte. 

Unmittelbar  nach  dieser  Wegnahme  sah  man  an  der  Stelle, 
wo  der  Polyp  gesessen,  eine  ganz  leichte  Vertiefung  an  dem  freien 
Rande  des  rechten  Stimmbandes,  welche  nach  hinten  zu  von  einem 
kleinen  eckigen  Vorsprunge  und  nach  vorn  zu  von  einer  hirse- 
korngrossen,  rundlichen,  blutig  gefarbten  Erhabenheit  begranzt  war, 
und  daneben  lag  auf  der  obern  Flache  dieses  Stimmbandes  ein  ganz 
kleines  dunkelrothes  Blutgerinnselchen. 

Das  abgerissene  Stiickchen  zeigte  nach  der  von  Herrn  Profes- 
sor Liebermeister  angestellten  mikroskopischen  Untersuchung 
folgende  Zusammensetzung.  »Der  grossere  oberflachlichere  Theil 
des  untersuchten  Stiickchens  besteht  aus  einer  hyalinen,  durch- 
sichtigen,  knorpelartig  festen,  sehr  elastischen  Masse,  die  sich  nur 
schwer  zerzupfen  lasst.  Ueber  derselben  ragt  hervor  ein  steck- 
nadelkopfgrosses  Knotchen  von  gleicher  Beschaffenheit  aber  etwas 
weisslicher  Farbung.  Diese  feste  hyaline  Masse  lasst  beim  Zer- 
zupfen nur  wenige  freie  Kerne  und  wenige  pflasterepithel-ahnliche, 
aber  meist  nicht  eckige,  sondern  rundliche  Zellen  mit  einem  deut- 
lichen  Kern  isoliren.  Die  noch  zusammenhangende  Masse  zeigt 
raikroskopisch  keine  deutliche  Structur,  sehr  homogene  Beschaffenheit, 
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starkes  Lichtbrechungsvermogen ,  stellenweise  eine  Andeutung  von 
Gruppirung  zu  grossen  kugelforniigen  Bildungen;  an  anderen  Stel- 
len  undeutliche  und  verwaschene  parallele  oder  sich  durchkreuzende 
Streifung,  stellenweise  auch  feine  Punktirung;  hin  und  wieder  auch 
vereinzelte  undeutliche  Kerne ;  weder  durch  Kali  noch  durch  Essig- 
saure  kann  sie  in  einzelne  Epithelialzellen  zerlegt  werden.  Nach 
der  Schnittflache  hin  findet  sich  feinfaseriges  Gewebe,  welches  mi- 
kroskopisch  als  Bindegewebe  mit  deutlichen  Gefassen  und  massig 
reichlichen  Kernen  sich  darstellt* 

Auf  diese  Operation  folgten  mit  Ausnahme  einiger  ganz  ge- 
ringer  und  rasch  wieder  verschwindender  Schmerzen  beim  Schlucken 
gar  keine  Reactionserscheinungen,  so  dass  Patient  schon  nach  wenigen 
Tagen  in  seine  Heimath  abreiste  mit  einer  Stimme,  die  fast  eben 
so  hell  und  kraftig  wie  vor  dem  Beginn  seines  Kehlkopfsleidens 
war.  Die  laryngoskopische  Untersuchung  zeigte  (Taf.  VII.  Fig.  20) 
an  der  Stelle  des  Polypen  nur  noch  eine  kleine  flache  Vertiefung, 
deren  Grand  jedoch  kaum  das  Niveau  des  freien  Stimmbandrandes 
uberschritt,  nach  hinten  begranzt  von  einem  kleinen,  winklig  nach 
der  Stimmritze  hin  gerichteten  Vorsprunge,  nach  vorn  zu  von  einer 
kleinen  mohnkorngrossen  rundlichen  mehr  nach  oben  sich  wolbenden 
Erhabenheit,  dem  in  Vernarbung  begriffenen  Reste  an  der  Abreis- 
sungsstelle  des  Polypen.  Das  rechte  Stimmband  war  viel  blasser 
als  fruher,  doch  zeigte  es  eine  immerhin  noch  wahrnehmbare  ganz 
leichte  rothliche  Farbung,  welche  ebenfalls  noch  mit  einer  scharfen 
Granzlinie  an  dem  vordern  Winkel  der  beiden  Stimmbander  auf- 
horte.  An  dem  linken  Stimmbande  war  die  fruher  bemerkbare 
Vertiefung  nebst  dem  umgebenden  Walle  vollstandig  verschwunden. 


Bruns,  Laryngo-chiiurgie.  20 
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Am  Sonntag  Morgen  den  17.  Mai  1863  kam  zu  mir  ein  Mad- 
chen  von  26  Jahren,  Caroline  S.  aus  Buhl  im  Grossherzogthum 
Baden,  dessen  Gesichtsausdruck  und  horbares  Athmen  auf  den 
ersten  Blick  ein  schweres  Respirationshinderniss  erkennen  liessen, 
als  dessen  Sitz  sofort  der  Kehlkopf  bezeichnet  werden  musste,  als 
die  Kranke  mit  kaum  vernehmbarer  heiserer  Stimme  zu  sprechen 
begann. 

Sie  gab  an,  vor  7  Jahren  (im  Sommer  1857)  habe  sie  sich 
eines  Tages  sehr  stark  erhitzt,  als  sie  auf  einem  kleinen  Ausfluge 
begriffen  sich  sehr  beeilte,  urn  noch  rechtzeitig  den  Eisenbahnzug 
zu  erreichen,  der  sie  nach  Hause  bringen  sollte.  Zu  Hause  ange- 
kommen  war  sie  in  Folge  zu  rasch  eingetretener  Abkuhlung  bereits 
heiser.  Diese  Heiserkeit  steigerte  sich  im  Verlaufe  von  4  Jahren, 
wahrend  welcher  die  verschiedensten  Hausmittel  gebraucht  und 
verschiedene  Aerzte  consultirt  wurden,  allmalig  und  ohne  sonstige 
Beschwerden  zu  verursachen  bis  zu  einer  vollkommenen  Stimm- 
losigkeit,  welche  dann  5  Vierteljahre  hindurch,  vom  Sommer  1861 
bis  zum  Spatjahr  1862  andauerte.  Wahrend  dieser  Zeit  litt  Patientin 
bestandig  an  Luftmangel  und  Bangigkeiten ,  welche  sich  mehrere 
Male  bis  zu  Erstickungsanfallen  steigerten,  daneben  ofters  heftiger, 
mitunter  krampfhafter  Husten,  Verschleimung  im  Halse.  Im  Spat- 
jahr 1862  will  Patientin  in  Folge  einer  sehr  heftigen  Aufregung 
bei  einem  Streite  ihre  Stimme  so  rein  wie  vor  dem  Beginn  der 
ganzen  Erkrankung  (?)  wieder  bekommen  haben,  allein  gleich  darauf 
kehrte  der  friihere  Zustand  der  Stimme  nebst  den  ubrigen  Erschei-  * 
nungen  und  Beschwerden  wieder  zuruck  und  erreichte  besonders  in 
den  letzt  verflossenen  5—6  Wochen  rasch  zunehmend  einen  beun- 
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ruhigenden  Grad.  Namentlich  waren  es  die  Athmungsbeschwerden, 
welche  bedeDklich  zunahmen  und  sich  wiederholt  bis  zu  wirklichen 
Erstickungsanfallen  steigerten,  besonders  wenn  sich  Patientin  im 
Bette  auf  den  Rttcken  legte,  weshalb  dieselbe  die  letzten  2—3  Wo- 
chen  hindurch  die  Nachte  nur  in  einem  Stuhle  sitzend  zugebracht 
hatte.  Dabei  sah  die  Kranke  ihre  Krafte  taglich  mehr  und  melir 
schwinden  und  gleichzeitig  eine  auffallende  Abmagerung  Platz  grei- 
fen.  Unter  diesen  Umstanden  ward  der  Kranken  von  dem  sie  jetzt 
behandelnden  Arzte,  Dr.  Kast  in  Illenau,  nachdem  dieser  durch 
laryngoskopische  Untersuchung  die  Gegenwart  eines  Kehlkopfspoly- 
pen  festgestellt  hatte,  der  Rath  ertheilt,  behufs  der  nothwendigen 
Operation  zu  mir  nach  Tubingen  zu  reisen,  welchem  Rathe  folgend 
sie  an  dem  oben  bezeichneten  Tage  bei  mir  eintraf. 

Ich  fand  nun  die  Patientin   merklich  abgemagert,   mit  angst- 
lichem  Gesichtsausdrucke,  von  blasser  Farbe,  an  Lippen  und  Wangen 
etwas  in  das  Livide  fallend;  das  Athmen  war  zuweilen  ganz  leicht, 
ruhig  und  kaum  horbar,   plotzlich   trat   dann   aber  Respirationsbe- 
hinderung  ein,  namentlich  ward  die  Inspiration  sehr  muhsam,   laut 
tonend,   keuchend  und  mit  rasselndem  Gerausch  verbunden.    Diese 
Behinderung  der  Respiration  tritt  bald  ohne  alle  auffindbare  aussere 
Veranlassung  ein,   bald  nach  einer  solchen  z.  B.  nach  korperlicher 
Bewegung  und  Anstrengung,   bei  Sprechversuchen,  ja  schon  wenn 
die  Kranke  absichtlich  eine  tiefe  Inspiration  macht;  Riickenlage  ist 
unmoglich   wegen   sofort    eintretender   Erstickungsgefahr ,    dagegen 
geht   die  Respiration  am   leichtesten   von   Statten   bei  etwas   nach 
vorn  tiber  gebeugtem  Kopfe.    Von  Zeit  zu  Zeit  Husten  mit  massi- 
gem  Schleimauswurf;  Sprechen   ist  nur  mit  ganz  leise  fliisternder 
Stimme   und   mit   sichtlicher   grosser   Anstrengung    moglich.     Das 
Hinabschlucken  von  Flussigkeiten   geht   ohne  Hinderniss,   dagegen 
verursachen  feste  Bissen  schon  Beschwerden,  erfordern  grossere  An- 
strengung verbunden  mit  vermehrter  Athemnoth.    Im  ubrigen  Kor- 
per  ausser  der  Magerkeit  keine  functionelle  Storungen  auffindbar. 

Die  sofort  angestellte  laryngoskopische  Untersuchung,  obschon 
durch  mehrfache  Hindernisse  sehr  erschwert,  namentlich  durch  die 
Empfindlichkeit  der  Rachengebilde,  die  Unruhe  der  Zunge  und  durch 
die  Athemnoth  der  Kranken,  welche  letztere  auch  nach  gelungener 
richtiger  Einstellung  des  Spiegels  immer  nur  einen  kurzen  fliichtigen 
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Blick  in  den  Kehlkopf  zu  werfen  gestattete,  lieferte  folgendes  Er- 
gebniss,  welches  durch  die  spater  bei  grosserer  Ruhe  der  Kranken 
vorgenommenen  Untersuchungen  nur  noch  in  wenigen  Punkten  Er- 
weiterung  erfahren  hat,  die  ich  jedoch  des  Zusammenhanges  wegen 
hier  gleich  mit  aufgenommen  habe. 

Die  obere  Miindung  der  Kehlkopfshohle,  durch  den  nach  hin- 
ten  zuriickgelegten  Kehldeckel  in  ihrem  Durchmesser  von  hinten 
nach  vorn  betrachtlich  verklirzt,  erscheint  ausgefullt  von  einer 
grossen,  rundlichen,  hockrigen  Geschwulst,  welche  schmaler  werdend 
sich  in  die  Tiefe  hinabsenkt.  (S.  Taf.  VII.  Fig.  21  und  22.)  Diese 
Geschwulst  ist  an  ihrer  gerade  nach  oben  gekehrten,  in  der  Mitte 
etwas  vertieften  Flache,  von  ungefahr  15  Mmtr.  Durchmesser,  mit 
grobkornigen  Granulationen  von  schmutzig  weisslicher  Farbe  besetzt, 
welche  ein  ganz  ahnliches  Ansehen  darbieten,  wie  die  Granulationen 
in  manchen  habituellen  Geschwiiren,  wenn  sie  odematos  geschwellt 
und  mit  einem  schmutzig  weissen  Secrete  bedeckt  sind.  Wahrend 
der  vordere  Umfang  der  Geschwulst  durch  den  daruber  empor- 
ragenden  Kehldeckelrand  verdeckt  wird,  ruht  deren  hinterer  Um- 
fang auf  den  Giesskannenknorpeln  nebst  dem  angranzenden  Theile 
der  Plicae  ary-epiglotticae  und  auf  der  obersten  Parthie  der  Vor- 
derflache  der  hintern  Kehlkopfswand,  zuweilen  den  genannten  Thei- 
len  so  dicht  aufliegend,  dass  kaum  eine  sichtbare  Spalte  dazwischen 
offen  bleibt  und  ein  Durchgang  der  Luft  momentan  ganz  unmoglich 
erscheint  (Fig.  22);  in  der  Kegel  ist  jedoch  eine  schmale,  nur  we- 
nige  Millimeter  klaffende  Spalte  nach  hinten  und  links  vorhanden, 
zwischen  der  Geschwulst  und  dem  hintern  Ende  der  linken  Plica 
ary-epiglottica  und  deren  Ansatze  an  dem  entsprechenden  Giess- 
kannenknorpel  (Fig.  21).  Bei  manchen  starkeren  Exspirationsbe- 
wegungen  sieht  man  diese  Spalte  sich  auch  noch  vergrossern,  in- 
dem  namlich  einerseits  die  beiden  Plicae  ary-epiglotticae  nebst  den 
Giesskannenknorpeln  aus  einander  weichen  und  dadurch  die  Incisura 
interarytaenoidea  breiter  offnen,  wahrend  andererseits  die  Geschwulst 
mit  ihrem  dicken  kolbenformigen  Ende  etwas  in  die  Hohe  steigt 
und  dabei  eine  geringe  Drehung  urn  ihre  Langenachse  in  der  Rich- 
tung  von  links  nach  rechts  macht.  In  einem  solchen  Momente  er- 
kennt  man  dann  deutlich  die  nach  unten  sich  verschmalernde,  birn- 
formige  Gestalt  der  Geschwulst,  welche  an  ihrem  seitlichen  Umfange 
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bis   zur   oberen   Wolbung   hin    von    einer    glatten,   hellroth   oder 
blaulichroth  gefarbten  Schleimhautschichte  iiberzogen  sich  zeigt. 

Lasst  man  die  Kranke  eine  rasche,  kraftige  und  tiefe  Inspira- 
tion machen,  so  fallt  der  Polyp,  zuweilen  unter  einem  horbaren 
Gerausche  und  mit  einer  von  der  Kranken  selber  deutlich  empfun- 
denen  »gnupsenden«  Bewegung,  durch  die  Stimmritze  in  den  unter- 
sten  Abscbnitt  der  Kehlkopfshohle  hinab.  Durch  eine  kraftige  Ex- 
spiration  wird  der  Polyp  in  gleicher  Weise  wieder  bis  zu  seinem 
fruhern  Standpunkte  in  die  Hohe  geschleudert ;  aber  audi  ohne 
einen  solchen  Impuls  pflegt  er  sich  nach  kurzem  Verweilen  unter 
der  Stimmritze  fast  unbemerkt  wieder  in  die  Hohe  zu  begeben,  so 
dass  seine  Lage  in  der  obern  Kehlkopfsapertur  als  die  regelmassige 
oder  gewohnliche  betrachtet  werden  muss. 

Befindet  sich  der  Korper  des  Polypen  unterhalb  der  Stimm- 
ritze, so  sieht  man  bei  massiger  Eroffnung  derselben  (eine  vollstan- 
dige  Oeffnung  der  Glottis  ist  bei  dieser  Lage  des  Polypen  nie  be- 
obachtet  worden)  von  dem  Korper  des  Polypen  nur  einen  kleinen 
Theil  mit  glatter  Oberflache  (Fig.  24),  welcher  diinner  werdend 
nahe  unterhalb  der  Stimmbander  in  einen  etwa  5  Mmtr.  breiten, 
platten,  bandartigen  Stiel  von  rothlicher  Farbung  tibergeht.  Diesen 
Stiel  sieht  man  zugleich  durch  die  Stimmritze  tiber  das  vordere 
Ende  des  linken  Stimmbandes  emporsteigend  in  das  vordere  Ende 
des  linken  Taschenbandes  und  die  daran  granzende  Schleimhaut- 
parthie  ubergehen,  indem  er  sich  dabei  facherformig  in  feine  Fal- 
ten  ausbreitet,  welche  seitwarts  nach  oben  und  nach  vorn  bis  gegen 
die  Mittellinie  hin  ausstrahlen.  Zieht  sich  dagegen  die  Stimmritze 
zusammen,  so  sieht  man  (Fig.  23)  den  Stiel  des  Polypen  in  deren 
vorderer  Halfte  gleichsam  eingeklemmt  und  nur  eine  ganz  kurze 
Strecke  von  seinem  Ursprunge  an  frei  liegend,  wobei  dessen  platte 
Beschaffenheit  besonders  deutlich  erkannt  wird. 

Im  Uebrigen  lasst  sich  in  der  Kehlkopfshohle  nur  noch  eine 
ziemlich  betrachtliche  Schwellung  und  Rothung  des  ganzen  rechten, 
in  geringerem  Grade  auch  des  linken  Stimmbandes  wahrnehmen  — 
offenbar  nur  die  Folge  der  mechanischen  Reizung  durch  die  Be- 
wegungen  des  Polypen,  wie  denn  auch  die  reichlich  vorhandene 
Schleimsecretion  in  Luftrohre,  Kehlkopf  und  Rachen  hauptsachlich 
von  daher  abgeleitet  werden  muss. 
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Als  ich  die  Kranke  am  andern  Morgen  wieder  sah,  fand  ich 
deren  Zustand  wesentlich  verschlechtert.  Obschon  sie  diese  erste 
Nacht  in  der  Klinik  wie  zu  Hause  in  den  letzten  Wochen,  in  einem 
grossen  Lehnstuhle  zugebracht  hatte,  so  hatte  sie  doch  sehr  an 
Athemnqth  gelitten ,  welche  sich  mehrere  Male  bis  zu  einem  Er- 
stickung  drohenden  Grade  gesteigert  hatte,  mehr  denn  je  zuvor. 
Nach  dieser  Nacht  war  der  Athem  und  Puis  andauernd  beschleu- 
nigt  geblieben,  andauernde  Athemnoth  und  deutlicher  Livor  in  dem 
blassen  angstlich  blickenden  Gesicht  vorhanden.  Ein  Versuch  zur 
laryngoskopischen  Untersuchung ,  um  eine  etwa  eingetretene  Ver- 
anderung  in  der  Lage  oder  Beschaffenheit  des  Polypen  als  Ursache 
der  Steigerung  der  Zufalle  zu  entdecken,  musste  sofort  wieder  auf- 
gegeben  werden. 

Unter  diesen  Umstanden  blieb  mir  kein  Zweifel  daruber,  dass 
die  blutige  Eroffnung  der  Luftrohre  der  einzige  und  zwar  moglichst 
bald  einzuschlagende  Weg  sei,  um  des  Madchens  Leben  zu  retten. 
Nachdem  ich  diese  meine  Ansicht  in  der  klinischen  Stunde  den 
Zuhorern  und  der  Kranken  naher  auseinandergesetzt  und  Letztere 
selbst  ihre  Zustimmung  dazu  gegeben,  schritt  ich  sofort  zur  Ope- 
ration. 

Tracheotomie  am  18.  Mai.  Nachdem  die  Kranke  auf  den 
Operationsstuhl  mit  etwas  gerade  nach  hinten  zuriickgebogenem 
Kopfe  und  dem  Lichte  frei  zugekehrtem  Halse  gesetzt  und  durch 
Gehiilfen  in  dieser  Stellung  fixirt  war,  machte  ich  mit  einem  con- 
vexen  Bistouri  aus  freier  Hand  einen  Einschnitt  durch  die  Haut 
bis  in  das  Unterhautzellgewebe ,  welcher  von  der  Hone  des  obern 
Randes  des  Ringknorpels  lJ/2  Zoll  lang  senkrecht  in  der  Mittel- 
linie  der  vordern  Halsflache  hinablief.  Wahrend  nun  ein  Gehulfe 
die  Blutung,  welche  aus  einer  angeschnittenen  grossern  Vene  in 
dem  untern  Wundwinkel  hervorkam,  durch  Aufsetzen  eines  Fingers 
sistirte,  setzte  ich  einen  scharfen  Hacken  dicht  unter  dem  Ring- 
knorpel  in  die  vordere  Trachealwand  ein,  zog  damit  Kehlkopf  und 
Luftrohre  nach  vorn  und  oben  an  und  stiess  dann  sogleich  mein 
neues  Tracheotom  *)  nahe  unterhalb  des  Hackens  in  die  Luftrohre 


1)  S.  die  Abbildung  Fig.  III.  a— c.  in  der  unter  meinem  Presidium  er- 
schienenen  Inaugural-Dissertation  von  Dr.  Luce  iiber  Tracheotomie  und  zwei 
neue  Tracheotome.    Tubingen  1863. 
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ein.  In  demselben  Augenblicke  zischte  Luft  zwischen  der  Klinge 
und  den  Blattern  des  Dilatatoriuins  hervor,  durch  einige  Schrauben- 
drehungen  ward  die  Klinge  frei  gemacht  und  ausgezogen,  worauf 
der  oberhalb  eingesetzte  scharfe  Hacken  ebenfalls  entfernt  und  das 
Dilatatorium  vollends  bis  zu  dem  erforderlichen  Grade  aufgedreht 
wurde,  —  die  ganze  Operation  hatte  bis  dahin  keine  Minute  ge- 
dauert. 

Die  in  massigem  Grade  noch  fortdauernde  Blutung  aus  der 
freiliegenden  Wundflache  ward  durch  Auftupfen  mit  in  kaltes  Was- 
ser  getauchten  Schwammen  gestillt,  wahrend  dessen  die  in  die 
Luftrohre  gelangte  geringe  Menge  Blut  durch  mehrfache  kraftige 
Hustenstosse  mit  grossblasigem  Schleim  vermengt  herausgeschleu- 
dert  ward.  Nachdem  dieses  geschehen  und  die  Respiration  durch 
die  Halswunde  in  ruhigen  gleichmassigen  Gang  gekommen  war, 
ward  das  eingelegte  Dilatatorium  mittelst  eines  Bandchens  um  den 
Hals  befestigt,  uber  dasselbe  locker  ein  feines  Leinwandlappchen 
gelegt  und  die  Kranke  zu  Bett  gebracht. 

Der  durch  die  Tracheotomie  zunachst  beabsichtigte  Zweck: 
Entfernung  der  drohenden  Lebensgefahr  durch  Herstellung  einer 
freien  ungehinderten  Respiration,  war  vollstandig  erreicht.  Die 
Kranke  fuhlte  sich  in  ihrem  Bette  alsbald  ganz  wohl  und  frei  von 
jeder  Athemnoth,  hustete  auch  nur  selten,  wobei  blutig  gefarbter 
zaher  Schleim  ausgeworfen  ward,  und  schlief  die  folgende  Nacht 
(18/19.  Mai)  so  ruhig  und  so  viel,  wie  es  seit  langer  Zeit  nicht 
mehr  der  Fall  gewesen  war. 

Am  andern  Morgen,  20.  Mai,  bot  die  Kranke  eine  ganz  nor- 
male  Farbung  und  gesundes  Ansehen  des  Gesichts  dar,  Respiration 
und  Puis  ganz  ruhig  und  normal,  nirgends  ein  Schmerz,  vielmehr 
vollstandiges  Wohlbefinden.  Die  Nacht  vom  20/21.  Mai  schlief  die 
Kranke  weniger,  der  Husten  kam  haufiger  und  entleerte  viel  zahen 
Schleim  mit  Eiter  gemengt;  zugleich  Beschleunigung  des  Pulses 
(bis  zu  120  Schlagen),  vermehrte  Temperatur  des  Korpers,  vermehr- 
ter  Durst,  kurz  die  Erscheinungen  einer  sehr  massigen  fieberhaften 
Reaction,  welche  bis  zum  22.  Mai  sich  ganzlich  wieder  verlor,  so 
dass  die  Kranke  am  23.  Mai  schon  einen  Theil  des  Tages  ausser 
Bett  zubringen  konnte. 

Am  24.  Mai  Husten  merklich  gebessert,  Allgemeinbefinden  ganz 
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gut;  Respiration  frei  und  leicht  durch  das  bis  jetzt  ruhig  liegen 
gelassene  Dilatatorium,  welches  stets  mit  einem  diinnen  angefeuch- 
teten  Leinwandlappchen  bedeckt  war.  Heute  wurde  dasselbe  ent- 
fernt,  da  die  Granulationen  des  ziemlich  langen  Wundkanals  (von 
der  Oberflache  der  Haut  bis  zur  freien  Schleimhautflache  der  vor- 
dern  Luftrohrenwand)  von  unten  und  von  oben  her  zwischen  den 
beiden  Blattern  des  Dilatatoriums  empor  zu  wuchern  begannen,  und 
zunachst  durch  meine  gerade  Kanule  ersetzt,  welche  spater  eine 
Zeit  lang  mit  einer  gewohnlich  gebogenen  Kanule  vertauscht  ward. 
Wird  jetzt  die  aussere  Mundung  der  Kanule  durch  einen  Finger 
zugehalten,  so  tritt  sofort  Beengung  etc.  ein,  so  dass  der  Finger 
nach  wenigen  Augenblicken  wieder  entfernt  werden  muss;  doch  ist 
die  Kranke  im  Stande,  nachdem  sie  zuvor  eine  tiefe  Inspiration  ge- 
macht  hat,  bei  zugehaltener  Kanule  einige  laute  Worte  wenn  auch 
mit  rauher  Stimme  zu  sprechen. 

Die  weitere  ortliche  Behandlung  bezuglich  der  Kanule  etc.  war 
die  gewohnliche,  so  dass  wir  dieselbe  nicht  naher  zu  beschreiben 
brauchen.  Ebenso  sei  hier  auch  bemerkt,  dass  das  Allgemeinbe- 
finden  der  Kranken  wahrend  der  ganzen  folgenden  Zeit  ihres  Aufent- 
haltes  in  der  Klinik  ein  durchaus  gutes  war,  und  dass  die  Kranke 
mit  ihrer  Kanule  (durch  ein  Halstuch  bedeckt)  taglich  ausging,  um 
Besuche,  Spaziergange  etc.  zu  machen.  Der  anfanglich  noch  ziem- 
lich haufige  Husten  liess  allmalig  nach,  horte  jedoch  erst  nach  Ent- 
fernung  des  Polypen  ganzlich  auf,  und  zwar  nachdem  er  zwischen- 
hinein  mehrere  Male  starkere  Exacerbationen  gemacht  hatte,  theils 
in  Folge  der  durch  die  laryngoskopischen  Untersuchungen  und  Ope- 
rationen  bewirkten  Reizung,  theils  in  Folge  von  atmospharischen 
Einflussen,  Erkaltung  etc.,  vor  denen  sich  Patientin  nicht  immer 
genugsam  geschutzt  hat. 

Gegen  Ende  Mai  wurden  die  laryngoskopischen  Untersuchungen 
und  Einubungen  zu  der  beabsichtigten  Operation  des  Kehlkopfs- 
Polypen  begonnen,  welche  jetzt  insofern  leichter  vorgenommen  wer- 
den konnten,  als  die  freie  Respiration  durch  die  Trachealoffnung 
keine  Storungen  und  Unterbrechungen  durch  Athemnoth  mehr  her- 
beifuhrte,  wie  dieses  bei  der  ersten  Untersuchung  der  Fall  gewesen 
war.  Dagegen  machten  noch  die  grosse  Empfindlichkeit  der  gan- 
zen  Rachenparthie   und    die    in    ganz    kurzen   Intervallen   immer 
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wiederkehrenclen  Schluckbewegungen  und  Hustenstosse  grosse  Schwie- 
rigkeiten,  besonders  aber  die  Unfahigkeit  der  Kranken,  die  Zunge  ruhig 
so  zu  halten,  dass  der  Kehldeckel  mit  seinem  freien  obern  Rande  nach 
vorn  geneigt  die  voile  Einsicht  in  die  obere  Apertur  des  Kehlkopfs 
gestattete.  Zur  Beseitigung  dieser  Hindernisse  ward  bei  den  taglich 
*/* — 1\2  Stunde  vorgenommenen  Uebungen  mit  der  Kranken,  anfangs 
haufig  nach  vorausgeschickter  ortlicher  Anwendung  des  Tannins,  der 
Kehldeckel  mit  Sonde,  Spatel,  Hakchen,  Kehldeckelpincette  beriihrt, 
niedergedruckt  oder  vorgezogen ;  ausserdem  musste  die  Kranke  sich 
auch  allein  einuben,  den  Taf.  V.  Fig.  1  abgebildeten  Kehldeckelspatel 
einzufiihren  und  anzulegen.  Wahrend  die  Beriihrung  und Niederdriickung 
des  Kehldeckels  mit  meinem  Finger  gleich  beim  ersten  Versuche  auf- 
fallend  leicht  und  ohne  alleSpur  von  Reflexbewegungen  ertragen  wurde, 
verursachte  der  eingefiihrte  Kehldeckelspatel  sehr  lebhaften  Wiirg- 
und  Hustenreiz,  welcher  sich  indessen  bei  den  fleissigen  Uebungen, 
die  Patientin  taglich  vornahm,  in  kurzer  Zeit  verlor.  Die  Kranke 
lernte  sehr  bald,  ohne  in  den  Spiegel  zu  sehen,  den  ihr  gegebenen 
Spatel  rasch  an  die  richtige  Stelle  einzufiihren,  damit  den  Kehl- 
deckel anzuhaken  und  so  nach  vorn  hinabzudrucken,  dass  man  frei 
zum  Polypen  hinsehen  konnte.  Ein  solch  freier  Anblick  blieb  aber 
dennoch  immer  nur  einen  ganz  kurzen,  nach  Secunden  zu  zahlen- 
den  Zeitraum  hindurch  gestattet;  die  Ursache  lag  darin,  dass  an 
und  neben  dem  Spatel  auf  der  niedergedrtickten  Zungen-  und  Kehl- 
deckelparthie  Speichel  und  sonstige  Fliissigkeit  aus  der  Mundhohle 
in  die  Rachen-  und  Kehlkopfshohle  hinabflossen  und  hier  sofort 
Schling-  und  Hustenbewegungen  hervorriefen,  welche  stets  die  schleu- 
nigste  Herausnahme  des  eingelegten  Kehlkopfsspiegels  nothwendig 
machten. 

Bei  diesen  Untersuchungen  wurde  zunachst  die  Beschaffenheit 
des  Polypen,  seine  Lagerung,  seine  Bewegungen  etc.  so  gefunden, 
wie  dieses  bereits  oben  pg.  308  naher  beschrieben  worden  ist. 
Spaterhin  ward  dabei  eine  allmalig  zunehmende  Vergrosserung  des 
Polypen  immer  mehr  bemerkbar,  welcher  dabei  zugleich  an  seinem 
freien  kolbigen  Ende  eine  mehr  eckige  Gestalt  annahm,  durch  Her- 
vorwachsen  mehrerer  Hocker  an  dem  seitlichen  Umfange,  die  be- 
sonders deutlich  bei  den  Drehbewegungen  des  Polypen  zum  Vor- 
schein  kamen.  (Zwei  solcher  Hocker  sind  in  der  Fig.  25  auf  Taf.  VII. 
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ersichtlich.)  Gleichzeitig  ward  auch  die  Vertiefung  auf  der  obern 
Flache  des  Polypen  etwas  tiefer,  unebener  und  nahm  zusehends  ein 
mehr  zerfetztes  und  immer  schmutzigeres  Ansehen  an,  letzteres  haupt- 
sachlich  wohl  in  Folge  der  vielfachen  mechanischen  Einwirkungen  auf 
den  Polypen  durch  den  Kehldeckelspatel,  mit  welchem  die  Kranke  bei 
seiner  Einfuhrung  vielfach  gegen  den  Polypen  anstiess,  was  jedes 
Mai  einige  Blutung  durch  Gefasszerreissung ,  aber  keinen  Schmerz 
bewirkte. 

Mit  der  zunehmenden  Vergrosserung  und  Formveranderung 
des  Polypen  wurden  auch  noch  zwei  weitere  Veranderungen  in  des- 
sen  Lagerung  bemerkt.  Einerseits  fiel  namlich  der  Polyp  immer 
seltener  in  die  Kehlkopfshohle  hinab  und  verweilte  auch  dort  immer 
kurzere  Zeit,  bis  endlich  in  den  letzten  Tagen  ein  Hinuntersinken 
und  Untertauchen  unter  die  Stimmbander  gar  nicht  mehr  beobachtet 
worden  ist.  Andererseits  stieg  der  Polyp  allmalig  etwas  mehr  in 
die  Hohe,  so  dass  die  obere  Flache  sich  iiber  das  Niveau  der  Giess- 
kannen-  und  Santorinischen  Knorpel  nebst  dem  angranzenden  Theile 
der  Plicae  ary-epiglotticae  erhob,  an  welcher  Stelle  ich  denselben  mit 
dem  in  den  Mund  eingefuhrten  Zeigefinger  leicht  erreichen  und  be- 
riihren  konnte,  welche  Manipulation  der  Kranken  ubrigens  selbst 
bei  einigem  Verweilen  des  Fingers  an  dieser  Stelle  auffallender 
Weise  gar  keine  Beschwerden  verursachte. 

Nachdem  die  Einubung  der  Kranken  bis  zu  Mitte  Juni  hin 
(etwas  fiber  zwei  Wochen  hindurch)  fortgesetzt  war,  schritt  ich  zur 
Operation  des  Polypen,  welche  unter  den  vorhandenen  Umstanden 
in  nichts  Anderem  bestehen  konnte,  als  in  einer  von  dem  freien 
obern  Ende  des  Polypen  aus  nach  unten  gegen  dessen  Stiel  hin 
fortschreitenden  stiickweisen  Abtragung. 

Am  wunschenswerthesten  war  es  allerdings,  den  Polypen  als 
Ganzes  mit  einem  Male  zu  entfernen  vermittelst  Durchtrennung 
seines  Stieles  dicht  an  dessen  Insertion  am  Taschenbande ,  allein 
diesem  Verfahren  standen  unuberwindliche  Schwierigkeiten  entgegen. 
Da  namlich  der  Korper  des  Polypen,  gleich  dem  Pfropfen  in  dem  Halse 
einer  Flasche,  die  obere  Apertur  des  Kehlkopfs  vollkommen  ausfullte, 
ja  sogar  bei  den  Bewegungen  des  Kehlkopfes  von  den  beweglichen 
Wandungen  des  obersten  Abschnittes  desselben  sichtlich  fest  umfasst 
und  gehoben  wurde,  so  war  es  absolut  unmoglich,  auch  nur  das  diinnste 
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Instrument  zwischen  Kehlkopfswand  und  Polyp  eine  Strecke  weit 
abwarts  einzufiihren,  geschweige  denn  bis  an  den  Stiel  des  letztern 
hinab  oder  noch  gar  urn  denselben  herum  zu  bringen.  Alle  Ope- 
rationsmethoden  der  Polypen  mittelst  Abbinden,  Abquetschen,  Ab- 
brennen  oder  Abschneiden  des  Polypenstieles  waren  daher  in  diesem 
Falle  ohne  vorgangige  blutige  Blosslegung  der  Polypen-Insertion  ab- 
solut  uuausfuhrbar.  Als  vielleicbt  ausfuhrbar,  aber  der  grossen 
Gefabrlichkeit  wegen  als  unbedingt  verwerflich  musste  die  Methode 
des  Ab-  oder  Ausreissens  des  Polypen  bezeicbnet  werden,  denn  wenn 
es  auch ,  was  sehr  zu  bezweifeln ,  gelungen  ware ,  mit  einer  plotz- 
lich  und  gewaltsam  zwischen  Polyp  und  Kehlkopfswandung  einge- 
schobenen  Zange  den  Korper  des  Polypen  bis  an  seinen  Stiel  hin 
zu  ergreifen,  so  hatte  man  nicht  im  Entferntesten  angeben  konnen, 
in  welchem  Umfange  Zerreissungen  und  sonstige  Verletzungen  der 
Kehlkopfsschleimhaut  und  der  ihr  anliegenden  Gebilde  eingetreten 
sein  wurden,  sobald  man  mit  der  Zange  den  gefassten  Polypen  ab- 
zureissen  versucht  hatte.  Bei  der  grossen  Nahe  der  Stimmbander 
war  jedenfalls  die  Gefahr,  diese  Gebilde  zu  verletzen  und  dadurch 
eine  unheilbare  Beeintrachtigung  oder  ganzlichen  Verlust  der  Stimme 
herbeizufuhren,  eine  zu  nahe  liegende. 

Die  dem  Vorstehenden  nach  allein  zulassige  sttickweise  Ent- 
fernung  des  Polypen  ward  nun  von  mir  am  14.  Juni  1863  in  fol- 
gender  Weise  ausgefiihrt. 

Wahrend  die  Patientin  selbst  mit  dem  Kehldeckelspatel  den 
Kehldeckel  hinabdruckte  und  ich  mit  der  linken  Hand  den  Kehl- 
kopfsspiegel  in  der  erforderlichen  Stellung  hielt,  fuhrte  ich  mit  der 
rechten  Hand  eine  auf  die  Flache  gebogene  Scheere  (Taf.  V.  Fig.  29) 
geschlossen  durch  die  Mundhohle  bis  zum  Polypen,  offnete  sie,  stiess 
die  beiden  Spitzen  in  die  Masse  des  Polypen  nahe  an  dessen  Peri- 
pherie ein  und  schloss  sie  durch  einen  kraftigen  Druck.  Die- 
ses Manovre  wiederholte  ich  mehrere  Male  rasch  nach  einander 
und  indem  ich  dabei  die  Scheerenblatter  bald  in  transversaler, 
bald  in  diagonaler,  bald  in  senkrechter,  bald  in  schrager  Bichtung 
einstiess  und  schloss,  machte  ich  auf  diese  Weise  eine  Anzahl 
Schnitte,  welche  in  der  verschiedensten  Bichtung  in  die  Masse  des 
Polypen  eindrangen.  Nach  diesem  fuhrte  ich  kleine  Doppelhackchen 
und  Zangelchen  ein,  mit  welchen  ich  die  sichtbaren  Polypenstucke 
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zu  fassen  und  abzureissen  suchte,  welches  Letztere  natiirlich  ohne 
alien  nachtheiligen  Einfluss  auf  die  Kehlkopfsschleimhaut  geschehen 
konnte. 

Dieses  Manovre  des  Zerschneidens  und  Abreissens  ward  mit 
den  nothigen  Erholungspausen  dazwischen  etwa  zwanzig  Mai  wieder- 
holt  und  dabei  auch  mehrfach  mit  dem  Instrument  gewechselt,  z.  B. 
statt  der  auf  die  Flache  gebogenen  Scheere  eine  auf  die  Rander 
gebogene  Scheere  gebraucht,  welche  letztere  sich  jedoch  weniger 
passend  erwies.  Ebenso  zeigten  sich  auch  unter  den  verschiedenen 
Ansatzstiicken  der  Zange  die  Doppelhakchen  (Taf.  VL  Fig.  3), 
welche  die  gefassten  Polypenstticke  gewohnlich  durchrissen,  statt 
dieselben  abzureissen,  weniger  zweckmassig,  als  die  loffelformigen 
Enden  und  zwar  besonders  mit  solchen  Loffelchen,  welche  sich  in 
queerer  Richtung  offnen  und  schliessen  (Fig.  2). 

Nicht  unerwahnt  darf  ich  hier  lassen,  dass  in  dem  Maasse,  als 
der  Polyp  wahrend  dieser  Operation  an  Masse  abnahm,  die  Schwie- 
rigkeit  des  Zerschneidens  und  Abreissens  zunahm.  Der  Hauptgrund 
davon  lag  hauptsachlich  in  der  mit  cler  fortschreitenden  Verkleine- 
rung  zunehmenden  grossern  Beweglichkeit  des  Polypen,  so  dass  er 
nicht  nur  den  Respirationsbewegungen  entsprechend  sich  hob  und 
senkte,  sondern  schliesslich  auch  beim  Einathmen  unter  die  Stimm- 
bander  gleichsam  hinabtauchte  und  dann  jedes  Mai  vor  dem  Er- 
greifen  mit  Scheere  oder  Zange  durch  eine  kraftige  stossweise 
Exspiration  wieder  in  die  Hohe  geschleudert  werden  musste. 

Die  Blutung  bei  dieser  ganzen  Operation  war  eine  sehr  mas- 
sige,  gewiss  keine  Unze  betragend  und  der  Schmerz  beim  Abreissen 
der  Stiicke  ganz  unbedeutend,  da  die  Kranke  von  dem  Abreissen 
gar  Nichts  fuhlte  und  nur  zuweilen  ein  leichtes  nicht  schmerzhaf- 
tes  Zucken  im  Halse  empfand. 

Die  Anzahl  der  zu  Tage  geforderten  Stiicke  des  Polypen  be- 
trug  etliche  zwanzig;  die  Grosse  derselben  war  eine  hochst  ver- 
schiedene:  wahrend  die  kleinsten  nur  so  gross  waren,  dass  sie  inner- 
halb  der  Loffelchen  der  gebrauchten  Zange  Platz  hatten  und  erst 
nach  deren  Oeffuung  bemerkt  wurden,  hatten  die  grossten  Stiicke 
mehr  als  l1/*  Quadrat-Centimeter  auf  einer  Oberflache  und  eine 
Dicke  von  fast  V*  Centimeter;  bei  vielen  war  auf  einer  Seite  ein 
deutlicher  Schleimhauttiberzug ,  bei  anderen  nirgends  eine  Spur  da- 
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von ;  fast  sammtliche  Stiicke  waren  von  extravasirtem  Blut  getrankt 
und  dadurch  dunkelroth  gefarbt. 

Die  nahere  mikroskopische  Untersuchung  dieser  Stuckchen 
zeigte  ganz  deutlich  die  fibroide  Structur  der  Neubildung,  von  welcher 
sie  herstammten.  Die  aussere  Hiille  bestand  ebenfalls  aus  einem 
verhaltnissmassig  sehr  dicken  Epithelium,  das  sich  aus  zahlreichen 
Zellenschichten  zusammensetzte;  die  aussersten  Zellen  waren  sehr 
gross  und  vielgestaltig ,  zum  Theil  polygonal  oder  auch  mit  Aus- 
laufern  versehen,  sammtlich  aber  platt  und  mit  deutlichem  Kern 
und  Kertikorperchen ;  die  tieferen  Zellen  waren  kleiner  und  von 
mehr  kugelformiger  Gestalt.  Das  Innere  der  Geschwulst  bestand 
aus  einem  gefassreichen  Bindegewebe  mit  einem  reichen  Gehalt  an 
eingeflochtenen  elastischen  Fasern  und  enthielt  neben  zahlreichen 
frischen  kleinen  Blutkliimpchen  (Extravasaten)  stellenweise  auch 
Gruppen  von  Zellen,  von  denen  es  sich  nicht  mit  Bestimmtheit  ent- 
scheiden  liess,  ob  sie  tiefer  reichenden,  gleichsam  sich  einstulpen- 
den  Schichten  des  Epithels  angehorten,  oder  ob  sie  vielleicht  dru- 
senartig  in  das  fibrose  Gewebe  eingelagerten  und  mit  Epithel  ausge- 
kleideten  Hohlraumen  oder  Balgen  entsprachen. 

Unmittelbar  nach  Beendigung  der  Operation,  welche  mit  Ein- 
schluss  der  kiirzeren  und  langeren  Pausen  zur  Erholung  der  Pa- 
tientin  und  des  Operateurs  fast  zwei  voile  Stunden  gedauert  hatte, 
konnte  die  Kranke  bei  zugehaltener  Miindung  der  Halskaniile  lan- 
gere  Zeit  hindurch  ganz  gut  und  frei  athmen,  und  mit  lauter,  wenn 
gleich  rauher  Stimme  ohne  Unterbrechung  und  ohne  besondere 
Anstrengung  sprechen,  wahrend  das  Sprechen  vordem  nur  in  der 
Weise  moglich  gewesen  war,  dass  die  Kranke  zuerst  eine  tiefe  In- 
spiration machte,  und  dann  bei  zugehaltener  Kanule  wahrend  der 
nachfolgenden  Exspiration  die  Worte  mit  sichtlicher  Anstrengung 
aussprach.  Bei  raschen  kraftigen  In-  und  Exspirationen  hat  die 
Kranke  eine  deutliche  Empfindung  von  ab-  und  aufwartsgehenden 
Bewegungen  des  Polypenrestes  in  der  Kehlkopfshohle. 

Diesen  functionellen  Veranderungen  entsprach  vollkommen  das 
Ergebniss  der  laryngoskopischen  Untersuchung,  welche  den  Polypen 
zum  weitaus  grossten  Theile,  der  Schatzung  nach  bis  etwa  auf  ein 
Achtel  oder  ein  Zehntheil  seines  fruhern  Volums  entfernt  zeigte. 
Auf  dem  sehr  zusammengezogenen,  kurzen,  schwer  sichtbaren  Stiele 
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sass  eine  fetzig-fasrige  Masse  von  Bohnengrosse,  welche  eine  ziem- 
lich  gleichformige  dunkelrothe  Farbung,  mit  einzelnen  unregelmas- 
sigen  schwarzrothen  Extravasatflecken  besass.  Dieselbe  hing  bei 
der  Inspiration  in  und  durch  die  Stimmritze  hinab,  deren  vorderes 
Drittheil  ausfiillend  und  die  beiden  hinteren  Drittheile  ganz  frei 
und  offen  lassend,  wahrend  sie  bei  der  Exspiration  durch  den  Luft- 
strom  nach  oben  gerissen  wurde.  Uebrigens  beharrte  die  Stimm- 
ritze fast  andauernd  in  einem  ziemlich  zusammengezogenen  und 
verengten  Zustande,  was  theils  davon  herriihren  mochte,  dass  der 
grosste  Theil  der  ein-  und  ausgeathmeten  Luft  durch  die  Kanule 
stromte,  theils  davon,  dass  der  den  Stimmbandern  aufliegende  und 
dieselben  bei  seinen  Bewegungen  bestandig  reibende  Polypenrest 
durch  diesen  Reiz  andauernd  einen  hoheren  Contractionszustand 
unterhielt,  wie  er  auch  sonst  schon  unter  ahnlichen  Umstanden  be- 
merkt  worden  ist.    (Vergl.  u.  A.  Beobachtung  I.  pg.  268.) 

Auf  die  Operation  folgte  nur  eine  sehr  geringe  ortliche  Re- 
action; am  Abend  des  Operationstages  klagte  die  Kranke  iiber 
einige  Schmerzhaftigkeit  im  Halse,  namentlich  beim  Schlucken,  auch 
ward  am  folgenden  Tage  das  Sprechen  wieder  etwas  muhsamer  und 
die  Stimme  heiserer,  welche  Zufalle  sich  indessen  schon  nach  ein 
Paar  Tagen  ohne  alle  arzneiliche  Behandlung  wieder  verloren. 

Urn  diese  Zeit  zeigte  sich  bei  der  laryngoskopischen  Unter- 
suchung  der  Polypenrest  so,  wie  es  Fig.  26  auf  Taf.  VII.  darstellt, 
Der  stark  verkiirzte  und  bedeutend  angeschwollene  Stiel  des  Poly- 
pen,  dessen  allein  sichtbare  hintere  Parthie  theils  von  einer  glat- 
ten  blassrothlichen  Schleimhaut,  theils  von  einer  lebhaft  rothen 
Granulationsflache  bedeckt  ist,  liegt  auf  der  vordern  Parthie  der 
beiden  Stimmbander  auf,  und  geht  hier  in  den  kleinen  Rest  des 
Polypenkorpers  uber,  welcher  als  eine  langlich  rundliche,  nahe  ihrer 
Mitte  mit  einer  Einschnurung  versehene  Masse  von  schmutzig  roth- 
lich-weisser  Farbe  durch  die  Stimmritze  frei  hinabhangt.  Die  bei- 
den hinteren  Drittheile  der  Stimmritze  sind  frei  und  leer. 

Bei  den  nach  kurzer  Pause  am  20.  Juni  wieder  aufgenomme- 
nen  Operationsversuchen ,  den  Rest  des  Polypen  vollends  zu  ent- 
fernen,  stellten  sich  ausser  den  durch  das  kleinere  Volumen  und 
die  tiefere  Lage  des  Polypenrestes  bedingten  grosseren  Schwierig- 
keiten ,   besonders  nachfolgende   zwei  Momente  hindernd   entgegen, 
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namlich  erstens  der  ungiinstige  Stand  des  Kehldeckels,  weicher  die 
Insertionsstelle  des  Polypenstieles  und  dessen  angranzende  Parthie 
bestandig  verdeckte,  und  zweitens  die  eben  vorhin  erwahnte  fort- 
dauernde  Enge  der  Stimmritze,  in  Folge  deren  der  Polypenrest  den 
Stimmbandern  bestandig  auflag,  so  dass  ein  Beruhren  und  Ergreifen 
desselben  mit  Instrumenten ,  zumal  solchen,  die  zunachst  an  ihm 
vorbei  gefuhrt  werden  mussten,  im  hbchsten  Grade  schwierig  ja 
fast  unmoglich  war. 

Zur  Beseitigung  der  fortdauernden  Enge  der  Stimmritze  ward, 
da  es  auch  bei  der  angestrengtesten  tiefen  Inspiration  nicht  gelang, 
die  zur  Ausfiihrung  operativen  Eingriffes  nothwendige  Erweiterung 
der  Glottis  zu  Stande  zu  bringen,  zunachst  die  Wiederherstellung 
der  Respiration  auf  dem  normalen  Wege  durch  den  Kehlkopf  fiir 
nothwendig  eracbtet.  Allein  ungewiss,  ob  der  Luftdurchgang  durch 
den  Kehlkopf  jetzt  schon  so  frei  sei,  dass  er  auf  die  Dauer 
vollkommen  geniigen  wiirde,  beschloss  ich  diese  Veranderung  der 
Luftstromung  nur  in  allmaliger  Weise  einzuleiten.  Es  ward 
deshalb  zunachst  nur  ein  Heftpflaster  uber  die  Kanulen-Mtindung 
an  dem  Halse  hinubergeklebt ,  welches  immerhin  einen  Theil  Luft 
durch  die  Kaniile  einzutreten  gestattete,  sodann  ward  vom  22.  Juni 
an  die  Kanule  des  Tags  tiber  mittelst  eines  Korkes  vollstandig  ge- 
schlossen  und  vom  7.  Juli  an  schlief  die  Kranke  auch  des  Nachts 
mit  verkorkter  Kanule.  Fugen  wir  hier  noch  gleich  hinzu,  dass 
am  11.  Juli  die  Kanule  ganz  entfernt  ward,  worauf  die  Tracheal- 
wunde  sich  so  rasch  verkleinerte,  dass  schon  am  andern  Tage  nur 
noch  bei  starkerem  Husten  einige  Luftblasen  durch  dieselbe  unter 
einem  lauten  Gerausche  entwichen  und  vom  17.  Juli  an  die  Oeff- 
nung  vollstandig  sich  geschlossen  hatte.  Wahrend  dieser  Tage  und 
bis  zu  der  etwas  spater  erfolgenden  vollstandigen  Vernarbung  der 
aussern  Hautwunde  ward  nur  einfacher  Deckverband  angelegt. 

Auf  die  angegebene  Weise  gelang  es  denn  auch,  eine  zuneh- 
mende  Beweglichkeit  und  Erweiterung  der  Stimmritze  herzustellen, 
wenn  gleich  dieselbe  aus  dem  vorhin  pg.  318  angegebenen  Grunde 
noch  nicht  gleich  die  normale  Weite  erreichte,  sondern  erst  spater- 
hin,  nachdem  die  Verkleinerung  des  Polypenrestes  noch  weiter  vor- 
geschritten  war. 

Viel  grossere  Schwierigkeiten  und  Muhe  verursachte  die  Be- 
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seitigung  des  andern  Hindernisses,  die  ungunstige  Stellung  des  Kehl- 
deckels.  Wahrend  der  nach  der  Operation  am  14.  Juni  eingetre- 
tenen  Pause  hatte  die  Kranke  ihre  Fahigkeit  den  Kehldeckel  mit 
dem  Spatel  niederzudriicken  verloren  und  jetzt  wollte  ihr  das  Wie- 
derlernen  nicht  gelingen ;  sie  kam  trotz  aller  Mfihe ,  die  sie  sich 
gab,  nicht  wieder  dazu  den  Spatel  gerade  in  der  Mittellinie  des 
Kehldeckels  aufzusetzen,  sondern  setzte  denselben  immer  schrag 
und  seitwarts,  gewohnlich  links  oder  gar  neben  dem  Kehldeckel  an, 
und  drangte  den  letztern  beim  Anziehen  des  Spatels  nach  der  ent- 
gegengesetzten  Seite  hiniiber,  klappte  ihn  zuweilen  sogar  ganz  zu- 
sammen,  so  dass  dadurch  jede  Einsicht  in  den  Kehlkopf  verhindert 
und  bis  zur  Verbesserung  der  Lage  des  Spatels  der  Zeitraum  ver- 
strichen  war,  welchen  hindurch  die  Kranke  den  Spatel  ohne  zu 
husten  oder  zu  schlucken  im  Rachen  leiden  konnte.  Ich  stand 
daher  von  weiteren  Versuchen  dieser  Art  ab  und  versuchte  es  mit 
meiner  Kehldeckelzange  (Taf.  V.  Fig.  2),  mit  welcher  das  Ergreifen 
und  Fixiren  des  Kehldeckels  in  der  erforderlichen  Lage  leicht  ge- 
lang,  und  bei  den  am  30.  Juni,  11.,  16.  und  18.  Juli  ausgefiihrten 
Einschneidungen  und  Abquetschungen  des  Polypenrestes  leistete 
diese  Zange  die  allerwesentlichsten  Dienste. 

Kehren  wir  jetzt  zuriick  zur  Beschreibung  der  auf  den  Rest 
des  Polypen  selbst  behufs  seiner  volligen  Beseitigung  gemachten 
directen  Eingriffe,  so  strebte  ich  zunachst  noch  dahin,  durch  wie- 
derholte  Einstiche  und  Einschnitte,  welche  mit  dem  einfachen  un- 
gedeckten  Messer  (Taf.  V.  Fig.  7)  am  28.  und  30.  Juni  und  am 
4.  Juli  in  die  Polypenmasse  gemacht  wurden ,  letztere  theils  zum 
Absterben  oder  doch  zum  Einschrumpfen  durch  Narbenbildung  zu 
bringen,  theils  so  zu  zerstiickeln  und  zu  zerfetzen,  dass  ich  die 
einzelnen  Stiicke  mit  Zange  oder  Haken  hatte  ergreifen  und  ge- 
fahrlos  abreissen  konnen.  Allein  dieses  Abreissen  gelang  nur  ein 
Mai  (am  30.  Juni),  wobei  iiberdiess  nur  ein  kleines,  linsengrosses 
Stuck  entfernt  ward,  und  das  Erstere,  die  Verkleinerung  durch  Ein- 
schrumpfen ,  ging  nur  so  langsam  und  in  so  geringem  Grade  vor 
sich,  dass  davon  kein  wesentlicher  Vortheil  zu  hoffen  stand. 

Ich  entschloss  mich  daher  auch  bei  dieser  Kranken  jetzt  zu 
der  Quetschschlinge  (Taf.  V.  Fig.  24)  zu  greifen,  und  mit  derselben 
gelang  es  mir"am  11.  Juli  den  aussersten,  kugelformigen  Theil  des 
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Polypenrestes  zu  fassen  und  abzutrennen,  was  fast  ohne  eine  Spur 
von  Blutung  und  ohne  alien  Schmerz  vor  sich  ging.  In  gleicher 
Weise  wurden  noch  zwei  weitere  Stiicke  (am  16.  und  am  18.  Juli) 
mit  der  Drahtschlinge  abgetrennt  und  dadurch  der  Polyp  bis  auf 
einen  ganz  kleinen  nur  wenige  Millimeter  langen  und  nicht  ganz 
so  breiten  Rest  seines  Stieles  entfernt  (Taf.  VII.  Fig.  27). 

Von  einer  ganz  vollstandigen  Entfernung  dieses  kleinen  Stum- 
pfes  glaubte  ich  nach  einigen  weiteren  erfolglosen  Versuchen  um 
so  eher  abstehen  zu  diirfen,  als  dieser  kleine  Stumpf,  welcher  bei 
der  gewohnlichen  laryngoskopischen  Betrachtung  gar  nicht  mehr 
zum  Vorschein  kam,  sondern  nur  wenn  der  Kehldeckel  zuvor  durch 
Instrumentalhulfe  vorwarts  gezogen  worden  war,  seit  der  letzten 
Abquetschung  ohnedies  schon  durch  Schrumpfung  sichtlich  ver- 
kleinert,  eine  noch  weiter  gehende  Schrumpfung  mit  Gewissheit 
hoffen  liess. 

Ueberdies  beeintrachtigte  dieser  Stumpf  in  Folge  seiner  Klein- 
heit  und  seines  Sitzes  am  vordersten  Ende  des  linken  Taschen- 
bandes  oberhalb  der  Stimmbander,  die  Funktionen  der  letzteren  in 
keiner  Weise;  der  Athem  war  ganz  frei  und  das  Sprechen  und 
Singen  geschah  ohne  alle  Anstrengung.  Eine  ganz  geringe  Rauhig- 
keit  der  Stimme  und  die  Narbe  am  Halse  waren  noch  die  einzigen 
bemerkbaren  Spuren  der  fruheren  Erkrankung  und  Behandlung,  als 
die  Operirte  Ende  Juli  1863  die  Klinik  verliess  um  in  ihre  Heimath 
zuriickzukehren. 

Spaterhin  und  bis  auf  die  letzte  Zeit  hin  erhaltene  Nachrichten 
bestatigten  die  vollkommene  Wiederkehr  der  friihern  Stimme  und 
deren  ungestorten  Fortbestand. 
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Am  Morgen  des  20.  April  1860  bemerkten  die  Eltern  des 
lVsjahrigen  Hans  P.  in  Breslau,  dass  ihr  Sohnchen,  welches  wah- 
rend  der  Nacht  in  seinem  Bettchen  aus  einem  geheizten  in  ein  un- 
geheiztes  Zimmer  gebracht  worden  war,  eine  etwas  heisere  Stimme 
hatte.  Obgleich  der  um  Rath  gefragte  Hausarzt  die  Heiserkeit  fur 
bedeutungslos  und  bald  vorubergehend  erklarte,  so  dauerte  dieselbe 
dennoch  und  trotz  der  verschiedenen  dagegen  angewandten  Mittel 
fort  und  zwar  in  ziemlich  unveranderter  Weise  ohne  alien  Husten 
und  ohne  Spur  von  Kurzathmigkeit  bis  zu  Ende  Soramer  1861. 
In  dem  folgenden  Winter  nahm  sie  dagegen  merklich  zu  und  stei- 
gerte  sich  im  Fruhjahr  1862  bis  zu  vollkommener  Stimmlosigkeit. 
Zwischenhinein  stellte  sich  zwar  auf  den  einen  oder  andern  Tag 
die  Stimme  ganz  schwach  ein,  verschwand  aber  immer  sofort  wie- 
der.  Uebrigens  befand  sich  das  Kind  vollkommen  wohl  und  gesund, 
konnte  namentlich  noch  in  dem  Sommer  1862  eben  so  rasch  laufen 
und  springen  wie  andere  Kinder  ohne  kurzathmig  zu  werden. 

Die  verschiedensten  Kuren  von  verschiedenen  der  Reihe  nach 
consultirten  Aerzten  verordnet  blieben  sammtlich  ohne  Erfolg,  so 
Einathmungskuren  von  Salpeter- ,  Salmiak- ,  Hollenstein-Dampfen, 
Touchirungen  der  von  einem  dieser  Aerzte  als  vergrossert  und  als 
Ursache  der  Heiserkeit  angegebenen  Mandeln,  7 — 8  Wochen  hin- 
durch  taglich  vorgenommen,  desgleichen  eine  Bad-  und  Inhalations- 
kur  in  Jastrzemb  in  Oberschlesien. 

Im  September  1862  ward  der  kleine  Patient  von  den  Varicel- 
len  befallen,  welche  im  Anfange  mit  einigem  Fieber  auftraten  und 
2 — 3  Wochen  dauerten.  Nach  Ablauf  dieser  Erkrankung  ward  zu- 
erst  eine  Erschwerung  des  Athmens  beobachtet,  das  Athmen  ward 
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horbar,  ziehend,  pfeifend,  der  Kleine  begann  mit  Brust  und  Bauch 
stark  zu  arbeiten,  zugleich  bekam  er  ein  schlechtes  blasses  Aus- 
sehen  und  nahm  an  Kraften  und  Korperfulle  rasch  ab.  Dreissig 
Flaschen  Emser  Brunnen  neben  Pastillen  von  Emser  Salz,  wieder- 
holte  Blutentziehungen  am  Halse,  Einreibungen  verschiedener  Sal- 
ben  in  Hals,  Brust  und  Bauch  etc.  wurden  ohne  Erfolg  in  Anwen- 
dung  gezogen. 

Mit  dem  Beginn  des  Winters  verschlimmerten  sich  diese  Athem- 
beschwerden  immer  mehr  und  erreichten  in  der  ersten  Halfte  des 
December  einen  hohen  Grad;  dazu  kamen  noch  Schlingbeschwer- 
den,  so  dass  der  kleine  Patient  nur  noch  Fliissigkeiten  kaffeeloffel- 
weise  hinabschlucken  konnte;  starke  Hitze  wechselte  mit  kaltem 
Schweiss  und  Erstickungsnoth.  Eine  von  einem  Specialisten  vor- 
genommene  fliichtige  laryngoskopische  Untersuchung  liess  5  Excres- 
cenzen  urn  den  Kehldeckel  herum  (vergrosserte  Zungenwarzchen !) 
entdecken,  weshalb  Bepinselungen  mit  Jodlosung  verordnet  aber 
nur  einmal  ausgefuhrt  wurden.  Denn  schon  am  folgenden  Tage 
traten  bei  dem  Kinde  Bewusstlosigkeit  mit  unwillkuhrlichem  Urinab- 
gange  und  drohender  Erstickungstod  ein,  es  lag  ganz  bleich,  kalt 
mit  geschlossenen  Augen,  nach  Luft  schnappend  da  und  so  wurde 
am  19.  December  1862  die  Tracheotomie  vorgenommen,  nachdem 
in  einem  von  8  Aerzten  gehaltenen  Consilium  eine  ausserst  lebhafte 
Debatte  tiber  die  Anzeigen  zu  dieser  Operation  Statt  gefunden  hatte, 
da  man  sie  von  einer  Seite  her  als  absolut  erfolglos  betrachtet 
und  deshalb  als  contraindicirt  behauptet  hatte. 

Nach  der  Operation  athmete  der  kleine  Kranke  sofort  wieder 
ruhig  und  erholte  sich  unter  passender  Nachbehandlung  auch  all- 
malig  wieder,  wahrend  in  der  nur  schwach  eiternden  Wunde  eine 
doppelte  silberne  Kanule  getragen  wurde.  Nach  5 — 6  Wochen  ward 
die  zuerst  eingelegte  Kanule  mit  einer  etwas  starkern  Kanule  ver- 
tauscht,  welche  zugleich  eine  Oeffnung  an  ihrer  obern  convexen 
Flache  besass,  um  auch  der  Luft  einen  Durchgang  durch  den  Kehl- 
kopf  zu  gestatten;  als  diese  neue  Kanule  indessen  3 — 4  Tage  ge- 
legen,  begann  der  kleine  Patient  Blut  durch  dieselbe  auszuhusten 
und  konnte  nicht  mehr  schlucken,  da  er  bei  jedem  Schlingversuche 
heftige  Schmerzen  empfand,  weshalb  er  alles  in  den  Mund  Ge- 
brachte  sofort  wieder  ausspie.    Da  er  hiebei  sichtlich  zusammenfiel, 
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so  ward  diese  Kaniile  entfernt  und  die  friiher  getragene  wieder  ein- 
gelegt,  worauf  der  Kleine  sofort  wieder  schlucken  konnte  und  sich 
rasch  erholte. 

Einige  Wochen  spater  ward  eine  dritte  Doppelkantile  mit  einer 
sehr  langen  Oeffnung  an  ihrer  convexen  Seite  eingelegt,  durch 
welche  aber  sehr  bald  Granulationen  hinein  wucherten,  so  dass  die 
Herausnahme  der  innern  Kaniile  behufs  der  Reinigung  sehr  er- 
schwert  und  immer  nur  mit  Gewalt  unter  bedeutenden  Schmerzen 
und  Blutung  vorgenommen  werden  konnte;  nach  und  wahrend  der 
Entfernung  der  innern  Kaniile  sah  man  dann  eine  blutende,  rothe 
Fleischmasse  in  die  aussere  Kaniile  durch  deren  Laryngeal-Oeffnung 
hineinragen.  Es  ward  deshalb  eine  neue  (vierte)  Doppelkaniile  mit 
kleinerer  und  weiter  abwarts  gelegener  Laryngealoffnung  angefertigt, 
welche  Patient  gut  ertrug. 

Nachdem  der  kleine  Patient  sich  soweit  wieder  erholt  hatte, 
dass  er  wieder  umherspringen  und  spielen  konnte,  jedoch  voll- 
kommen  stimmlos  war  und  sofort  in  hochste  Angst  und  Athemnoth 
gerieth,  sobald  die  Oeffnung  der  in  der  Halswunde  liegenden  Kaniile 
nicht  ganz  frei  und  offen  war,  wurden  im  Friihjahr  und  Som- 
mer  1863  wiederholt  laryngoskopische  Untersuchungen  vorgenommen, 
um  Sitz  und  Ursache  der  fortdauernden  Stimmlosigkeit  zu  ent- 
decken.  Die  Angaben  iiber  die  Ergebnisse  dieser  Untersuchungen, 
welche  den  Eltern  von  diesen  Aerzten  gemacht  wurden,  lauteten  so 
verschieden  (Wucherungen  um  den  Kehldeckel  herum,  Verdickung 
der  Stimmbander  und  dadurch  Verengerung  der  Stimmritze,  Lah- 
mung  der  Stimmbander,  normale  Beschaffenheit  der  Stimmbander) 
und  so  sehr  abweichend  von  dem,  was  ich  selber  wenige  Wochen 
nach  der  letzten  (am  15.  September)  in  Breslau  vorgenommenen 
Untersuchung  wahrgenommen,  dass  ich,  zumal  wenn  ich  noch  das 
von  den  Eltern  des  Kindes  iiber  die  Art  der  Untersuchung  mir 
Mitgetheilte  berucksichtige ,  keinen  Anstand  nehme  zu  behaupten, 
dass  in  Breslau  niemals  ein  Blick  iiber  den  Kehldeckel  hinaus  in 
den  Kehlkopf  geworfen  worden  ist,  ein  Ausspruch,  dessen  Wahr- 
heit  nachtraglich  auch  von  dem  einen  der  laryngoskopirenden  Aerzte 
den  Eltern  ehrlich  zugestanden  worden  ist! 

Die  Behandlung  im  Laufe  dieser  Zeit  bestand  in  Touchirungen 
des  Rachens  mit  Tannin,  Hollensteinsolution,  Inhalationen  von  Tannin- 
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losungen  mittelst  eines  Zerstaubers,  tagliche  Einfuhrung  einer  ge- 
wohnlich  vorn  gebogenen  silbernen  Knopfsonde  durch  den  Mund 
bis  in  den  Rachen  (ohne  Kehlkopfsspiegel !)  und  sanftes  Andrticken 
derselben,  urn  dadurch  die  im  Halse  vorhandene  Strictur  zu  er- 
weitern!  Von  diesem  letzteren  Verfahren  will  der  behandelnde 
Arzt  sogar  eine  gunstige  Wirkung  auf  die  Verengerung  wahrgenom- 
men  haben! 

Die  ganzliche  Erfolglosigkeit  aller  bis  dahin  mit  dem  Knaben 
vorgenommenen  Heilversuche  brachten  endlich  die  Eltern  desselben 
zum  Entschlusse,  sich  auswarts  nach  Hiilfe  umzusehen,  und  nach- 
dem  sie  von  der  glucklichen  Heilung  ihres  Landsmannes ,  dessen 
Geschicbte  in  der  dritten  Beobachtung  mitgetheilt  worden  ist,  nahere 
Kunde  bekommen  hatten,  wandten  sie  sich  an  mich  und  kamen  mit 
ihrem  Kinde  gegen  Mitte  October  in  Tubingen  an. 

Am  10.  October  1864  sah  ich  den  kleinen  Patienten  zum  ersten 
Male  und  fand  in  ihm  ein  kleines,  zartes,  blasses,  etwas  hohlaugi- 
ges  Knabchen,  das  wenige  Tage  zuvor  sein  funftes  Lebensjahr 
vollendet  hatte,  in  seiner  korperlichen  Entwicklung  sichtlich  zuriick- 
geblieben,  dagegen  geistig  sehr  entwickelt  und  von  ausserster  Leb- 
haftigkeit.  Das  Athmen  geschieht  allein  durch  die  in  der  Tracheal- 
wunde  liegende  Kanule,  keine  Spur  von  Athmen  durch  den  Mund, 
deshalb  auch  sofort  grosse  Angst  und  Erstickungsnoth ,  sobald  ein 
Versuch  zum  Zuhalten  der  Miindung  der  Trachealkaniile  beabsich- 
tigt  oder  nur  auf  einen  Moment  ausgefuhrt  wird. 

Patient  ist  vollkommen  sprachlos;  zum  Ersatz  der  Sprache  hat 
er  sich  gewohnt  durch  gewisse  Bewegungen  mit  Lippen,  Zunge, 
Kiefer  etc.  eigenthumliche  Gerausche  hervorzubringen ,  welche  ganz 
unartikulirt  und  Jedermann  ganz  unverstandlich ,  dennoch  ofters 
von  der  Mutter  des  Kindes  richtig  verstanden,  d.  h.  der  Absicht 
des  Kindes  entsprechend  gedeutet  wurden.  Ein  Licht  kann  Patient 
mit  dem  Munde  ausblasen,  aber  auf  einer  Mundharmonika  etc.  ver- 
mag  er  keinen  Ton  hervorzubringen.  In  Folge  einer  auf  der  Reise 
zugezogenen  Erkaltung  war  ein  massiger  Katarrh  und  Husten  mit 
eigenthumlich  rauhem  Tone  vorhanden,  welcher  jedoch  nach  12  bis 
14  Tagen  wieder  verschwand.  Im  Uebrigen  war  nichts  Krankhafr 
tes  aufzufinden. 

Die  laryngoskopische  Untersuchung  war  bei  diesem  Kranken 
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mit  den  grossten  Schwierigkeiten  verbunden,  so   dass  es  mir  auch 
erst  in  der  vierten  Sitzung,  am  14.  October,  zum  ersten  Male  ge- 
lang,  einen  fliichtigen  Blick  auf  den  Kehlkopfseingang  zu  erhaschen. 
Die  Schwierigkeiten  lagen  zunachst  in  der  grossen  Angst  und 
Unruhe    des   Kindes,    welches   bestandig   halb   weinend   und   halb 
schluchzend,  und  dazwischen  viel  hustend,   nach  alien  Richtungen 
hin  sich  wand  und  zuckte,  auch  durch  Gehulfen  nicht  ruhig  gehal- 
ten  werden  konnte.    Sodann  in  der  Stellung  des  Kehldeckels,  wel- 
cher  ganz   nach  hinten   zuruckgeschlagen   und    mit   seinem   obern 
freien  Rande  die  hintere  Rachenwand  beruhrend  den  Eingang  in  den 
Kehlkopf  vollkommen  verdeckte,   und  aus   dieser  Stellung  urn   so 
schwerer  sich  aufrichten  konnte,  als  der  Kranke  gar  nicht  durch 
den  Mund,    sondern   durch   die  Mundoffnung   am  Halse  Luft  ein- 
athmete,  und   bei  alien  Aufforderungen  ein  »ae«  oder  sonst  einen 
Ton  anzugeben  nicht  die  mindeste  Bewegung  hinten  in  der  Mund- 
Rachenhohle  sich  einstellte.  Endlich  war  die  Anschauung  auch  noch 
dadurch  erschwert,  dass  (zum  grossen  Theil  wohl  in  Folge  des  vor- 
handenen  Katarrhs)  in   der  Mund-Rachenhohle  und  besonders  um 
den  Kehldeckel   herum   eine    ungewohnliche   Menge  eines  anfangs 
mehr  dicken,  gelblichen,  spater  mehr  weisslichen,  dunnen,  schaumigen 
Schleimes  sich  vorfand.    Dagegen  war  die  Empfindlichkeit  der  hin- 
tern  Rachenwand  beim  Ansetzen  des  Spiegels  eine  geringe,   des- 
gleichen  die  Empfindlichkeit  der  Gaumenbogen,  und  wenn  auch  die 
Mandeln  merklich  grosser  als  gewohnlich   die  Einfiihrung  und  An- 
legung  des  Spiegels  etwas  erschwerten,  so  bildeten  sie  doch  kein 
wesentliches  Hinderniss. 

Bei  den  schluchzenden  Bewegungen,  die  der  Knabe  machte, 
klappte  der  Kehldeckel  zuweilen  momentan  etwas  in  die  Hohe  und 
solche  Augenblicke  musste  man  rasch  benutzen  um  nach  dem  Kehl- 
kopfseingange  zu  sehen,  was  iibrigens  auch  dann  nicht  immer  ge- 
lang,  weil  wegen  der  stattfindenden  reichlichen  Schleimabsonderung 
diese  ganze  Parthie  sehr  oft  so  mit  Schleim  bedeckt  und  tiber- 
zogen  war,  dass  man  durch  letztern  hindurch  nichts  erkennen 
konnte. 

Bei  taglich  fortgesetzten  Uebungen,  wahrend  gleichzeitig  die 
abundante  Schleimsecretion  sich  verminderte,  gelang  es  nach  und 
nach  haufiger  und  vollstandiger  den  Kehlkopfseingang  zu  erblicken, 
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so  dass  am  21.  October  die  Taf.  VIII.  Fig.  20  gegebene  Abbildung 
angefertigt  werden  konnte.  Man  sieht  in  derselben  den  ganzen 
Kehlkopfseingang  von  dem  freien  Rande  des  Kehldeckels  bis  zu  dem 
Grunde  der  Incisura  interarytaenoidea  hinab  mit  einer  kornigen, 
niaulbeerformigen  Masse  von  schmutzig  weissgrauer  Farbe  dicht 
ausgefiillt,  welche  nach  oben  bis  iiber  die  Spitze  der  Giessbecken- 
knorpel  emporragt  und  nach  hinten  sich  bis  iiber  die  Rander  der 
Incisura  interarytaenoidea  namentlich  linkerseits  hinaus  erstreckt. 
Letztere  Parthie  ist  es  auch,  welche  man  sich  bei  den  Bewegungen 
des  Kehlkopfes  etwas  bewegen,  an  der  Innenflache  desselben  nach 
auf-  und  abwarts  zu  sich  verschieben  sah. 

Einige  Tage  spater,  als  bei  kraftigeren  ruckweisen  Inspirations- 
versuchen  der  Kehldeckel  sich  noch  etwas  weiter  aufrichtete  und 
gleichzeitig  auch  die  Giessbeckenknorpel  von  einander  wichen,  konnte 
man  in  solchen  Momenten  kleine  schmale  dunkle  Spalten  erkennen, 
die  theils  an  dieser  oder  jener  Stelle  zwischen  den  Kornern  der 
Geschwulstmasse  selbst,  theils  zwischen  dieser  Masse  und  der  linken 
Wand  der  Kehlkopfshohle  zum  Vorschein  kamen.  Durch  solche  feine 
Spalten  sah  man  dann  auch  bei  deren  Wiederverschwinden ,  aber 
nur  ganz  selten,  ein  kleines  Luftblaschen  emporsteigen ,  wahrend 
sonst  in  dieser  Zeit  trotz  der  Respirationsbewegungen  die  Korner- 
masse  nebst  Umgebung  durch  eine  dariiber  stehende  Schicht  klarer 
heller  Schleimfliissigkeit  ohne  alle  Luftblasen  bedeckt  war  —  ein 
sicheres  Zeichen,  dass  der  Kehlkopf  von  der  Kornermasse  voll- 
standig ausgefiillt  war  und  bei  den  Athembewegungen  keine  Spur 
von  Luft  durch  seine  Hohle  hindurchtreten  Hess. 

War  es  mir  durch  diese  Untersuchungen  gelungen,  endlich  die 
Ursache  der  Stimmlosigkeit  aufzufinden,  namlich  eine  die  Kehlkopfs- 
hohle des  Kranken  vollstandig  ausfullende  Papillargeschwulst ,  so 
stellte  sich  mir  nun  als  zweite  aber  unendlich  viel  schwierigere 
Aufgabe  die  Entfernung  dieser  Geschwulst  entgegen. 

Bietet  schon  bei  Erwachsenen  die  Entfernung  von  Kehlkopfs- 
geschwiilsten ,  welche  man  nach  Sitz  und  Beschaffenheit  leicht  und 
vollstandig  ubersehen  kann,  grosse  Schwierigkeiten  dar,  um  wie 
viel  grosser  sind  diese  Schwierigkeiten  bei  einem  Kinde  von  5  Jahren, 
wo  die  ganze  Raumlichkeit  des  Operationsfeldes  so  viel  kleiner  und  be- 
engter,  wo  die  Angst  und  Furcht  vor  den  drohenden  Schmerzen  das 
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Kind  in  bestandiger  Bewegung  und  selbst  in  offenem  Widerstreben 
gegen  den  Arzt  erhalt,  wo  die  zur  Ausfiihrung  der  Operation  uner- 
lassliche  Mitwirkung  des  Kranken  durch  gehoriges  Oeffnen  des  Mun- 
des,  durch  ruhiges  Halten  der  Z tinge,  der  Kiefer  etc.  fehlt ;  wo  der 
Kranke  durch  eine  kleine  Bewegung  des  Kopfes ,  durch  eine  leichte 
Neigung  des  Rumpfes  zur  Seite,  durch  ein  geringes  Gleiten  auf  dem 
Stuhle  alles  laryngoskopische  Sehen  sofort  aufheben  kann;  wo  der 
Arzt  die  unraittelbare  Einwirkung  der  eingefiihrten  lnstrumente 
nicht  mit  den  Augen  uberwachen  kann,  sondern  nachdem  er  sie 
unter  Leitung  der  Augen  in  den  Kehlkopf  eingefiihrt  hat,  aus  der 
Lange  und  Richtung  des  eingefiihrten  Instrumentes,  aus  dem  Wider- 
stande  bei  der  Handhabung  desselben  etc.  Schliisse  machen  und 
nach  diesen  sein  Handeln  einrichten  muss.  Dazu  endlich  noch  in 
dem  vorliegenden  Falle  die  Unvollstandigkeit  der  Diagnose  nament- 
lich  beziiglich  des  Sitzes  und  Ursprungs  und  der  Ausdehnung  der 
krankhaften  Neubildung,  ob  diese  nur  von  einer  einzigen  begranz- 
ten  Stelle  der  Innenflache  des  Kehlkopfes  ihren  Ursprung  nimmt, 
und  von  welcher  Stelle,  oder  ob  sie  von  mehreren,  ja  vielleicht  von 
zahlreichen  Punkten  ausgeht,  in  welcher  Ausdehnung  sie  sich  von 
dem  Eingange  und  dem  obern  Abschnitte  der  Kehlkopfshohle  nach 
unten  zu  ausbreitet  etc.  etc. 

Diese  Andeutungen  mogen  genugen  zu  zeigen,  dass  ich  mir 
der  enormen  Schwierigkeiten  wohl  bewusst  war,  welche  zur  Her- 
stellung  dieses  kleinen  Kranken  zu  besiegen  waren,  und  dass  es 
sich  jedenfalls,  wie  ich  es  den  Eltern  desselben  gleich  erklarte,  zu- 
nachst  nur  um  einen  Versuch  zur  Heilung  handeln  konne,  von  dem 
ich  durchaus  nicht  anzugeben  vermochte,  ob  dieser  Versuch  iiber- 
haupt  zum  Ziele  fuhren  werde  oder  nicht,  und  noch  weniger  in  wie 
viel  Zeit  eine  bestimmte  Entscheidung  daruber  moglich  sein  wiirde. 
Einen  Versuch  musste  ich  jedenfalls  machen ,  wollte  ich  nicht  das 
liebliche  Kind  einem  elenden  Leben  —  ohne  Sprache!  stets  mit 
der  Kanule  in  der  Halswunde!  —  vielleicht  auch  einem  baldigen 
Tode  geweiht  lassen. 

Meine  nachste  Aufgabe  war  nun,  den  Knaben  an  die  Einfuhrung 
von  Instrumenten  in  die  Rachenhohle  und  den  Kehlkopfseingang  zu 
gewbhnen,  bei  welchen  Versuchen  sich  gleich  als  erstes  machtiges 
Hinderniss  die  oben   erwahnte  Stellung  des  Kehldeckels  entgegen 
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stellte,  aus  der  sich  derselbe  immer  nur  momentan  aufrichtete. 
Versuche  den  Knaben  dahin  zu  bringen,  durch  Angeben  von  Tonen 
etc.  den  Kehldeckel  etwas  hoher  und  langere  Zeit,  d.  h.  nur  wenige 
Secunden  lang  aufzurichten,  blieben  ohne  Erfolg  und  eben  so  schei- 
terten  die  Versuche  den  Kehldeckel  mit  Sonde,  Spatel,  stumpfen 
Haken  aufzurichten  an  der  grossen  Empfindlichkeit  desselben  gegen 
jede  fremdartige  Beriihrung.  Tagliche  vor  jeder  Sitzung  mehrfach 
vorgenommene  Bepinselungen  des  Kehldeckels  nebst  dessen  ganzer 
Umgebung  mit  Tannin  in  den  oben  pg.  54  angegebenen  Weisen  in 
Verbindung  mit  den  fortgesetzten  Uebungen  fuhrten  nach  und  nach 
eine  Besserung  herbei;  von  den  ebenfalls  versuchten  Bepinselungen 
mit  Morphium  und  Chloroform  (pg.  53),  mit  Aether  hydrochloricus 
chloratus  hatte  ich  wegen  der  zu  reizenden  und  schmerzhaften  Ein- 
wirkung  alsbald  wieder  abstehen  mussen. 

Am  8.  November  legte  ich  zuerst  die  Kehldeckelpincette  an 
den  Kehldeckel  an  und  wiederholte  deren  Anlegung  in  den  folgen- 
den  Tagen  wahrend  jeder  Sitzung  2 — 3  Mai.  woran  sich  der  Knabe 
sehr  rasch  gewohnte,  so  dass  sie  bald  mehrere  Minuten  lang  ruhig 
liegen  gelassen  werden  konnte,  ohne  Schmerzen  und  Wiirgbewegun- 
gen  zu  erregen.  Im  Anfange  war  dann  auch  immer  die  Geschwulst 
deutlich  zu  sehen,  allein  schon  nach  kurzer  Zeit,  nach  einer  halben 
bis  ganzen  Minute  wurde  sie  dem  Blick  entzogen,  indem  sie  von 
sich  ansammelndem  schaumigem  Schleime  bedeckt  wurde,  welcher  in 
grosser  Menge  von  der  Rachenschleimhaut  abgesondert  und  durch 
die  fortdauernden  weinerlichen  und  schluchzenden  Bewegungen  des 
Kranken  schaumig  gemacht  wurde.  Nach  Entfernung  der  Kehl- 
deckelpincette war  nie  eine  Veranderung,  Wunde  etc.  am  Kehldeckel 
zu  bemerken,  nur  ein  einziges  Mai,  wo  der  Knabe  diese  Pincette 
plotzlich  sich  aus  dem  Munde  herausgerissen  und  dadurch  eine 
kleine  Lappenwunde  am  Kehldeckelrande  bewirkt  hatte,  die  indessen 
innerhalb  weniger  Tage  wieder  verheilte. 

Vom  14.  November  an  begann  ich  taglich  mehrere  Male  und 
zwar  stets  wahrend  die  Kehldeckelpincette  angelegt  war,  den  Con- 
stricteur  (geschlossen !)  in  die  Kehlkopfshohle  einzufuhren,  naturlich 
immer  unter  grosser  Unruhe  und  Widerstreben  von  Seiten  des 
Kranken.  Jedes  Mai  sobald  ich  mit  der  Spitze  des  Instruments  bis 
hinter  den  freien  Theil  des  Kehldeckels  vorgedrungen  war,  konnte 
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ich  von  dem  vordern  Ende  des  Instruments  nichts  weiter  erblicken, 
indem  sich  die  sammtlichen  Rachentheile  fest  um  dasselbe  zusammen- 
zogen.  Diese  Zusammenziehung  urn  das  eingefuhrte  Instrument  trat 
regelmassig  wahrend  der  ganzen  Dauer  der  Behandlung  ein.  Die 
Anwendung  der  Kehldeckelpincette  hatte  auch  keinen  andern  Zweck 
als  den  Kehldeckel  so  weit  und  so  lange  aufzurichten  und  nach 
vorn  zu  ziehen,  bis  die  Spitze  des  eingefuhrten  Instruments  uber 
inn  hinuber  in  den  Kehlkopf  eingedrungen  war,  weshalb  denn  auch 
spaterhin,  als  der  Kranke  den  Kehldeckel  mehr  aufzurichten  gelernt 
hatte,  die  Anwendung  der  Kehldeckelpincette  wegfiel. 

Am  20.  November  machte  ich  den  ersten  erfolglosen  und  am 
27.  November  den  ersten  erfolgreichen  Versuch,  mit  dem  Constric- 
teur,  Theile  der  Geschwulst  abzutrennen  und  hervorzuholen.  Nach- 
dem  die  geoffnete  Drahtschlinge  in  die  Kehlkopfshohle  bis  unter  die 
Oberflache  der  Geschwulstmasse  eingesenkt  war  und  ich  sicher  sein 
konnte,  dass  beim  Schliessen  der  Schlinge  kein  Theil  der  normalen 
Kehlkopfswandung  mitgefasst  wiirde,  driickte  ich  das  Instrument 
gegen  die  rechte  Wand  der  Kehlkopfshohle  an,  zog  rasch  die  Schlinge 
fest  zu  und  fand  dann  an  dem  zuriickgezogenen  Instrumente  ein 
erbsengrosses  Stuck  der  Geschwulstmasse  hangend,  welches  bei  nahe- 
rer  Untersuchung  aus  drei  grosseren  rundlichen  Kornern  und  meh- 
reren  kleineren  zu  einer  formlosen  Masse  zerdriickten  Kornern  be- 
stand.  Das  Abschnuren  war  ohne  alien  Schmerz  vor  sich  gegangen 
und  bei  der  Besichtigung  des  Kehlkopfs  hinterher  fand  sich  theils 
an  der  Stelle  des  Substanzverlustes,  theils  auch  zwischen  der  ubri- 
gen  sichtbaren  Kornermasse  Blut  ergossen. 

Am  29.  November  wurde  wieder  ein  erbsengrosses  Stuck  von  der 
Geschwulst  zu  Tage  gefordert,  ohne  Schmerz  aber  mit  nachfolgendem 
geringem  Blutauswurf  durch  Mund  und  Trachealkanule.  Bei  der  so- 
gleich  darauf  angestellten  laryngoskopischen  Betrachtung  konnte  die 
Stelle  des  Substanzverlustes  nicht  entdeckt  werden,  da  die  ganze  Par- 
thie  von  einer  reichlichen  Menge  blutigen  Schleimes  dick  bedeckt  war. 

In  den  nachstfolgenden  Tagen  klagte  Patient  iiber  Schmerzen 
im  Halse,  hustete  ziemlich  viel,  sah  angegriffen  aus,  so  dass  nur 
ganz  fluchtige  Besichtigungen  vorgenommen  werden  konnten,  bei 
denen  die  den  Kehlkopfseingang  fullende  Geschwulstmasse  krater- 
formig  vertieft  und  missfarbig,  schwarzlich  erschien. 


Achte  Beobachtung.  331 

3.  December.  Patient  hat  sich  wieder  erholt.  Das  Niveau  der 
Geschwulstmasse  steht  um  einige  Linien  tiefer,  die  Oberflache  sieht 
mehr  wie  ein  gleichmassiger,  weisslich  grauer  Brei  aus,  in  welchem 
nur  einzelne  unversehrte  rundliche  pralle  Korner  erblickt  werden 
konnen.  Die  Kehlkopfssonde  ward  durch  die  Kehlkopfshohle  hindurch 
bis  zur  Beruhrung  der  Trachealkanule  hinabgesenkt  und  mit  dem 
Constricteur  ein  linsengrosses  Stuck  der  Geschwulst  zu  Tage  gefordert. 

Ebenso  wurden  am  6.  und  8.  December  bei  wiederholten  Ver- 
suchen  an  jedem  Tage  2 — 3  kleine  Kornchen  herausgebracbt. 

10.  December.  Geschwulstmasse  merklich  vermindert,  nur  bis 
zur  Basis  der  Giesskannenknorpel  reichend,  ihre  Oberflache  von 
dem  gleichen  Ansehen  wie  vorhin  bemerkt. 

Einfuhrung  des  Constricteur  unter  grosser  und  mit  jeder  Sitzung 
noch  zunehmender  Unruhe  und  Widerstreben  des  Patienten,  so  dass 
die  Ausfiihrung  der  Operation  jetzt  nur  moglich  unter  gewaltsamem 
Festhalten  des  Knaben  und  unter  Androhung  der  Anwendung  schar- 
fer  Dinge  auf  Mund,  Nase  etc.,  durch  welche  letztere  allein  Patient 
zu  kurz  dauernder  spontaner  Oeffnung  des  Mundes,  Hervorstrecken 
der  Zunge  etc.  bewegt  werden  konnte.  Chloroformnarkose  konnte 
nicht  benutzt  werden;  einmal  hatte  zwar  bei  diesem  Kinde  eine 
unvollkommene  Chloroformnarkose  einigen  Nutzen  zu  leisten  ge- 
schienen,  allein  bei  wiederholten  Versuchen  war  dieses  nicht  wieder 
der  Fall  und  bei  vollkommener  Narkose  erwies  sich  die  Ausfiihrung 
der  Operation  als  ganz  unmoglich.  Neben  Bitten,  Versprechungen 
und  Drohungen  mussten  daher  noch  weitere  Gewaltmittel  in  An- 
wendung gezogen  werden.  Mittelst  Riemen  urn  den  Bauch  und  das 
Becken  wurde  der  Knabe  auf  dem  Stuhle  festgeschnallt,  beide  Beine 
wurden  parallel  neben  einander  auf  einer  Holzschiene  durch  eine 
Binde  befestigt  und  dieses  einem  Gehulfen  zum  Halten  ubergeben, 
ein  zweiter  Gehulfe  fixirte  den  Thorax  und  den  linken  Arm,  ein 
dritter  fasste  die  rechte  Hand  des  Knaben  und  besorgte  das  Zu- 
halten  oder  OefFnen  der  Kanule  am  Halse,  ein  vierter  Gehulfe  fixirte 
Kopf  und  Zunge,  ein  fiinfter  Gehulfe  hielt  die  Kehldeckelpincette  in 
ihrer  Lage  im  Munde  und  reichte  mir  Charpiepinsel  oder  in  Korn- 
zangen  eingeklemmte  Schwammchen  dar,  urn  damit  den  stets  in 
reichlichster  Menge  in  Mund-  und  Rachenhohle  hervorquellenden 
Schleim  vor  der  Einfuhrung  des  Constricteur  abzuwischen. 
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Wahrend  der  kleine  Patient  in  dieser  Weise  durch  die  ver- 
einigten  Krafte  der  Gehulfen  einigermassen  fixirt  ward,  musste  ich 
die  Momente  benutzen,  in  denen  er  durch  meine  Drohungen  etc. 
bewogen  freiwillig  den  Mund  offen  hielt,  urn  mit  dem  Instrumente 
einzugehen  und  die  nothigen  Manovres  auszufuhren.  Wie  oft  aber 
unter  diesen  Umstanden  das  Instrument  wieder  aus  dem  Munde  zu- 
ruckgezogen  werden  musste,  ehe  ich  damit  in  den  Kehlkopf  gelangt 
war,  weil  der  Knabe  trotz  seiner  Befestigung  eine  Bewegung  ge- 
macht  hatte,  die  das  Weiteroperiren  verhinderte.  das  ist  nicht  zu 
zahlen !  Daher  kam  es  auch ,  dass  wahrend  fruher  die  taglichen 
Sitzungen  nur  V4  hochstens  Vs  Stunde  in  Anspruch  genommen  hat- 
ten,  um  diese  Zeit  herum  die  Dauer  der  Sitzung  sich  auf  eine  ganze, 
anderthalb,  ja  auf  zwei  Stunden  und  dariiber  ausdehnte.  Nur  wer  einer 
solchen  Sitzung  mit  beigewohnt  hat,  vermag  die  Schwierigkeiten 
richtig  zu  wiirdigen,  die  bei  diesem  Knaben  zu  iiberwinden  wareu ! 

Bei  dem  tieferen  Einfuhren  der  Drahtschlinge  in  den  Kehlkopf 
in  der  Sitzung  vom  10.  December  1863  fiihlte  ich  anfangs  einen 
Widerstand  (ob  von  der  krampfhaft  zusammengezogenen  Glottis? 
oder  in  Folge  des  Anstossens  gegen  die  festere  Basis  eines  grosse- 
ren  Auswuchses  ?) ,  plotzlich  sank  dann  die  Schlinge  viel  tiefer  ein, 
worauf  ich  dieselbe  unter  wiegend-drehenden  Bewegungen  mit  ihrer 
breiten  Flache  nach  hinten  brachte  und  wahrend  ich  sie  nun  fest 
gegen  die  hintere  Kehlkopf swandung  andriickte,  zog  ich  sie  massig 
fest  zusammen.  Sofort  fiihlte  ich  dass  die  Schlinge  fest  sass,  mein 
Erstes  war  nachzusehen,  ob  ich  nicht  in  der  Schlinge  einen  Theil 
des  Kehlkopfs  z.  B.  einen  Giesskannenknorpel  mitgefasst  hatte,  nach- 
dem  ich  mich  aber  bei  wiederholtem  Nachsehen  davon  iiberzeugt 
hatte,  dass  dieses  nicht  der  Fall  war,  dass  vielmehr  bei  den  leich- 
ten  Bewegungen,  die  ich  mit  dem  Instrument  machte,  die  Geschwulst- 
masse  in  entsprechender  Weise  folgte,  sich  hob  und  senkte,  zog  ich 
die  Schlinge  mit  aller  Kraft  zu  und  riss  endlich  durch  vorsichtige 
Tractionen  das  Gefasste  ab,  worauf  an  dem  herausgezogenen  In- 
strumente die  gleich  naher  zu  beschreibende  Masse  hangend  zu 
Tage  gefordert  ward.  Schmerz  und  Blutung  waren  sehr  massig 
und  der  Knabe  vermochte  sogleich  —  zum  ersten  Male  seit  fast 
einem  Jahre !  —  Luft  in  horbarer  Weise  durch  Kehlkopf  und  Mund 
auszustossen. 
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Die  in  dieser  Sitzung  aus  dem  Kehlkopf  hervorgeholte  Masse, 
welche  in  Fig.  23  und  24  auf  Taf.  VIII.  in  naturlicher  Grosse  und 
Form  dargestellt  ist,  hat  das  Aussehen  und  die  Form  einer  kleinen 
Traube  en  miniature;  grosster  Querdurchmesser  und  eben  so  der 
Langendurchmesser  20  Mmtr.,  Dickenmesser  10  Mmtr.  Sie  besteht 
aus  einem  mittlern  langlichen  Theile  und  zwei  seitlichen  rundlich- 
eckigen  Theilen,  von  denen  jeder  aus  mehreren  grosseren  und  klei- 
neren  Lappchen  zusammengesetzt  ist,  die  durch  schmale  stielformige 
Verbindungen  mit  einander  zusammenhangen.  Jedes  Lappchen  wird 
aus  zahlreichen  grosseren  und  kleineren  rundlichen  oder  langlichen 
Kornchen  von  Hirsekorn-  bis  Sandkorngrosse  hinab  zusammengesetzt, 
die  eine  grauweissliche  oder  graurothliche  Farbe  besitzen,  letztere 
von  den  durchscheinenden  Blutgefasschen,  welche  in  den  grosseren 
Kornchen  selbst  und  in  der  Verbindungsmasse  enthalten  sind,  her- 
riihrend.  Am  obern  Ende  der  Geschwulst  hangt  ein  schmaler,  glat- 
ter  bandformiger  Streifen,  in  ein  paar  feine  Spitzen  auslaufend,  ohne 
Zweifel  ein  Stuckchen  Schleimhaut,  in  welcher  die  herausgerissene 
Masse  wurzelte. 

Die  nahere  Untersuchung  zeigte  in  dieser  Geschwulst,  sowie 
auch  in  alien  spaterhin  von  den  verschiedensten  Stellen  der  Kehl- 
kopfsoberflache  entfernten  Stuckchen,  deren  Menge  sich  gar  nicht 
zahlen  lasst,  den  papillaren  Bau  in  der  ausgepragtesten  Weise. 
Die  Grundlage  bestand  iiberall  aus  einem  nur  in  geringer  Menge 
vorhandenen  ausserst  zarten  streifigen  Bindegewebe  mit  feinen 
Blutgefassen,  welche  letztere  in  den  Endtheilen  der  Geschwulstmasse 
je  nach  deren  Grosse  einfache  oder  mehrfache  capillare  Endum- 
biegungsschlingen  bildeten.  Umgeben  ward  diese  durch  Bindegewebe 
zusammengehaltene  Gefassschlinge  von  grossen  kernhaltigen  abge- 
platteten  polygonalen  Epithelzellen ,  welche  in  zahllosen  con- 
centrischen  Schichten  urn  die  Enden  des  Gefassgeriistes  herum 
angelagert  waren,  so  dass  die  Dicke  dieser  Epithelialschichte 
die  Dicke  der  gefasshaltigen  Bindegewebsgrundlage  urn  das  2 — 4fache 
tibertraf. 

In  den  meisten  Endkornchen  und  Endlappchen  konnte  man 
sehr  deutlich  das  Wachsthum  der  Geschwulstmasse  durch  Sprossen- 
bildung  erkennen,  indem  man  von  einem  blatt-  oder  kolbenformigen 
grossen  Endlappchen  seitwarts   mehrere,   kleinere    oder    grossere, 
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einfach  kolbige  oder  mit  sich  theilendem  kolbigen  Ende  versehene 
Auswuchse  oder  Sprossen  emporragen  sah.  Dagegen  gelang  es  nie 
in  dem  Innern  weder  der  Grund-  noch  der  Zweigkolben  umschrie- 
bene  Zellenanhaufungen  etwa  in  nestformiger  Anordnung  zu  ent- 
decken,  wodurch  der  Character  dieser  Geschwulst  als  papillarer  im 
Gegensatze  und  Ausschlusse  zu  den  sog.  Cancroiden  festgestellt  ward. 

Am  Tage  nach  dieser  Operation  klagte  der  Knabe  zwar  iiber 
etwas  Schmerzen  im  Halse  und  vermehrten  Husten,  allein  das  Allge- 
meinbefinden  war  ganz  ungestort  und  beim  Zuhalten  der  Tracheal- 
kaniile  konnte  der  Knabe,  wenn  auch  mit  Anstrengung  und  unter 
einem  schnarrend-rochelnden  Gerausche,  aber  doch  ohne  alles  Angst- 
gefuhl  eine  Minute  lang  durch  den  Mund  athmen;  ja  sogar  bei 
Sprechversuchen  konnten  einzelne  Worte  mit  etwas  Klang  herausge- 
bracht  werden,  der  Knabe  gab  an  jetzt  durch  zwei  Rohrchen  ath- 
men zu  konnen.  Die  laryngoskopische  Untersuchung  blieb  resultat- 
los,  da  der  Kehldeckel  wie  immer  durch  sein  Zuriickliegen  die  Ein- 
sicht  in  den  Kehlkopf  hinderte  und  ich  die  Kehldeckelpincette  der 
noch  vorhandenen  Reizung  wegen  nicht  anwenden  mochte. 

Am  13.  December  Schmerz  im  Halse  verschwunden ,  Husten 
geringer;  bei  ganz  ruhigem  Verhalten  konnte  der  Knabe  15  Minu- 
ten  lang  durch  den  Mund  bei  verstopfter  Trachealkanule  ohne  alle 
Beschwerde  athmen;  liess  ich  aber  den  Knaben  durch  Umherlaufen 
im  Zimmer  etc.  ein  wenig  sich  anstrengen,  so  trat  sogleich  Be- 
engung  des  Athmens  ein,  welche  die  schleunigste  Eroffnung  der 
Trachealkanule  erheischte.  Ebenso  konnte  der  Knabe,  wenn  er 
ohne  sich  anzustrengen  Versuche  zum  Sprechen  machte,  mit  schwa- 
chem  Tone  sprechen,  so  wie  er  sich  aber  starker  anstrengte,  ver- 
sagte  der  Ton  und  es  kam  nur  das  gleiche  Gerausch  wie  vordem. 

Die  laryngoskopische  Untersuchung,  ohne  Httlfe  der  Kehldeckel- 
pincette vorgenommen  und  immer  nur  in  fliichtigen  Einblicken  in 
den  Kehlkopf  wahrend  des  momentanen  Aufklappens  des  Kehl- 
deckels  bestehend,  offenbarte  die  Ursache  dieser  Erscheinungen. 
Sie  zeigte  zunachst  in  der  Mitte  des  Kehlkopfs  eine  durchgehende 
dunkle  ovale  Oeffnung  von  etwa  5  Mmtr.  im  Langs-  und  3  Mmtr. 
im  grossten  Querdurchmesser  von  einem  ganz  unregelmassigen 
zackigen  Rande  begranzt,  d.  h.  den  ringsum  von  der  Innenflache 
der   Kehlkopfshohle  emporwachsenden  papillaren   Auswuchsen   von 
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verschiedener  Form  und  Grosse.  Bei  starkeren  Exspirationsbewe- 
gungen  kam  in  der  Tiefe  der  dunklen  Oeffnung  eine  sehr  beweg- 
liche  erbsengrosse  Masse  von  korniger  Bescbaffenheit  zum  Vorschein, 
welche  zuweilen  ganz  weit  aufwarts  bis  zu  dem  Niveau  der  Giess- 
kannenbasis  emporgetrieben  wurde,  die  erwahnte  Oeffnung  dann 
vollkommen  ausfiillend  und  verschliessend,  andere  Male  dagegen  so 
tief  wieder  hinabsinkend,  dass  sie  nicht  mehr  gesehen  werden  konnte 
und  die  Oeffnung  wieder  ganz  frei  und  durcbgangig  erschien. 

Am  15.  December  fand  die  langste,  mehr  als  zwei  Stunden 
dauernde  Sitzung  Statt,  in  welcher  nach  mehreren  anderen  kleineren 
Fragmenten  endlich  auch  das  eben  beschriebene  grossere  Lappchen 
mit  der  Schlinge  herausgebracht  ward.  Nach  derselben  stellten  sich 
leichte  Fieberbewegungen  verbunden  mit  vermehrtem  Husten,  Schmer- 
zen  in  der  Zunge,  so  dass  sie  nicht  aus  dem  Munde  hervorgestreckt 
werden  konnte,  und  Schlingbesch werden  ein,  so  dass  genossene 
Fliissigkeiten  zum  grossen  Theile  durch  die  Trachealkanule  sofort 
wieder  ausgeworfen  wurden,  welche  Zufalle  sich  indessen  ohne 
weitere  Anwendung  von  Mitteln  bei  ruhigem  Verhalten  im  Bette 
nach  wenigen  Tagen  wieder  verloren. 

Am  22.  December  hatte  sich  der  kleine  Patient  wieder  erholt, 
er  athmete  besser  durch  den  Mund  und  konnte  die  Zukorkung  der* 
Trachealkanule  uber  eine  Stunde  ertragen  ohne  sich  zu  beschweren. 
Bei  der  laryngoskopischen  Untersuchung  richtete  sich  jetzt  der 
Kehldeckel,  wenn  ich  den  Kranken  langsam  und  tief  inspiriren  liess, 
wahrend  er  selbst  mit  dem  Finger  die  Kanule  zuhielt,  so  weit  em- 
por,  dass  ein  geniigender,  wenn  auch  nur  kurzer  Einblick  in  den 
Kehlkopf  gestattet  war.  Wahrend  die  hintere  Wand  der  Kehlkopfs- 
hohle  ziemlich  glatt  und  frei  erschien,  zeigten  sich  an  der  vordern 
Wand  in  der  Gegend  des  Tuberculum  epiglottidis  und  weiter  ab- 
warts  sowie  in  dem  gleichen  Niveau  die  beiden  Seitenwandungen 
mit  einer  dicht  gedrangten  Masse  kleiner,  spitzer,  kolbiger,  korni- 
ger, drusiger  etc.  Auswuchse  besetzt,  welche  von  alien  diesen  Seiten 
in  die  Kehlkopfshohle  hineinwuchernd  nur  in  deren  Centrum  eine 
langliche  runde  Oeffnung  mit  unregelmassiger  zackiger  Begranzung 
frei  liessen,  die  ungefahr  6—8  Mmtr.  in  der  Lange  und  3 — 4  Mmtr. 
in  der  Breite  betrug.  Von  Taschenbandern  und  Stimmbandern  war 
keine  Spur  zu  erkennen. 
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Am  24.,  26.  und  28.  December  1863  wurden  jedes  Mai  1—2 
Stuckchen  von  Hirsekorn-  bis  Erbsengrosse  entfernt,  am  31.  De- 
cember ein  9 — 10  Mmtr.  langes  und  4—5  Mmtr.  dickes  Stuck  aus 
einem  Conglomerat  von  Sand-  und  Grieskorn  grossen  Kornchen 
bestehend,  nach  dessen  Entfernung  der  Kranke  sogleich  von  selbst 
angab,  dass  er  jetzt  mehr  Luft  durch  die  obere  Rohre,  d.  h.  den 
Mund  als  durch  die  Halskanule  bekomme. 

Mit  Anfang  des  Jahres  1864  war  die  Befreiung  des  Kehlkopfs 
von  der  Papillarmasse  so  weit  gelungen,  dass  der  Knabe  den  gan- 
zen  Tag  die  Trachealkanule  zugekorkt  behalten  konnte,  mochte  er 
ruhig  sitzen  oder  umherspringen,  und  dass  man  seine  Stimme  auf 
eine  Entfernung  von  20  Fuss  hin  vernehmen  konnte,  wenn  gleich 
dieselbe  noch  vollkommen  tonlos  war,  nach  Angabe  der  Mutter  un- 
gefahr  so,  wie  sie  fruher  zu  Anfang  des  Jahres  1862  gewesen  war. 

Die  die  Kehlkopfshohle  in  grosser  ?Ausdehnung  auskleidende 
krankhafte  Neubildung  bot  jetzt  an  keiner  laryngoskopisch  sicht- 
baren  Stelle  langere  frei  in  das  Lumen  dieser  Hohle  hineinragende 
Auswiichse  mehr  dar,  sondern  erschien  nur  in  Form  einer  ziemlich 
gleichmassigen ,  mehr  als  liniendicken  Schichte  von  theils  korniger, 
theils  zottiger  Beschaffenheit,  welche  die  Innenflache  gleichsam  moos- 
ahnlich  bedeckte  und  so  das  Lumen  verkleinerte.  Es  konnte  daher 
von  der  Anwendung  der  Quetschschlinge  ein  Erfolg  jetzt  nicht  mehr 
gehofft  werden,  sondern  ich  musste,  wenn  ich  die  mechanische  Zer- 
storung  und  Entfernung  der  Neubildung  noch  fortsetzen  wollte,  auf 
die  Anwendung  eines  andern  geeigneteren  Instrumentes  bedacht 
sein.  Dieses  neue  Instrument  musste  von  der  Art  sein,  dass  es 
durch  Driicken,  Schaben  und  Kratzen  eine  Zerstorung  und  Abtren- 
nung  der  Aftermasse  ohne  gleichzeitige  Verletzung  der  normalen 
Schleimhaut  moglich  machte,  allein  schon  aus  dem  Grunde,  weil 
dasselbe  bei  seiner  Einwirkung  auf  die  innere  Kehlkopfsflache  von 
dem  Auge  des  Operirenden  nicht  uberwacht  werden  konnte. 

Wie  es  namlich  bisher  der  Fall  gewesen  war,  so  war  es  auch 
noch  jetzt  und  blieb  ebenfalls  so  bis  zu  dem  Ende  der  Kur:  sobald 
das  eingefuhrte  Instrument  mit  seiner  Spitze  fiber  den  Kehldeckel 
hinuber  gebracht  in  den  Kehlkopf  hinabgesenkt  wurde,  zog  sich 
rasch  Alles  um  dasselbe  zusammen,  so  dass  man  das  Instrument 
nur  bis  zu  dem  Kehldeckel  hin  aber  nichts  mehr  von  ihm  daruber 
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hinaus  erblicken  konnte.  Die  Stelle  der  Innenflache  des  Kehlkopfs, 
auf  welche  ich  einzuwirken  beabsichtigte ,  musste  ich  daher  iinmer 
zunachst  sorgfaltig  auswahlen,  ihre  Entfernung  und  ihr  Lagenver- 
baltniss  zum  Kehldeckel  genau  abschatzen  und  mir  moglichst  sicher 
einpragen  und  nach  Diesem  die  Spitze  des  eingefuhrten  Instrumen- 
tes  an  die  bestimmte  Stelle  hinbringen  und  einwirken  lassen,  ohne 
diese  Stelle  und  das  Instrument  selbst  sehen  zu  konnen.  Dass  dieses 
naturlich  nicht  immer  vollstandig  gelang,  dass  das  Instrument  mit 
seiner  Spitze,  zumal  wenn  an  derselben  scharfe  oder  atzende  Sub- 
stanzen  befestigt  waren,  auch  auf  die  Umgebung  einwirkte,  versteht 
sich  von  selbst.  Ja  bei  der  Anwendung  von  Aetzmitteln  musste, 
wie  ich  hier  gleich  im  Voraus  bemerken  will,  von  vornherein  eine 
genau  begranzte  Einwirkung  eines  solchen  Mittels,  wie  sie  bei  Er- 
wachsenen  innerhalb  eines  geraumigen  Kehlkopfes  ausfiihrbar  ist, 
in  diesem  Falle  unter  den  angegebenen  Umstanden  als  absolut  un- 
moglich  bezeichnet  werden.  Es  durften  deshalb  bei  diesem  Kranken 
nur  solche  Mittel  gewahlt  werden,  von  denen  bei  ihrer  Ausbreitung 
und  Einwirkung  auf  benachbarte  oder  gegenuberliegende  gesunde 
Schleimhaut  keine  dauernde  nachtheilige  Folgen  zu  befiirchten 
standen.  Hierin  lag  aber  nun  eine  ausserordentliche  Schwierigkeit, 
solche  chemische  Mittel  ausfindig  zu  machen,  die  bei  ihrer  Ein- 
wirkung auf  die  Innenflache  des  Kehlkopfes  das  Kranke  zerstoren 
und  das  Gesunde  unbeschadigt  lassen! 

Urn  nun  unter  den  angegebenen  Umstanden  die  mechanische 
Zerstorung  und  Entfernung  der  Neubildung  noch  weiter  fortsetzen 
zu  konnen,  musste  ich  auf  Erfindung  eines  Instrumentes  bedacbt 
sein,  mittelst  dessen  ich  die  weiche  krankhafte  Masse  ohne  wesent- 
liche  Benachtheiligung  der  gesunden  Kehlkopfsgebilde  weil  von  feste- 
rer  Consistenz,  zu  entfernen  in  den  Stand  gesetzt  wiirde.  Diesen 
Zweck  erreichte  ich  denn  auch  vollstandig  durch  Anfertigung  des 
hohlsondenahnlichen  Instrumentes,  welches  oben  pg.  225  naher  be- 
schrieben  und  Taf.  V.  Fig.  22  und  23  dargestellt  worden  ist. 

Mit  diesem  neuen  Kehlkopfskratzer  ging  ich  am  7.  10.  14.  17. 
und  20.  Januar  1864  wiederholt  in  die  Kehlkopfshohle  ein  und 
brachte  auch  in  jeder  der  genannten  Sitzungen  8—10 — 15  Korn- 
chen  von  Sandkorn-  bis  Hirsekorngrosse  heraus,  hauptsachlich  von 
der   vordern   Kehlkopfs wandung   von   der  Gegend   des  Tuberculum 

Bruns,  Laryngo-chirurgie.  22 


338  Achte  Beobachtung. 

epiglotticum  an  abwarts  bis  unter  den  Vereinigungswinkel  der  Stimm- 
bander  hinab,  wo  die  meiste  Afterraasse  sich  vorfand.  Schmerz 
und  Blutung  bei  diesen  Operationen  ausserst  gering.  Stimme  beira 
Sprechen  allmalig  etwas  lauter,  hie  und  da  Anfang  eines  Tones 
horbar. 

Wahrend  auf  die  angegebene  Weise  die  Verkleinerung  der 
Neubildung  durch  wiederholte  Entfernung  von  Theilen  derselben 
fortgesetzt  wurde,  bemerkte  ich  indessen  schon  von  Anfang  des 
Monats  an  kein  entsprechendes  Weiterwerden  des  Lumens  in  der 
Kehlkopfshohle,  ja  an  einzelnen  Stellen  erschien  dasselbe  durch  vor- 
ragende  Geschwulsttheile  wieder  etwas  enger  als  es  in  den  vor- 
hergegangenen  Tagen  erblickt  worden  war,  bis  endlich  von  Mitte 
Januars  an  kein  Zweifel  mehr  ubrig  blieb  an  der  traurigen  Gewiss- 
heit,  dass  in  der  Neubildung  ein  lebhafter  Wiedererzeugungs-  und 
Wucherungsprocess  Statt  finde.  Bei  der  Sitzung  vom  20.  Januar 
wurden  an  mehreren  Stellen  neue  grossere  kornige  Wucherungen 
in  Gestalt  hervorragender  Hocker  und  Lappchen,  an  anderen  Stel- 
len einzelne  spitze,  faden-  und  kegelformige  Papillome  unzweifel- 
haft  wahrgenommen. 

Unter  diesen  Umstanden  konnte  die  fortgesetzte  mechanische 
Zerstorung  der  Auswuchse  allein  nicht  mehr  zum  Ziele  fuhren, 
sondern  ich  musste  darauf  bedacht  sein ,  durch  Einwirkung  chemi- 
scher  Mittel,  theils  die  Wucherungen  bis  auf  den  Grund  hin  zu 
zerstoren,  theils  in  deren  Erzeugungsflache  die  Neigung  und  Fahig- 
keit  zur  Wiedererzeugung  zu  vertilgen. 

Zu  diesem  Zwecke  wahlte  ich  zunachst  concentrirte  Auflosun- 
gen  von  Hollenstein  (Argenti  nitr.  3j  aq.  destill.  3jj),  mit  welcher 
Auflosung  befeuchtete  kleine  Schwammchen  vom  20.  Januar  an 
taglich  unter  Beihiilfe  des  Kehlkopfsspiegels  in  den  Kehlkopf  ein- 
gebracht  wurden. 

Die  gehoffte  Wirkung  blieb  indessen  ganzlich  aus,  vielmehr 
wuchsen  die  Papillome  so  rasch  fort,  dass  bis  zum  30.  Januar  das 
Lumen  des  Kehlkopfs  fast  ganzlich  wieder  verschwunden  war,  und 
nur  noch  in  der  Mitte  zwischen  drei  hier  zusammenstossenden  gros- 
seren  Auswiichsen  eine  schmale  .dmeckige  Spalte  ahnlich  der  Ca- 
taracta  dehiscens  iibrig  war. 

Nachdem  mittelst  des  Kratzers  am  31.  Januar  18—20  und  am 
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2.  Februar  10 — 12  Stuckchen  von  Sandkorn-  bis  Hirsekorngrosse 
herausgebracht  waren,  nahm  ich  am  4.  Februar  1864  unmittelbar 
nach  der  Entfernung  zweier  grosserer  Stuckchen  eine  Aetzung  nrit 
Kupfervitriol  in  Substanz  vor.  Die  hinterher  deutlich  sichtbare 
schmutzig  blaugrune  Farbung  der  fetzig  aussehenden  Massen  in  und 
unterhalb  der  Stimmritzengegend  zeigte  die  In-  und  Extensitat  der 
Aetzung  unverkennbar  an,  wenn  auch  der  Kranke  noch  weniger 
Schmerz  davon  empfunden  hatte  als  von  der  bis  dahin  angewandten 
Hollensteinlosung. 

Auf  diese  von  jetzt  an  bis  zu  Ende  des  Monats  fast  taglich 
wiederholten  Aetzungen  mit  Kupfervitriol  trat  zuerst  eine  auffallende 
Besserung  ein,  das  Lumen  des  Kehlkopfes  erschien  schon  am  5. 
und  6.  Februar  entschieden  grosser  und  an  den  zuletzt  genannten 
Tagen  vermochte  der  Knabe  sogar  zum  ersten  Male  einzelne  Silben 
mit  laut  klingender,  wenn  auch  sehr  tiefer  und  rauher  Stimme  her- 
vorzubringen.  Am  7.  und  8.  Februar  sprach  die  Stimme  noch  etwas 
leichter  an,  der  Knabe  konnte  ein  Paar  Worter  nacheinander  ohne 
grosse  Anstrengung  mit  weniger  rauher  und  tiefer  Stimme  als  Tags 
zuvor  ganz  laut  aussprechen.  Allein  schon  vom  10.  Februar  an 
nahm  die  Stimme  rasch  wieder  ab,  versagte  haufig  ganz,  das  Athmen 
durch  den  Mund  ward  wieder  schwieriger,  horbar,  und  gegen  Ende 
des  Monats  war  nicht  nur  die  Stimme  wieder  ganz  weg,  sondern 
sogar  auch  das  Athmen  durch  den  Mund  so  beschrankt,  dass  der 
Knabe  bei  verkorkter  Trachealkanule,  wegen  alsogleich  eintretender 
Beklemmung,  nicht  mehr  auszuhalten  vermochte. 

Die  Ursache  dieser  Verschlechterung  lag  in  dem  ungemein 
raschen  Wiederwachsen  und  Emporwuchern  der  Auswuchse  im  Kehl- 
kopfe,  welche  schon  vom  10.  Februar  an  in  Form  einzelner  feiner 
fadiger  und  spitziger  Papillome  bemerkt,  so  schnell  sich  vergrossert 
und  vermehrt  hatten,  dass  bis  zum  22.  Februar  das  Lumen  des 
Kehlkopfs  fast  vollstandig  durch  die  von  alien  Seiten  desselben  her 
emporgewucherten  Papillome  ausgefullt  erschien,  so  dass  von  hier 
an  bis  zu  Ende  des  Monats  wiederholt  zum  Kratzer  gegriffen  wer- 
den  musste,  um  wieder  einiges  Lumen  herzustellen. 

Auch  in  den  folgenden  5  Monaten  ward  eine  wesentliche  Aende- 
rung  des  Krankheitszustandes  nicht  erzielt.  Bei  fortdauernd  gutem 
Allgemeinbefinden  des  Knaben  traten  zwar  zeitweise  Besserungen 
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in  dem  Athmen  durch  den  Kehlkopf  und  in  der  Sprache  ein,  selbst 
in  bedeutendem  Grade,  allein  immer  folgten  darauf  wieder  schlech- 
tere  Zeiten ,  in  denen  die  Stimme  ganz  heiser  und  das  Athmen 
durch  den  Kehlkopf  sehr  beschrankt  war. 

Die  ortliche  Behandlung,  welche  wahrend  dieses  ganzen  Zeit- 
raums  init  Ausnahme  einiger  kurzen  Unterbrechungen  von  je  nur 
wenigen  Tagen,  ununterbrochen  fortgesetzt  wurde,  bestand  theils  in 
der  Anwendung  der  Quetschschlinge  zur  Entfernung  grosserer  und 
des  Kratzers   zur  Entfernung  kleinerer  Auswuchse,  theils  in   der 
Anwendung   verschiedener  Aetzmittel,   welche  je   nach  Umstanden 
taglich  oder  nur  alle  Paar  Tage,  abwechselnd  oder  audi  unmittel- 
bar  nach  Statt  gehabter  blutiger  mechanischer  Einwirkung  auf  die 
wunde  Flache  applicirt  wurden.    Sammtliche  Operationen   wurden 
wahrend   dieses   ganzen   Zeitraums   nur   mit  Hulfe   eines    einzigen 
Assistenten  vollzogen,  welcher  Zunge  und  Kopf  des  Knaben  fixirte, 
wahrend   dieser   selbst  mit   dem  Zeigefinger  der   linken  ]Hand   die 
Miindung  der  Trachealkaniile  zuhielt,  um  durch  Abhaltung  der  Luft 
von  letzterer  eine  weitere  Eroffnung  des  Kehlkopfes  und  vollstandige- 
res  Aufrichten  des  Kehldeckels  wahrend  der  Inspiration  zu  bewirken. 
Bei  der  Bestimmung,   welche  von  den  zahlreichen  Aetzmitteln 
in  diesem  Falle  anzuwenden   seien,   um   den   vorhin   (pg.  337)  er- 
wahnten  Anforderungen  Geniige  zu  leisten,  befand  ich  mich  in  nicht 
geringer  Verlegenheit.    Erfahrungen  uber   den  Erfolg  der  Anwen- 
dung solcher  Mittel  auf  die  Kehlkopfsschleimhaut,  um  dort  vorhan- 
dene  Papillome  zu  zerstoren  und  namentlich  deren  Wiederwachsen 
zu  verhindern,  lagen  noch  nirgends  vor ;  ich  war  also  rein  darauf  an- 
gewiesen,  nach  den  Erfahrungen  iiber  die  Wirksamkeit  dieser  Mittel 
an  anderen  ahnlichen  Stellen  des  Korpers  unter  ihnen  auszuwahlen. 
Bei  dieser  Auswahl  wurden   aber  noch   durch   die  eigenthumlichen 
Verhaltnisse  der  Stelle,  an  welcher  sie  angewandt  werden  sollten, 
bedeutende  Beschrankungen  auferlegt,   da  hier  der  Arzt  die  Dauer, 
den  Grad  und  die  Ausdehnung  der  Einwirkung  des  Aetzmittels  nicht 
so  in  seiner  Hand  hat ,  wie  dieses  an  anderen  Stellen  der  Fall  ist» 
wo  dem  Auge  und  den  Instrumenten  des  Arztes  ein  freier,  directer 
Zugang  geoffnet  ist.    Wer  aber  weiss,   mit  welcher  Hartnackigkeit 
kleine  spitze  Papillome  auf  anderen  Schleimhauten ,   (auch  auf  der 
Cutis)  der  Behandlung  widerstehen,   und   wie  man  dieselben  bfters 


Achte  Beobachtung.  341 

nicht  anders  vertilgen  kann,  als  dass  man  schliesslich  jedes  einzelne 
Papillom  mit  seiner  Basis  ausschneidet  und  die  dadurch  gesetzte 
kleine  Wundflache  stark  atzt,  der  wird  sich  nicht  daruber  wundern, 
wie  lange  bei  diesem  Kinde  gegen  die  Papillome  in  dessen  Kehl- 
kopfe  angekampft  worden  ist,  welche  man  nur  oberflachlich  abquet- 
schen  und  nur  momentan  unvollkommen  und  schwach  atzen  konnte 
und  durfte. 

Diesen  allgemeinen  Bemerkungen  reihen  wir  nur  noch  folgende 
kurze  Angaben  uber  die  Einzelheiten  wahrend  dieses  Zeitraumes 
zur  Vervollstandigung  an. 

Von  Anfang  Marz  bis  Mitte  April  ward  fast  taglich  mit  Hollen- 
stein  in  Substanz  geatzt,  jedoch  mit  Ausnahme  des  10 — 14.  Marz, 
an  welchen  Tagen  besonders  stark  entwickelte  Papillome  mit  kri- 
stallisirter  Chromsaure  geatzt  wurden. 

Leichte  Aetzungen  mit  Hollenstein  verursachten  dem  Knaben 
nur  einen  sehr  geringen  und  rasch  vorubergehenden  Reiz,  nach- 
driickliche  und  mehrmalige  Aetzungen  dagegen  hatten  einen  star- 
kern  Husten  zur  Folge,  durch  welchen  mehrere  Male  kleine  weisse 
hautige  Stuckchen  durch  Mund-  oder  Trachealkanule  ausgeworfen 
wurden,  auch  konnte  man  ofters  noch  bei  der  am  folgenden  Tage 
angestellten  laryngoskopischen  Untersuchung  weisse  Schorfe  im  La- 
rynx sitzen  sehen. 

Die  Aetzung  mit  Chromsaure  nach  dem  pg.  201  beschriebenen 
Verfahren  auf  3 — 4  himbeerformige  erbsengrosse  Papillome  applicirt, 
verursachte  keinen  grossern  Schmerz  und  Reiz  als  die  Aetzung 
mit  Hollenstein,  w5hl  aber  eine  raschere  Zerstorung  der  geatzten 
Parthie. 

Wahrend  dieser  Zeit  der  Aetzungen  mit  Hollenstein  und  Chrom- 
saure, die  noch  vom  16 — 19.  Marz  durch  tagliche  Anwendung  des 
Kratzers  unterstutzt  wurden,  besserten  sich  Athmen  und  Sprache 
so  sehr,  dass  am  20.  Marz  der  Knabe  so  laut  rufen  konnte,  dass 
er  vom  Garten  bis  in  den  ersten  Stock  hinauf  ganz  deutlich  ver- 
standen  wurde.  Nach  dieser  Zeit  verschlechterte  sich  trotz  der 
fortgesetzten  Aetzungen  Beides  allmalig  wieder  in  Folge  des  raschen 
Wiederwachsens  der  Wucherungen,  so  dass  gegen  Mitte  April  nur 
noch  ein  kaum  ein  Paar  Linien  messendes  Lumen  im  Kehlkopfe  zu 
erblicken  war. 
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Von  dem  Hollenstein  keinen  Erfolg  nunmehr  erwartend,  wandte 
ich  von  Mitte  April  bis  Ende  Juni  das  Jodglycerin  in  der  von 
Richter  angegebenen  Form  an  (R.  Jodi  puri  p.  I,  Kali  jodati,  Gly- 
cerines aa  pp.  II.  M.),  welches  wahrend  dieser  ganzen  Zeit,  mit 
Ausnahme  zweier  Unterbrechungen  von  je  6 — 8  Tagen,  taglich  oder 
alle  anderen  Tage  auf  die  Kehlkopfswucherungen  applicirt  ward,  an- 
fangs  auf  die  in  dem  obern  Theile  der  Kehlkopfshohle  sitzenden 
Papillome,  spater  auch  auf  die  weiter  abwarts,  unterhalb  der  Glot- 
tisgegend  hervorwuchernden  Massen. 

Diese  Jodglycerin-Bepinselungen  erregten  jedes  Mai  ein  sehr 
heftiges  Brennen  und  Husten,  wobei  stark  braungefarbte  schaumige 
Schleimmassen  in  reichlicher  Mengej  durch  die  Trachealkaniile  aus- 
gestossen  wurden,  zuweilen  gemengt  mit  kleinen  hautigen  oder  fa- 
digen  Fetzen,  welche  Zufalle  jedoch  immer  nur  kurze  Zeit,  5 — 10 — 15 
Minuten  anhielten.  Nach  den  ersten  Bepinselungen  war  ein  sehr 
rasches  Zusammensinken  und  Schrumpfen  der  Papillome  im  Kehl- 
kopfe  ersichtlich ,  welches  allmalig  zwar  weniger  betrachtlich  er- 
schien,  aber  immerhin  doch  noch  von  einer  Vergrosserung  des  Lu- 
mens im  Kehlkopfe  und  wiederkehrender  Besserung  der  Stimme 
begleitet  war  bis  gegen  Mitte  des  Monats  Mai  hin,  von  welcher 
Zeit  eine  allmalig  zunehmende  Verschlechterung  der  Stimme  in  Folge 
zunehmender  Ausfullung  der  Kehlkopfshohle  durch  die  gleichsam 
unter  den  Augen  des  Beobachters  emporwuchernden  Papillome  nicht 
zu  verkennen  war. 

Am  1.  Juli  1864  war,  wie  die  Figuren  25  und  26  aufTaf.  VIII. 
zeigen,  die  Kehlkopfshohle  durch  neue  Wucherutfgen  fast  vollstandig 
wieder  ausgefiillt,  Wucherungen  welche  zunachst  in  dem  obern  Ab- 
schnitte  der  Kehlkopfshohle  ihren  Sitz  hatten.  Man  sah  namentlich 
ein  mehr  als  erbsengrosses  rundlich  eckiges  Papillom  mit  feinkor- 
niger  Oberflache  von  der  innern  Flache  der  linken  Giesskannen- 
gegend  nahe  unter  der  Spitze  des  Knorpels  entspringen  und  ein 
zweites  ganz  ahnliches,  durch  das  erste  etwas  zugedeckt,  weiter  nach 
vorn  von  der  obern  Parthie  des  linken  Taschenbandes,  wahrend  ein 
dritter  nicht  ganz  so  grosser  Auswuchs  und  von  mehr  langlicher 
Form  auf  der  entgegengesetzten  Seite  dem  rechten  Taschenbande 
aufsass.  Ausser  diesen  drei  grosseren  Papillomen  fand  sich  noch 
eine  grosse  Menge  kleinerer  vor,  welche  sich  zwischen,  neben  und 
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unter  denselben  befanden  und  soweit  abwarts  reichten,  dass  ihre 
Granzlinie  nicht  mehr  erblickt  werden  konnte.  Bei  ruhigem  Athem 
bei  offener  Trachealkanule  lagen  die  Wucherungen  mit  ihren  freien 
Enden  so  dicht  an  einander,  dass  der  Kehlkopf  vollkommen  ausge- 
fullt  und  undurchgangig  erschien  (Fig.  25);  wenn  dagegen  der 
Kranke  bei  zugehaltener  Trachealkanule  angestrengt  respirirte,  so 
offnete  sich  in  der  Mitte  zwischen  den  Wucherungen  eine  schmale 
unregelmassige  dunkle  Spalte  von  der  Form  und  Grosse,  wie  sie 
in  Fig.  26  dargestellt  worden  ist.  Dass  unter  diesen  Umstanden 
die  Stimme  wieder  ganz  verloren  gegangen  war,  dass  der  Knabe 
nur  ganz  leise  fliisternd  sprechen  konnte,  und  dass  er  bestandig  die 
Trachealkanule  unverkorkt  tragen  musste,  ergibt  sich  von  selbst. 

Mir  blieb  natiirlich  unter  diesen  Umstanden  nichts  Anderes 
ubrig,  als  von  Neuem  die  wieder  gewachsenen  Papillome  zu  ent- 
fernen  und  deren  Wiedererzeugung  durch  Anwendung  anderer  wirk- 
samerer  Mittel  zu  verhindern  zu  suchen.  Dies  geschah,  und  zuerst 
wurden  in  der  gleichen  Art  und  Weise  wie  friiher  mittelst  der 
Quetschschlinge  die  grosseren,  dann  mit  dem  Kratzer  die  kleineren 
Auswiichse  so  weit  als  moglich  entfernt,  wahrend  ich  theils  un- 
mittelbar  nach  Anwendung  der  genannten  Instrumente  die  frische 
Wundflache  mit  Acetum  plumbi  betupfte,  theils  auch  ohne  diesen 
Vorgang  an  denjenigen  Tagen,  an  welchen  nicht  operirt  ward.  In 
beiden  Fallen  wurden  die  Applicationen  des  Bleiessigs  ohne  alien 
Schmerz  und  sonstige  Reizungserscheinungen  ertragen. 

Durch  dieses  Verfahren  gelang  es  mir  bis  Mitte  August  1864, 
indem  ich  namentlich  in  den  letzten  14  Tagen  taglich  gekratzt  und 
geatzt  hatte  (darunter  etwa  5 — 6  Mai  mit  Acidum  pyrolignosum 
statt  mit  Bleiessig),  den  Kehlkopf  so  weit  frei  zu  machen,  dass  gar 
keine  grosseren  Auswiichse  mehr  vorhanden  waren,  und  dass  die 
Contouren  der  Taschen-  und  Stimmbander  zum  Vorschein  kamen, 
wenn  auch  an  ihrer  Oberflacbe  noch  uneben  und  rauh,  wahrend 
friiher  noch  nie  eine  Spur  eines  Stimmbandes  mit  Sicherheit  hatte 
wahrgenommen  werden  konnen.  Die  Luft  ging  frei  durch  den 
Kehlkopf,  so  dass  der  Knabe  am  Tage  fortwahrend  die  Tracheal- 
kanule verkorkt  trug,  und  wenn  er  sich  anstrengte,  mit  lauter  aber 
tiefer  Stimme  weithin  horbar  rufen  konnte. 
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Von  Mitte  August  bis  Ende  September  fand  in  Folge  meiner 
Abwesenheit  von  Tubingen  keine  Behandlung  Statt 

Bei  meiner  Riickkehr  fand  ich  zu  meiner  grossten  Freude 
meinen  kleinen  Patienten  mit  fast  gleich  freiem  Athmen  und  gleich 
lauter  Stimme  wie  ich  ihn  verlassen  hatte  und  dem  entsprechend 
auch  die  Papillome  im  Kehlkopfe  bei  weitem  nicht  in  dem  Grade 
wieder  gewachsen,  wie  es  in  fruheren  Zeitraumen  von  gleich  langer, 
ja  selbst  schon  von  viel  kiirzerer  Dauer  der  Fall  gewesen  war. 

Die  laryngoskopische  Untersuchung,  welche,  nachdem  sich  der 
kleine  Patient  nach  einigen  Versuchen  wieder  daran  gewohnt  hatte, 
leichter  und  vollkommener  als  fruher  vorgenommen  werden  konnte, 
zeigte  jetzt  Folgendes.  (Man  vergl.  Taf.  VIII.  Fig.  27.)  Die  hintere 
Flache  des  Kehldeckels  bis  zu  dem  Tuberculum  hinab  erscheint  frei 
von  Auswiichsen,  ebenso  die  Gegend  der  beiden  Giesskannen  nebst 
der  Incisura  interarytaenoidea,  sowie  die  vordere  Flache  der  darun- 
ter  liegenden  hintern  Kehlkopfswandung,  welche  letztere  ein  auf- 
fallend  weissliches,  compactes,  glattes,  narbenahnliches  Ansehen 
darbietet,  jedoch  ohne  alle  Verziehung  und  Beweglichkeitsbeschran- 
kung  der  Giesskannen.  Das  rechte  Taschenband  erscheint  mit  Aus- 
nahme  seines  vordern  Endes  frei  und  gesund,  unterhalb  seines  freien 
Randes  zeigt  sich  ein  grosseres^  dreieckiges  Lappchen  mit  seiner 
freien  Spitze  in  die  Kehlkopfshohle  hineinragend  und  mit  einer 
breiten  Basis  aufsitzend,  ob  auf  dem  rechten  Stimmbande  selbst 
oder  in  dem  rechten  Ventrikel  wurzelnd,  lasst  sich  nicht  entschei- 
den.  Nach  vorn  von  diesem  Auswuchse,  dem  vordern  Ende  des 
rechten  Taschenbandes  entsprechend,  sitzt  ein  zweiter  schmalerer 
Auswuchs,  an  welchen  sich  dann  noch  mehrere,  ebenfalls  meist 
langlich  geformte  und  von  oben  nach  unten  abgeflachte  Auswuchse 
anschliessen,  welche  von  der  vordern  Kehlkopfswandung  unterhalb 
des  Tuberculum  epiglottidis  und  von  da  nach  links  hin  sich  fort- 
setzend  von  der  linken  Seitenwand  und  dem  linken  Taschenbande, 
theils  neben,  theils  ubereinander  ihren  Ursprung  nehmen. 

Sammtliche  Auswuchse  ragen  mit  freien  beweglichen ,  in  dem 
Athmungsstrome  auf-  und  abwarts  flottirenden  Enden  in  das  Lumen 
des  Kehlkopfs  hinein,  lassen  jedoch  in  dem  Centrum  noch  so  viel 
Raum,  namentlich  wahrend  angestrengter  Inspiration,  dass  man 
deutlich  durch  den  Kehlkopf  hindurch  bis  in  den  Anfang  der  Luft- 
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rohre  hinabblicken  und  sich  von  dem  Vorhandensein  mehrfacher 
kleiner  grauer  Hockerchen  in  dem  untern  Abschnitte  der  Kehl- 
kopfshohle unzweifelhaft  uberzeugen  kann. 

Am  1.  October  trug  ich  mit  der  Quetschschlinge  die  an  der 
linken  Seitenwand  des  Kehlkopfes  sitzenden  Papillome  an  ihrer  Basis 
ab,  ebenso  am  4.  die  rechterseits  und  am  6.  die  an  der  Vorder- 
wand  sitzenden  Auswiichse ,  worauf  jedes  Mai  die  frische  Wund- 
flache  mit  Acidum  pyrolignosum  befeuchtet  ward. 

Durch  diese  Operationen  war  es  mir  bis  Mitte  October  gelungen, 
das  Innere  des  Kehlkopfes  so  frei  von  hervorragenden  Papillomen 
herzustellen,  wie  es  bis  dahin  noch  nicht  gewesen  war.  Ich  konnte 
jetzt  zum  ersten  Male  deutlich  die  beiden  Stimmbander  an  ihrer 
Beweglichkeit  und  hellern  Farbung  erkennen,  wenn  schon  die  freien 
Rander  und  Flachen  derselben  durchaus  nicht  glatt  und  scharf  ge- 
schnitten  erschienen  und  die  Farbung  staU  weissgelblich ,  wie  bei 
gesunden  Stimmbandern,  graurothlich  war  in  Folge  der  feinkornigen 
Wucherungen  auf  ihrer  Oberflache.  Ebenso  konnten  auch  die  Ta- 
schenbander  und  das  Tuberculum  epiglottidis  als  solche  erkannt 
werden,  wenn  gleich  an  diesen  Stellen,  wie  uberhaupt  in  dem  gan- 
zen  Umfange  des  obern  Abschnittes  der  Kehlkopfshohle  die  aus- 
kleidende  Schleimhaut  noch  nirgends  glatt  und  glanzend,  sondern 
iiberall  rauh,  uneben,  kornig  entartet  erschien. 

Ja  sogar  bei  tiefen  Inspirationen  konnte  man  durch  den  Kehl- 
kopf  hindurch  in  die  Luftrohre  bis  an  die  Stelle,  wo  die  Kaniile 
lag,  hinab  sehen,  letztere  jedoch  nicht  selbst  frei  erblicken,  sondern 
bedeckt  von  einer  schmutzig  grauen  kornigen  Masse,  die,  wie  sich 
erst  spater  bei  fortgesetzter  Beobachtung  herausstellte,  bei  starken 
In-  und  Exspirationsbewegungen  ventilahnlich  sich  etwas  hob  und 
senkte. 

Ueber  die  Natur  und  Bedeutung  dieser  grauen  Masse,  ob  die- 
selbe  namlich  fur  gewohnliche,  nur  etwas  reichlich  emporgeschossene 
Granulationen  an  dem  obern  Umfange  der  Trachealwunde,  oder  fur 
eine  in  dem  untern  Abschnitte  der  Kehlkopfshohle  entstandene  pa- 
pillomatose  Wucherung  zu  halten  sei,  war  ich  langere  Zeit  hindurch 
ganz  ungewiss.  Es  darf  dieses  nicht  verwundern,  wenn  man  be- 
denkt,  in  welcher  Tiefe  diese  Masse  lag,  wie  dieselbe  nur  durch 
die  kleine  Oeffnung  der  Stimmritze  hindurch   und  naturlich  immer 
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nur  in  einer  und  derselben  Richtung  erblickt  werden  konnte.  Ich 
versuchte  deshalb  von  der  Trachealoffnung  aus  einen  directen  Ein- 
blick  auf  diese  Massen  zu  gewinnen,  nach  dem  Verfahren,  welches 
oben  pg.  117  naher  beschrieben  worden  ist,  allein  alle  meine  Be- 
muhungen  auf  diesem  Wege  zu  einem  entscheidenden  Resultate  zu 
gelangen,  scheiterten  an  den  sich  entgegen  stellenden  Hindernissen 
und  Schwierigkeiten,  namentlich  an  der  Kleinheit  der  Wundoffnung 
und  des  Lumens  der  Trachea,  sowie  an  deren  Empfindlichkeit  gegen 
die  leiseste  Beriihrung  mit  dem  eingebrachten  Spiegel,  welche  jedes 
Mai  sofort  heftigen  und  anhaltenden  Husten  hervorrief. 

Unter  diesen  Umstanden  blieb  mir  kein  anderes  Mittel  iibrig 
als  die  Erweiterung  der  Trachealoffnung,  welche  ich  am  24.  No- 
vember 1864  mit  Hiilfe  der  Galvanocaustik  vornahm.  Mit  dem  ge- 
wohnlichen  Galvanocauter  ward  zunachst  der  untere  Winkel  der 
Halswunde  etwa  2  Linien  lang  jedoch  nur  in  Cutis  und  subcutanem 
Zellgewebe  eingeschnitten  und  verliingert,  der  obere  Wundwinkel 
dagegen  in  seiner  ganzen  Dicke,  bis  dass  der  untere  Rand  -des 
Ringknorpels  in  der  Wundflache  frei  zum  Vorschein  kam.  Schon 
bei  diesem  Akte  der  Operation,  wahrend  dessen  die  Rander  der 
Luftrohrenoffnung  mittelst  zweier  kleiner  scharfer  Hakchen  ausein- 
ander  gehalten  wurden,  konnte  man  wahrnehmen,  dass  bei  der  Ver- 
langeruDg  der  genannten  Oeffnung  nach  oben  an  dieser  Stelle  ihrer 
innern  Oberflache  sitzende  graue  kornige  Massen  durch  den  Gal- 
vanocauter zerstort  wurden.  Zwei  linsengrosse  Stiickchen  der  glei- 
chen  Masse,  welche  unmittelbar  nach  geschehener  Erweiterung  der 
Wunde  durch  dieselbe  mittelst  des  eingefuhrten  Kratzers  herausbe- 
fordert  wurden,  erwiesen  sich  ihrem-aussern  Ansehen  und  der  mi- 
kroskopischen  Untersuchung  nach  als  vollkommen  ubereinstimmend 
mit  den  in  dem  obern  Theile  der  Kehlkopfshohle  gewachsenen 
Massen,  so  dass  iiber  die  weite  Ausbreitung  der  papillomatosen 
Erkrankung  nach  unten  leider  kein  Zweifel  mehr  ubrig  bleiben 
konnte. 

Sehr  erfreulich  dagegen  war  es,  dass  nach  vollendeter  Opera- 
tion weder  mit  dem  Trachealspiegel  von  unten  her,  noch  mit  dem 
Kehlkopfsspiegel  von  oben  her,  hervorragende  Papillomenmassen  in 
der  untern  Kehlkopfshohle  wahrgenommen  werden  konnten,  dass  viel- 
mehr  dasEnde  der  in  der  Luftrohren wunde  eingelegten  geraden  Kaniile 
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hellglanzend  in  dem  laryngoskopischen  Spiegelbilde  erblickt  ward, 
ein  Anblick,  der  bis  dahin  noch  nie  gestattet  gewesen  war. 

Auf  die  beschriebene  Operation  folgte  zwar  nur  eine  sehr 
massige  ortliche  entziindliche  unci  allgemeine  fieberhafte  Reaction, 
doch  dauerte  es  immerhin  gegen  14  Tage,  bis  der  kleine  Kranke 
diesen  Eingriff  ganzlich  uberwunden  hatte  und  sich  wieder  eben  so 
munter  etc.  wie  vor  demselben  zeigte. 

Im  Laufe  des  December  schien  das  Wiederwachsen  der  Papil- 
lome  einigen  Stillstand  zu  machen,  mit  Ausnahme  der  Gegend  des 
vordern  Vereinigungswinkels  der  beiden  Stimmbander  und  einer  ge- 
rade  gegenuberliegenden  Stelle  an  der  hintern  Kehlkopfswandung, 
an  welchen  beiden  Stellen  sich  rasch  emporwachsende  Auswuchse 
erhoben,  welche  wiederholt  mit  der  Drahtschlinge  abgetragen  wurden. 

Im  Uebrigen  blieb  das  Lumen  der  Kehlkopfshohle  so  weit  frei, 
dass  der  Knabe  vom  4.  December  an  ununterbrochen  bei  Tage  und 
bei  Nacht  die  Kanule  fest  zugekorkt  behalten  konnte,  ohne  die  ge- 
ringste  Beeintrachtigung  des  Athmens  zu  empfinden.  Nachdem  dieses 
14  Tage  hindurch  fortgesetzt  worden  war,  entfernte  ich  am  19.  De- 
cember 1864  die  Kanule  aus  der  Halswunde,  an  dem  gleichen  Tage 
an  welcbem  2  Jahre  zuvor  die  erste  Kanule  eingelegt  worden  war. 
Urn  jedoch  fur  den  Fall  der  Noth  die  Athmung  durch  die  Hals- 
wunde sofort  wieder  herstellen  zu  konnen,  beschloss  ich  letztere 
nicht  sofort  ganzlich  zuheilen  zu  lassen,  sondern  suchte  dieselbe 
durch  Einlegung  solider  fremder  Korper  noch  eine  Zeitlang  an  voll- 
standiger  Schliessung  und  Vernarbung  zu  hindern. 

Zu  diesem  Zwecke  ward  anfangs  ein  schmaler  silberner  Keii  der 
Form  und  Grosse  der  Trachealoffnung  angepasst,  eingelegt,  und  zwar 
so,  dass  er  mit  seinem  schmalen  Ende  noch  einige  Millimeter  weit  frei 
in  das  Lumen  der  Luftrohre  hineinragte,  ohne  jedoch  irgend  wo  an 
deren  innerer  Oberflache  anzustossen.  (Vergl.  Taf.  VIII.  Fig.  28.) 
Spaterhin  wurde  dieser  silberne  Keil  durch  ein  bleiernes  Plattchen 
und  schliesslich  durch  ein  kleines  zusammengenahtes  Leinwand- 
stuckchen  ersetzt,  welches  letztere  der  Kranke  noch  gegenwartig 
(Mitte  Marz  1865)  tragi  Diese  kleine  laogliche  Compresse  wird 
taglich  frisch  eingelegt,  mit  einem  Faden  urn  den  Hals  befestigt 
und  so  ohne  die  geringste  Unbequemlichkeit  von  dem  Kranken  ge- 
tragen.    Der  Wundkanal  ist  gegenwartig,  in  der  Richtung  von  der 
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Haut  nach  der  Luftrohre  hin  fortschreitend ,  zum  grossten  Theile 
von  Narbensubstanz  ausgekleidet,  nur  ganz  in  der  Tiefe,  in  der 
Luftrohrenwand  selbst  Doch  granulirend,  und  die  Oeffnung  in  letzte- 
rer  ist  noch  so  weit,  dass  bei  heftigen  stossweisen  Exspirationen, 
beim  Husten  etc.  immer  noch  Luft  in  Menge  unter  eigenthumlichem 
weit  horbarem  Gerausche  herausgetrieben  wird.  Uebrigens  wird 
durch  diese  Oeffnung  nur  etwas  Schleim  entleert,  von  Eiter  ist  an 
der  Leinwand  kaum  eine  Spur  zu  bemerken. 

Das  Allgemeinbefinden  des  kleinen  Kranken,  welches  die  ganze 
Zeit  seines  Aufenthalts  in  Tiibingen  hindurch  ganz  gut  gewesen  war, 
erlitt  gegen  Ende  December  eine  gliicklicher  Weise  sehr  rasch  wie- 
der  beseitigte  Stoning.  In  der  Nacht  vom  28/29.  December  trat 
plotzlich  ohne  nachweisbare  Veranlassung  ein  heftiger  rauher  bel- 
lender  Husten  mit  Empfindlichkeit  und  Schmerz  in  der  vordern 
Halsparthie  neben  lebhaftem  Fieber  (Temperatur  39,4°)  auf,  welche 
Erscheinungen  jedoch  unter  Anwendung  von  Kataplasmen  auf  den 
Hals  und  einigen  Loffeln  Ricinusbl  binnen  zwei  Tagen  wieder  ver- 
schwanden. 

Die  laryngoskopische  Untersuchung  (bei  dem  im  Bette  liegen- 
den  Kranken  mittelst  meines  kleinen  Beleuchtungs-Apparates  vor- 
genommen)  zeigte  zuerst  keine  wesentliche  Veranderung  in  dem 
Kehlkopfe,  sodann  aber  auf  beiden  seitlichen  Wandungen  der  Kehl- 
kopfshohle  oberhalb  der  Taschenbander  schmutziggraue  hautige  Auf- 
lagerungen,  nach  deren  Abstossung  die  betroffenen  Stellen  ein  ober- 
flachliches  Wundsein  zeigten,  das  jedoch  rasch  von  der  Peripherie 
her  sich  wieder  iiberhautete. 

Diese  intercurrirende  acute  Erkrankung  schien  anfangs  einen 
giinstigen  Einfluss  auf  das  bestehende  altere  chronische  Leiden  aus- 
geiibt  zu  haben,  insofern  die  Innenflache  des  Kehlkopfs  in  der  nachst 
folgenden  Zeit,  in  welcher  keinerlei  therapeutische  Einwirkungen 
auf  die  Kehlkopfsschleimhaut  Statt  fanden,  nicht  nur  keine  neuen 
Wucherungen  wahrnehmen  liess,  sondern  sogar  auch  die  Stimmban- 
der  noch  mehr  eine  dem  Normalzustande  sich  nahernde  Beschaffen- 
heit  anzunehmen  schienen.  Figur  29  auf  Taf.  VIII.  stellt  diesen 
giinstigen  Zustand,  wie  er  gegen  die  Mitte  des  Januar  1865  am 
vollkommeDsten  vorhanden  war,  dar.  Die  Kehlkopfshbhle  lasst  nir- 
gends  grossere  Auswiichse  und  Hervorragungen  auf  ihren  Wandungen 
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wahrnehmen,  ja  selbst  die  Stimmbander  haben  eine  dem  Normal  sich 
nahernde  Farbung  und  Glatte  angenommen,  nur  auf  dem  vordern 
Ende  des  rechten  Stimmbandes  sitzt  ein  kleines  rbthliches  Hbcker- 
cheD.  Ein  ahnliches,  rundliches,  ganz  flaches  Hockerchen  von  nur 
1  Mmtr.  Durchmesser  mit  glatter  Oberflache  sitzt  auf  der  bintern 
Keblkopfswandung  dicht  vor  dem  linken  Giessbeckenknorpel,  so  un- 
bedeutend,  dass  es  nur  bei  besonderer  Aufmerksamkeit  entdeckt 
wird.  Die  Oberflache  der  Taschenbander  erscheint  nur  wenig  un- 
eben,  ihr  freier  Rand  jedoch  so  wulstig,  dass  er  die  obere  freie 
Flache  der  Stimmbander  beruhrt  und  statt  eines  Einblickes  in  die 
Kehlkopfstaschen  nur  eine  schmale  dunkle  Schattenlinie  als  Granze 
gegen  die  Stimmbandflache  hin  wahrnehmen  lasst.  Die  hintere 
Oberflache  des  Kehldeckels  ist  frei  von  Wucherungen  bis  auf  eine 
kleine  Stelle  zwischen  dem  Kehldeckelwulste  und  der  Insertion  der 
Stimmbander,  welche  von  einer  kornigen  Wucherung  eingenommen 
wird,  die  sich  bis  an  das  oben  erwahnte  Hockerchen  auf  dem  rech- 
ten Stimmbande  hinzieht.  Durch  die  Stimmritze  sieht  man  in  den 
untern  Theil  der  Kehlkopfshohle  und  in  den  Anfang  der  Luftrbhre 
hinein  bis  zur  Stelle  der  innern  Wundoffnung  hin,  in  welcher  man 
bei  gunstiger  Einstellung  der  Beleuchtung  den  aussersten  Zipfel  der 
von  aussen  in  die  Halswunde  eingelegten  Leinwandcompresse  als 
eine  kleine  dreieckige  ganz  weisse  Hervorragung  deutlich  erkennen 
kann. 

Die  Respiration  geht  vollkommen  frei  von  Statten.  Wenn  auch 
der  Knabe  fur  gewohnlich  mit  klangloser  Flusterstimme  spricht,  so 
kann  er  doch,  wenn  er  dazu  aufgefordert  wird  oder  wenn  er  bei 
seinem  Spiel  etc.  etwas  erregt  wird,  mit  ganz  lauter  Stimme  nicht 
nur  einzelne  Worter  sondern  ganze  Satze  sprechen  und  ganz  weit- 
hin  horbar  laut  rufen.  Freilich  ist  diese  Stimme  noch  nicht  hell 
und  rein,  sondern  noch  rauh  und  tief,  aber  doch  schon  merklich 
hbher  als  dieses  z.  B.  in  der  guten  Zeit  des  September  des  vorigen 
Jahres  der  Fall  gewesen  war. 

Meine  Hoffnung,  dass  durch  die  gegen  Ende  Decembers  einge- 
tretene  Erkrankung  des  Kehlkopfs  eine  Umstimmung  in  dessen 
ganzem  Ernahrungsprocesse  zu  Stande  gebracht  sein  konne,  in  Folge 
deren  der  regelwidrige  iippige  Bildungstrieb  vermindert  ja  erloschen 
sei,  diese  Hoffnung  sollte  leider  nicht  in  Erfiillung  gehen.    Schon 
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wenige  Tage  nachdem  die  vorhin  erorterte  Zeichnung  des  Kehl- 
kopfs  angefertigt  war,  schienen  mir  die  Stimmbander  weniger  hell 
und  deutlich  und  namentlich  auch  etwas  schmaler,  der  kleine  flache 
Fleck  vor  dem  linken  Giessbeckenknorpel  etwas  erhabener  und  nach 
einigen  Tagen  weiter  fortgesetzter  Beobachtung  blieb  mir  kein 
Zweifel  ubrig,  dass  an  mehrfachen  Stellen  die  krankhafte  Wuche- 
rung  wieder  in  lebhaftem  Fortschritt  begriffen  war! 

Im  Weitern  gestaltete  sich  das  Wiederemporwachsen  der  pa- 
pillomatosen  Wucherungen  in  folgender  Weise,  was  dieses  Mai  voll- 
standiger  als  je  fruher  beobachtet  werden  konnte,  da  der  Kehlkopf 
geraumiger  als  fruher  war  und  der  Knabe  williger  und  geschickter 
der  Beobachtung  und  den  therapeutischen  Einwirkungen  sich  hin- 
gab.  Am  deutlichsten  konnte  man  zunachst  das  Wachsthum  an 
dem  vorhin  erwahnten  kleinen  Fleck  auf  der  hintern  Kehlkopfs- 
wandung  verfolgen,  welcher  binnen  10 — 12  Tagen  zu  einer  erhabe- 
nen  halbkugelformigen  Geschwulst  von  mindestens  3  Mmtr.  Durch- 
messer  (an  Basis  und  in  Hohe)  mit  feinkorniger  Oberflache  ahnlich 
einer  Walderdbeere  heranwuchs,  dann  aber  auf  dieser  Stufe  unver- 
andert  stehen  blieb. 

In  gleicher  rascher  Weise  wuchs  die  kleine  kornige  Erhaben- 
heit  an  dem  vordern  Ende  des  rechten  Stimmbandes  und  dessen 
Vereinigung  mit  dem  linken  Stimmbande  heran  und  dehnte  sich 
dabei  in  auffallender  Weise  nach  oben  bis  zu  und  auf  den  Kehl- 
deckelwulst  aus,  wahrend  sie  gleichzeitig  sich  auch  nach  unten  unter 
dem  Vereinigungswinkel  der  Stimmbander  hinab  ausbreitete.  Das 
Wachsthum  dieser  Wucherung  blieb  aber  nicht  wie  bei  den  vorigen 
auf  einem  gewissen  Punkte  stehen,  sondern  sie  nahm  fortwahrend 
an  Breite  und  Hohe  zu,  bis  dieser  Vergrosserung  durch  operatives 
Eingreifen  ein  Halt  gesetzt  ward. 

Am  schwierigsten  war  das  Wiederemporwuchern  der  papillo- 
matosen  Degeneration  an  den  beiden  Seitenwandungen  (namentlich 
an  der  linken)  in  der  ganzen  Ausdehnung  von  dem  freien  Rande 
der  Plica  ary-epiglottica  an  abwarts  zu  verfolgen.  Hier  war  ich 
namlich  anfangs  zweifelhaft,  ob  das  oben  bemerkte  Schmalerwerden 
der  Stimmbander  durch  eine  von  dem  Ventrikel  nach  dem  freien 
Rande  hin  fortschreitende  kornige  Entartung  ihres  Schleimhaut- 
uberzuges,   oder   durch  eine  zunehmende  Schwellung  der  Taschen- 
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bander,  oder  durch  eine  aus  dem  Ventrikel  sich  hervordrangende 
besondere  Papillargeschwulst  (ahnlich  wie  bei  dem  Knaben  in  der 
elften  Beobachtung)  bedingt  wurde.  Die  fortgesetzte  Beobachtung 
zeigte  alle  drei  angegebenen  Momente  vorhanden  und  zwar  konnte 
ich  mich  am  deutlichsten  davon  iiberzeugen,  wenn  ich  den  Knaben 
eine  tonende  Inspiration  machen  oder  wahrend  der  Inspiration  ein 
beliebiges  Wort  laut  aussprechen  hiess.  In  solchen  Momenten 
konnte  ich  dann  deutlich  sehen,  wie  die  beiden  kornigen  Wulste, 
welche  besonders  entwickelt  oberhalb  des  linken  Stimmbandes  lagen 
und  deren  Trennung  nur  durch  eine  eben  wahrnehmbare ,  schmale, 
schwache  Schattenlinie  angedeutet  war  (vgl.  Fig.  28),  von  dem 
medianwarts  vortretenden  Stimmbande  gleichsam  nach  aussen  ab- 
gezogen  wurden  und  wie  dabei  die  erwahnte  Schattenlinie  auf  dem 
mittlern  Wulste  in  Folge  starkeren  Zuriickweichens  des  Taschen- 
bandes  in  einen  dem  entsprechenden  Bogen  weiter  auswarts  glitt 
und  so  sich  ganz  deutlich  als  die  Granzlinie  des  freien  Randes  des 
Taschenbandes  gegen  die  aus  dem  Ventrikel  hervortretende  Papil- 
largeschwulst kennzeichnete. 

Mit  dieser  laryngoskopischen  Wahrnehmung  stimmte  denn  auch 
die  Beobachtung  vollstandig  uberein,  dass  der  Knabe  in  der  ersten 
Zeit  der  Entwicklung  der  eben  beschriebenen  Wucherungen  im 
Stande  war,  wahrend  der  Inspiration  ein-,  ja  selbst  mehrsilbige 
Worter  ganz  laut  und  zwar  mit  ganz  heller  hoher  Knabenstimme 
auszusprechen ,  wahrend  er  zu  derselben  Zeit  keine  einzige  Silbe 
beim  Exspiriren  laut  hervorbringen  konnte.  Es  erklart  sich  diese 
Thatsache  aus  dem  vorhin  angegebenen  weiten  Auseinanderweichen 
der  beschriebenen  Geschwulste,  welche  in  der  Mitte  die  Stimmban- 
der  frei  schwingen  liessen,  wahrend  bei  dem  Versuche  wie  gewohn- 
lich  exspirando  zu  sprechen,  diese  Geschwulste  mit  den  Stimmban- 
dern  zusammen  gegen  die  Mittellinie  hin  sich  bewegten  und  so 
denselben  gleichsam  als  Dampfer  aufliegend  blieben. 

Urn  das  Maass  des  Unheils  voll  zu  machen,  kamen  in  der 
ersten  Woche  des  Februar  1865  auch  noch  neue  Wucherungen  in 
dem  untersten  Abschnitte  der  Kehlkopfshohle  zum  Vorschein,  na- 
mentlich  an  deren  hinterer  Wand,  welche  natiirlich  erst  wahrge- 
nommen  werden  konnten,  als  sie  mit  ihren  Spitzen  iiber  die  Granz- 
linie der  obern  schragen  Abdachung  der  hintern  Kehlkopfswandung 
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hervorragten,  und  welche  dann  bei  rasch  fortschreitendem  Wachsthume 
sich  ausbreitend  in  kurzer  Zeit  einen  vollstandig  quer  durchlaufen- 
den  Wall  von  schmutzig  grauer  Farbung  darstellten,  welcher  das 
Lumen  der  Kehlkopfshohle  in  sagittaler  Richtung  betrachtlieh  ver- 
kleinerte.  Auch  die  gegenuber  liegende  vordere  Wand  der  untern 
Kehlkopfshohle  blieb  von  der  Wucherung  nicht  verschont,  letztere 
erschien  hier  als  eine  rundliche,  halbkugelformige  Masse  uber  dem 
obern  Ende  der  Trachealwunde ,  ja  am  20.  Februar  konnte  sogar 
ein  Theil  derselben  beim  Verbandwechsel  von  aussen  in  dem  Grunde 
der  Halswunde  in  dessen  oberem  Winkel  als  ein  kleines,  hirsekorn- 
grosses,  graurothliches  Knotchen  gesehen  und  entfernt  werden. 

Dass  bei  diesen  von  alien  Seiten  her  neu  emporwuchernden 
Massen  die  Stimme  alsbald  wieder  schlechter  und  bis  zu  Anfang 
Februar  vollstandig  klanglos  geworden  war  und  zwar  beim  Exspiriren 
sowohl  als  beim  Inspiriren,  braucht  wohl  kaum  bemerkt  zu  werden. 
Dagegen  liess  sich  noch  keine  Beeintrachtigung  des  Athmens  wahr- 
nehmen,  weder  bei  Tage  noch  bei  Nacht,  wie  denn  auch  nur  ganz 
seiten  ein  Husten  beobachtet  ward. 

Die  Behandlung,  welche  eingeschlagen  ward,  sobald  das  Wie- 
deremporwachsen  der  Papillome  mit  Bestimmtheit  erkannt  wor- 
den  war,  bestand  zunachst  in  Bepinselungen  mit  concentrirten  Auf- 
losungen  von  Zinkvitriol  (Zinci  sulph.,  Aq.  destill.  aa  3J,  Glyceri- 
nes 3jj),  welche  von  Mitte  Januar  bis  Anfang  Februar  taglich  ein- 
mal  gemacht  wurden.  Nachdem  dieses  Mittel  sich  als  unwirksam 
herausgestellt  hatte,  griff  ich  zu  Kali  chloricum,  veranlasst  durch 
das  in  dem  Februarhefte  der  Schmidt'schen  Jahrbucher  fur  1865, 
pg.  170  mitgetheilte  Referat  tiber  die  gunstigen  Wirkungen,  welche 
Bergeron,  Leblanc,  Mil  on,  Blondeau,  Charcot,  M.  W. 
Cooke  von  dessen  ortlicher  und  innerlicher  Anwendung  bei  Epi- 
theliomen  und  Cancroiden  gesehen  haben  wollen.  Dasselbe  wurde 
vom  7—28.  Februar  taglich  zweimal  applicirt,  die  ersten  Male  in 
concentrirter  Auflosung,  sodann  aber  als  ein  dicker  Brei  angeruhrt 
und  auf  ein  Schwammchen  aufgetragen,  welches  in  die  Kehlkopfs- 
hohle und  bis  in  den  Anfang  der  Luftrohre  hineingefuhrt  und  dort 
jedes  Mal  einige  Secunden  lang  mit  der  Schleimhautauskleidung  in 
Bertihrung  gehalten  wurde.  Neben  dieser  ortlichen  Anwendung  ward 
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das  gleiche  Mittel  auch  innerlich  gebraucht,  allein  bis  Ende  Marz 
ohne  den  allermindesten  sichtbaren  Erfolg! 

So  wie  das  Zincum  sulphuricum  ward  auch  das  Kali  chloricum, 
urn  dessen  Wirksamkeit  zu  erproben,  eine  Zeit  lang  fur  sich  allein 
in  der  vorhin  angegebenen  Weise  angewandt.  Erst  dann ,  als  die 
wahrend  dieser  Zeit  emporgeschossenen  Wucherungen  deren  mecha- 
nische  Entfernung  als  unvermeidlich  erkennen  liessen,  griff  ich 
(um  die  Mitte  Februar)  wieder  zu  den  Instrumenten,  zur  Quetsch- 
schlinge  und  namentlich  zur  Schabstange,  womit  fast  taglich  meh- 
rere  Stuckchen  der  Papillommassen  entfernt  wurden,  und  liess  dann 
immer  unmittelbar  darauf  die  Application  des  Breies  von  chlorsau- 
rem  Kali  folgen.  Trotzdein  dass  dieses  Mittel  dabei  vielfach  auf 
wunde  Stellen  aufgetragen  ward,  verursachte  es  doch  nie  eine 
nennenswerthe  Schmerzempfindung. 

Nachdem  ich  mich  bei  der  bis  Anfang  Marz  1865  fortgesetzten 
Anwendung  des  Kali  chloricum  hinreichend  von  dessen  Wirkungs- 
losigkeit  uberzeugt  hatte,   versuchte  ich  wiederum  die  krystallisirte 
Chromsaure,  deren  Application  jetzt  leichter  und  sicherer  geschehen 
konnte,  als  einerseits  der  freie  Raum  in  der  Kehlkopfshohle  grosser 
geworden  war  und  der  kleine  Patient  auch  ohne  alle  Fixirung  durch 
Gehiilfen  so  ruhig  hielt,   dass  ich  die  Einfuhrung  des  Aetztragers 
bis  in  die  obere  Kehlkopfshohle  hinein  gut  mit  dem  Auge  in  dem 
Spiegel  verfolgen  konnte.    Durch  die  alle  2  oder  3  Tage  applicirte 
Chromsaure  neben  fortgesetzter  Anwendung  der  Schabstange  ist  es 
bis  Ende  Marz  gelungen,  den  Kehlkopf  wieder  so  frei  von  Papillo- 
men  zu  machen,  dass  beide  Stimmbander  frei  gesehen  werden  kon- 
nen,   und   dass   der  Knabe  mit  lauterer  und  dabei  weniger  rauher 
Stimme  zu  rufen  vermag,  als  dieses  seit  dem  Sommer  1862  je  der 
Fall  gewesen  ist. 


Bruns,  Laryngo-chirurgie .  23 


Neunte  Beobachtung. 

Die  nachstehende  Beobachtung  bietet  insofern  ein  besonderes 
Interesse  dar,  als  sie  einen  mit  ausgezeichneter  Stimme  begabten 
Sanger  betrifft,  dem  durch  eine  ausserst  kleine  Neubildung  auf  dem 
rechten  Stimmbande  die  Ausubung  seiner  Kunst  in  ganz  eigenthum- 
licher  Weise  gestort  und  unmoglich  gemacht  worden  war,  und  der 
durch  die  von  mir  bewirkte  operative  Entfernung  dieser  Neubildung 
seiner  Kunst  ganz  wiedergegeben  worden  ist.  Wenn  daher  die  Mitthei- 
lung  der  bei  dieser  Veranlassung  gemachten  Wahrnehmungen  uber  die 
Stoning  der  Stimme  ausfiihrlicher  geschieht,  als  dieses  fur  den  un- 
mittelbaren  praktischen  Zweck  nothwendig  sein  durfte,  so  mag  die- 
ses mit  dem  Interesse  entschuldigt  werden,  das  diese  Beobachtungen 
dem  Physiologen  wie  dem  Arzte  und  Sanger  gewahren  mtissen. 

Herr  H.  Schleich  aus  Stettin,  29  Jahre  alt,  Tenorsanger, 
bemerkte  zuerst  im  November  1862  nach  einer  Erkaltung  beim  Nach- 
hausegehen  aus  dem  Theater  ein  haufig  wiederkehrendes  Rauhwer- 
den  und  Nichtansprechen  seiner  Stimme,  namentlich  in  den  hoheren 
Tonen  und  den  Falsettonen,  welches  ihn  zu  vielfachem  Rauspern 
und  Husten  nothigte  und  das  Singen  auf  der  Bfihne  in  sehr  unan- 
genehmer  Weise  beeintrachtigte.  Namentlich  fand  er  auch  bald, 
dass  ihm  beim  Gesang  das  Athmen  schwerer  ward,  UDd  dass, 
wahrend  er  fruher  einen  Falsetton  pianissimo  30 — 31  Secunden  lang 
aushalten  konnte,  dieses  jetzt  kaum  noch  15 — 16  Secunden  hindurch 
gelang. 

Verschiedene  Mittel,  welche  zur  Beseitigung  dieses  als  chroni- 
schen  Katarrhs  des  Kehlkopfes  angesehenen  Uebels  angewandt  wur- 
den,  blieben  ohne  den  gehofften  Erfolg,  so  namentlich  auch  Bepin- 
selungen   des  Rachens  mit  Hollensteinauflosung  und  der  Gebrauch 
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des  Seebades  Berg-Dievenow  im  Juli  1863,  welches  letztere  aller- 
dings  den  Vortheil  gewahrte,  dass  die  Stimme  wieder  etwas  kraf- 
tiger  ward,  wahrend  jedoch  die  Heiserkeit  in  den  Falsettonen  blieb. 

Gegen  Ende  August  nahm  der  Kranke  noch  eine  weitere  eigen- 
thiimliche  Erscheinung  bei  seiner  Stimme  wahr,  namlich  einen  Um- 
schlag  derselben  in  den  Falsettonen  urn  eine  Terz  (s.  das  Nahere 
dariiber  pg.  356)  oder  ein  ganzliches  Versagen  dieser  Falsettone, 
weshalb  er  Anfangs  September  eine  laryngoskopische  Untersuchung 
seines  Kehlkopfes  von  Dr.  Lewi n  in  Berlin  vornehmen  liess.  Letz- 
terer  fand  bei  dieser  Untersuchung  auf  dem  rechten  Stimmbande 
des  Kranken  eine  kleine  Geschwulst,  zu  deren  Beseitigung  er  so- 
fort  ohne  Weiteres  eine  Auspinselung  des  Kehlkopfes  mit  Hollen- 
steinauflosung  unternahm.  In  den  nachstfolgenden  Tagen  wieder- 
holte  L.  diese  Bepinselungen  noch  3  oder  4  Mai,  worauf  sich  jedoch 
Patient  der  Fortsetzung  dieser  Behandlung  auf  anderweitigen  arzt- 
lichen  Rath  entzog  und  in  seine  Heimath  zuriickkehrte. 

Hier  stellte  er  sich  mehreren  Mitgliedern  der  urn  diese  Zeit 
in  Stettin  tagenden  deutschen  Naturforscher  und  Aerzte  vor,  welch e 
sich  speciell  mit  Laryngoskopie  beschaftigten ,  und  durch  diesen 
Kranken  zu  sehr  lebhaften  therapeutischen  Debatten  angeregt  wur- 
den,  ob  Fortpinseln  oder  Aetzen,  oder  Unterlassen  jeder  ortlichen 
Behandlung.  Letzteres  geschah  und  Patient  unterzog  sich  zunachst 
einer  4 — 5  Wochen  hindurch  fortgesetzten  Hungerkur  mit  diaphore- 
tischen  Tisanen  neben  vollstandiger  Ruhe  des  Stimmorgans.  Als 
aber  auch  diese  Kur  ohne  alien  Erfolg  geblieben,  entschloss  sich 
Patient  gegen  Mitte  November  1863  zur  Reise  von  Stettin  nach 
Tubingen,  um  hier  Entscheidung  und  wenn  moglich  Heilung  zu 
finden. 

Bei  meiner  Untersuchung  fand  ich  Folgendes.  Zunachst  alle 
Erscheinungen  eines  ziemlich  heftigen  acuten  Katarrhs  der  ganzen 
Respirationsschleimhaut ,  welchen  sich  Patient  auf  der  Reise  zuge- 
zogen  hatte,  und  der  zwar  schon  nach  wenigen  Tagen  betrachtlich 
abnahm,  aber  dennoch  wahrend  der  ganzen  Zeit  des  Tubinger  Aufent- 
haltes  nicht  vollstandig  wieder  verschwand,  ja  mehrere  Male  wie- 
der deutliche  Exacerbationen  machte. 

Bei  dem  gewohnlichen  Sprechen,  sowie  auch  bei  dem  Singen 
mit  voller  Bruststimme,  welche  eine  ungewohnliche  Kraft  und  Fulle 
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besitzt,  bemerkt  man  ausser  einer  massigen  Rauhigkeit  der  Stimrae 
nichts  Krankhaftes;  auch  wenn  derselbe  beim  Singen  rait  voller 
Kraft  aus  der  Bruststimme  in  die  Falsetstimme  ubergeht,  sprechen 
die  Falsettone  zwar  oft  genug  ganz  rein  an,  aber  dann*  doch  merk- 
lich  rauh  und  heiser,  ja  schnarrend. 

Wenn  Patient  dagegen  mit  gedampfter  Stimme  aus  der  Brust- 
stimme in  die  Falsetstimme  ubergeht,  gleichviel  bei  welchem  Tone 
der  eingestrichenen  Octave,  so  spricht  der  erste  Falsetton  regel- 
massig  urn  eine  Terz  oder  Quart  hoher  an  als  beabsichtigt  war; 
beim  Scalasingen  z.  B.  ertont  statt  c  d  e  f  (mit  Bruststimme)  g 
(mit  Falsetstimme)  c  d  e  f  h  oder  c;  eben  so  beim  Angeben  des 
F-Dur  Accords  f  a  c  f-a  tont  statt  des  beabsichtigteo  hohen  a  (mit 
Falsetstimme)  zweigestrichen  c  oder  d;  nock  weiter  folgende  Falset- 
tone kommen  dann  ganz  rauh,  heiser  und  unrein  hervor  oder  blei- 
ben  ganz  aus.  Soil  beim  Singen  mit  Bruststimme  plotzlich  in  einen 
um  eine  Quart  oder  Quinte  hoheren  Ton  mit  Falsetstimme  einge- 
setzt  werden,  z.  B.  von  eingestrichen  e  mit  Bruststimme  hinauf 
nach  h  mit  Falsetstimme,  so  versagt  die  Stimme  entweder  ganzlich, 
so  dass  der  beabsichtigte  Ton  h  ganz  ausbleibt  oder  es  komrat  statt 
desselben  hochstens  ein  ganz  unbestimmter ,  piepender  Laut  hervor. 

Die  lokale  Besichtigung  zeigt  zunachst  einen  ungewohnlich 
weiten  Bau  des  Schlundkopfes  im  Breitendurchmesser  und  beson- 
ders  im  Durchmesser  von  vorn  nach  hinten,  so  dass  auch  der  langste 
Kehlkopfsspiegel  mit  seiner  Basis  auf  die  hintere  Rachenwand  auf- 
gesetzt  das  Gaumensegel  iiber  seinen  obern  convexen  Rand  nach 
vorn  hinuberfallen  zu  lassen  droht  und  eine  besondere  Aufmerksam- 
keit  zur  Verhiitung  dieses  nothwendig  wird.  Ebenso  ist  auch  nicht 
nur  die  obere  Miindung  des  Kehlkopfes,  sondern  auch  die  ganze 
Hohle  des  Kehlkopfes  von  ungewohnlicher  Weite,  ein  sehr  giinstiges 
Moment  fur  die  laryngoskopische  Untersuchung ,  das  nur  dadurch 
wieder  sehr  beeintrachtigt  wird,  dass  der  sehr  breite  und  an  seiner 
obersten  Parthie  ziemlich  schlaffe  Kehldeckel  mit  seinem  freien 
Rande  stark  nach  hinten  geneigt  ist ,  so  dass  er  den  Anblick  auf 
ungefahr  die  beiden  vorderen  Drittheile  der  Stimmbander  zudeckt, 
auch  wenn  der  Kranke  seine  Zunge  noch  so  weit  nach  vorn  aus 
dem  Munde  hinausstreckt.  Durch  einen  leichten  Druck  vermittelst 
eines  Drahtes  auf  die  sich  stark  emporwolbende  hintere  Parthie  des 
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Zungenriickens  ausgeiibt,  gelang  es  indessen  gleich  bei  der  ersten 
laryngoskopischen  Besichtigung  dieses  Hinderniss  zu  beseitigen  und 
voile  Einsicht  in  die  Kehlkopfshohle  zu  gewinnen. 

Hier  zeigte  sich  nun,  als  einzige  krankhafte  Abweichung,  auf  dem 
rechten  Stimmbande  in  einer  Entfernung  von  zwei  Linien  von  dem 
vordern  Vereinigungswinkel  beider  Stimmbander ,  eine  kleine  rund- 
liche,  etwa  2  Mmtr.  im  Durchmesser  haltende,  flach  gewolbte  Er- 
habenheit  von  schmutzig  rothlich-gelbem  Ansehen,  leicht  durch- 
scheinend,  ahnlich  einem  Schleim-  oder  Gallertkliimpchen  oder  noch 
mehr  ubereinstimmend  mit  der  an  der  Conjunctiva  bulbi  so  haufig 
vorkommenden  sog.  Pinguecula  (Taf.  VII.  Fig.  32).  Diese  Anschwel- 
lung  hatte  ihren  Sitz  ganz  augenscheinlich  nur  in  der  Schleimhaut 
und  der  nachst  angranzenden  Schichte  des  submucosen  Bindege- 
webes,  welches  die  Schleimhaut  mit  der  eigentlichen  Substanz  des 
Stimmbandes  verbindet,  wie  sich  zunachst  schon  daraus  ergab,  dass 
bei  den  verschiedenen  Spannungsgraden  des  Stimmbandes  der  Sitz 
der  Geschwulst  im  Verhaltniss  zu  dem  Stimmbande  wechselte;  bei 
erschlafftem  Stimmbande  schien  es  fast  nur  der  obern  Flache  des* 
selben  breit  aufzuliegen  und  ragte  nur  mit  einem  ganz  kleinen 
Theile  seiner  Circumferenz  uber  den  freien  Rand  des  Stimmbandes 
in  die  Stimmritze  hinein,  wahrend  es  bei  angespanntem  Stimm- 
bande viel  weniger  auf  dessen  oberer  Flache  als  vielmehr  auf  des- 
sen  freiem  Rande  eine  Hervorragung  bildete. 

Diese  Ansicjit  erhielt  spaterhin  bei  fortgesetzter  Beobachtung  eine 
weitere  Bestatigung  noch  dadurch,  dass  ich  bei  der  Beruhrung  der 
Geschwulst  mit  einem  Drahte  dieselbe  auf  dem  Stimmbande  deutlich 
in  seitlicherRichtung  verschieben  konnte  und  zwar  nach  Belieben  ganz 
auf  die  obere  Flache  des  Stimmbandes  zuriick  oder  gerade  entgegen- 
gesetzt  uber  den  freien  Rand  des  Stimmbandes  hinaus,  wobei  sie  die 
Form   eines  kleinen  dreieckigen  Hiigelchens  annahm. 

Liess  ich  den  Kranken  intoniren,  so  verwandelte  sich  die  Glot- 
tis rasch  in  eine  schmale  Spalte,  welche  in  ihrem  mittlern  breite- 
sten  Theile  keine  2  Mmtr.  Breite  besass  und  nach  beiden  Enden 
hin  sich  verschmalernd  auslief.  Zugleich  ragte  die  kleine  Geschwulst 
auf  dem  rechten  Stimmbande  an  dem  freien  Rande  desselben  star- 
ker hervor  und  nahm  die  Gestalt  eines  dreieckigen  Hiigelchens  an, 
welches   mit  seinem   breitesten  Theile    dem    rechten   Stimmbande 
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aufsass   und  mit  seiner  Spitze  die  gegenuber  gelegene  Stelle  des 
linken   Stimmbandes   beruhrte.     Dabei  konnte  ich   nicht  nur  voll- 
kommen  deutlich  die  scbwingenden  Bewegungen  der  beiden  Stimm- 
bander  und  dieses  kleinen  Hugelchens  wahrnehmen,  sondern  bemerkte 
zugleich  auch  an  der  Beruhrungsstelle  auf  dem  linken  Stimmbande 
die  Entstehung  eines  ganz  feinblasigen  milchweissen  Schaumes,  wie 
wenn  an  dieser  Stelle  ein  kleines  eng  umschriebenes  Haufchen  von 
ausserst  feinem  Kreidepulver  aufgestreuet  worden  ware   (Taf.  VII. 
Fig.  33).    Ein  ahnliches  Haufchen  feinen  weissen  Schaumes  bildete 
sich  dabei  auch  auf  dem  rechten  Stimmbande  an  der  dem  rechten 
Ventriculus  Morgagni   zugekehrten   Seite   der    kleinen   Geschwulst, 
dieselbe  in  Form  einer  Mondsichel  gleichsam  einfassend,  sowie  end- 
lich  auch  auf  der  Spitze  der  Geschwulst  selber,   doch  hier  nur  in 
sehr  geringer  Menge. 

Ward  das  Intoniren  nicht  plotzlich  unterbrochen,  sondern  liess 
der  Kranke  den  Ton  allmalig  schwacher  und  tiefer  werdend  fallen, 
wobei  die  Stimmbander  nur  langsam  auseinander  wichen,  so  sah 
man  zwischen  der  Spitze  der  Geschwulst  und  der  gegenuberliegen- 
den  Stimmbandstelle  einen  diinnen  mit  kleinen  Luftblaschen  durch- 
setzten  Schleimfaden  bis  zu  einer  Lange  von  mehreren  Linien  und 
von  der  Dicke  eines  Rosshaares  sich  ausspinnen  (Fig.  33)  und  dann 
abreissen.  Auf  dem  linken  Stimmbande  blieb  noch  das  erwahnte 
kleine  Haufchen  feinblasigen  Schleimes  in  Form  eines  kleinen  weis- 
sen Hugelchens  zuriick,  der  auf  den  ersten  Anblick  auch  an  dieser 
Seite  das  Vorhandensein  €iner  Geschwulst  hatte  hervorrufen  konnen, 
allein  stets  bei  ruhigem  Verhalten  des  Kranken  schon  in  wenigen 
Minuten  vollstandig  verschwunden  war  und  das  Band  ganz  vollkom- 
men  gesund  erkennen  liess. 

Geht  der  Kranke  beim  Singen  mit  gedampfter  Stimme  aus  dem 
Brustton  in  den  Falsetton  ttber,  so  nahern  sich  die  beiden  Stimm- 
bander einander  etwas,  die  schwingenden  Bewegungen  derselben 
werden  weniger  deutlich  und  sie  selbst  erscheinen  gleichsam  staf- 
fer gespannt;  das  kleine  Hiigelchen  am  rechten  Stimmbande  legt 
sich  dabei  mit  seiner  Spitze  naher  an  den  freien  Rand  des  linken 
Stimmbandes  an,  bis  es  endlich  gegen  das  letztere  formlich  glatt 
angedriickt  erscheint,  womit  der  Ton  sofort  ganz  aufhort.  Beim 
Singen  mit  moglichst  grosser  Kraft  ini  Falsettone  weichen  dagegen 
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beide  Stimmbander  ein  wenig  auseinander  und  beschreiben  gewisser- 
maassen  zwei  etwas  ausgeschweifte  Bogenlinien,  welche  ibre  Conca- 
vitat  einander  zukehren,  wobei  die  Geschwulst  an  dem  rechten 
Stimmbande  das  linke  kaum  oder  gar  nicht  beruhrt. 

Den  vorstehenden  Wahrnehmungen  zu  Folge,  die  sich  beliebig 
oft  mit  stets  gleichem  Resultate  wiederbolen  liessen,  konnte  fiber 
die  Ursache  des  eigenthumlichen  Stiramleidens  kein  Zweifel  bleiben. 
Sie  liegt  allein  in  der  beschriebenen  Geschwulst  auf  dem  rechten 
Stimmbande ,  welche  bei  hinreichender  Annaherung  der  beiden 
Stimmbander  aneinander  durch  Beruhrung  und  Druck  auf  das  linke 
Stimmband  dessen  Schwingungen  verandert  oder  aufhebt.  Beruhrt 
die  Geschwulst  mit  ihrer  freien  Spitze  das  linke  Stimmband  nur 
leicht,  so  werden  dadurch  in  demselben  andere  als  die  beabsichtig- 
ten  Schwingungsknoten  erzeugt  und  es  spricht  ein  falscher  oder 
rauher  Ton  an;  wird  die  Geschwulst  fester  gegen  das  genannte 
Band  angedruckt,  so  werden  dessen  zur  Erzeugung  eines  Tones 
nothigen  Schwingungen  ganz  unterdruckt  und  der  beabsichtigte  Ton 
bleibt  ganz  aus  oder  es  kommt  nur  ein  ganz  unbestimmter  Laut 
hervor. 

Den  Beweis  fur  die  Richtigkeit  dieser  Ansicht  konnte  ich  als- 
bald  durch  directen  Versuch  liefern ;  Hess  ich  namlich  den  Kranken 
einen  tiefen  Ton  bei  weitgeoffneter  Glottis  aushalten  und  driickte 
wahrend  dessen  das  Knopfchen  der  Kehlkopfssonde  ganz  leicht  gegen 
das  eine  oder  andere  Stimmband  an,  so  horte  der  Ton  in  dem 
Momente  der  Beruhrung  wie  abgeschnitten  auf,  und  zwar  ohne  eine 
andere  sichtbare  Veranderung  als  Aufhoren  der  Schwingungen  des 
Stimmbandes,  und  ohne  dass  der  Singende  die  geringste  unange- 
nehme  Empfindung  oder  einen  Reiz  zum  Husten  oder  dergleichen 
empfunden  hatte. 

Was  schliesslich  noch  die  Natur  der  Geschwulst  auf  dem  Stimm- 
bande betrifft,  so  konnte  ich  dieselbe  im  Hinblicke  auf  andere  Falle 
von  ahnlich  gestalteten  Geschwulsten  an  den  Stimmbandern ,  sowie 
im  Hinblicke  auf  die  oben  erwahnte  vollige  Uebereinstimmung  des 
aussern  Ansehens  der  vorliegenden  Geschwulst  mit  dem  Aussehen 
der  an  der  Conjunctiva  bulbi  vorkommenden  Pingueculae,  welche 
nicht  aus  Fett  sondern  nur  aus  Bindegewebe  bestehen,  fur  nichts 
Anderes    als    fur    eine    einfache   Bindegewebswucheruug    erklaren. 
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Sie  musste  daher  als  der  erste  Anfang  der  gewohnlich  unter  dem 
Namen  der  fibrosen  Polypen  beschriebenen  Geschwiilste  betrachtet 
werden. 

Schwieriger  als   die  Diagnose  war   die  Therapie  festzustellen. 
Von  Auspinselungen   der  ganzen  innern  Kehlkopfsflache  mit  Auf- 
losungen   von   Hollenstein   und   ahnlichen   Mitteln   konnte    meiner 
Ansicht  nach  nicht  wohl  die  Rede  sein,   zunachst  weil  man  von 
einer  Anwendung  schwacher  Auflosungen  keine  irgend  nennenswerthe 
Einwirkung  auf  die  Geschwulst  und  noch  weniger  eine  Beseitigung 
derselben  erwarten  durfte;    andererseits  musste  von  einer  mehr- 
fachen  wiederholten  Anwendung  so  starker  und  concentrirter  Auf- 
losungen,  dass   sie  die  Geschwulst  zum  Zusammenschrumpfen  ge- 
bracht    batten,     eine    nachtheilige    Einwirkung    auf    die    gesunde 
Schleimhaut  mit  allem  Rechte  befiirchtet  werden,  ein  Nachtheil,  der  in 
diesem  Falle  um  so  viel  hoher  angeschlagen  werden  musste,  als  es 
sich  um  den  Kehlkopf  eines  Sangers  handelte,  bei  welchem  die  voile 
ungeschmalerte  Wiederherstellung  seiner  Stimme  Lebensfrage  war. 
Es  konnten  deshalb  nur  solche  Behandlungsweisen  in  Betracht 
gezogen  werden,   bei  denen  sich  der  arztliche  Eingriff  auf  die  Ge- 
schwulst selber  mit  moglichster  Vermeidung  und   Schonung  aller 
ubrigen  Theile  des  Kehlkopfes  beschrankte.    Eine  Entfernung  der 
Geschwulst   durch    Abquetschen    war    bei  der  Kleinheit  derselben 
und  der  breiten   flachen  Gestalt  unausfiihrbar ;    es  blieb  daher  nur 
das  Wegatzen  und  Wegschneiden  tibrig,  von  welchen  beiden  Ver- 
fahrungsweisen  die  bisher  consultirten  Aerzte  das  Wegatzen  gerathen 
hatten,  wahrend  ich  mich  im  Hinblicke  auf  meine  bisherigen  gunsti- 
gen  Erfahruugen  fur  das  Letztere  entscheiden  musste.    Mit  Messer 
oder  Scheere  hoffte  ich  sicher  die  krankhafte  Geschwulst  von  der 
Stimmbandmasse    ohne   alle  sonstige  Verletzung  abheben  und  ab- 
trennen  zu  konnen,  wahrend  bei  Anwendung  fester  Aetzmittel  eine 
solche  Beschrankung   auf  die  Geschwulst  voraussichtlich   viel  un- 
sicherer  und  iiberdies  viel  schmerzhafter  sein  wiirde. 

Bei  der  nun  folgenden  Vorbereitung  und  Eimibung  des  Kran- 
ken  zur  Operation  verursachte  die  zweckwidrige  Haltung  der  Zunge 
und  des  Kehldeckels,  wie  sie  oben  pag.  356  erwahnt  worden  ist, 
die  meiste  Schwierigkeit,  doch  gelang  es  schon  nach  6—7  Tagen, 
der  Zunge  nebst  Kehldeckel  durch  leichtes  Auflegen  der  Kehlkopfs- 
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sonde  auf  beide  genannten  Theile,  so  dass  das  Ende  der  Sonde 
frei  in  die  obere  Apertur  des  Kehlkopfes  hineinragte,  die  gewunschte 
Stellung  zu  geben,  welche  einen  vollstandigen  freien  Anblick  des 
Polypen  gestattete.  In  der  zweiten  Woche  konnte  ich  bereits  mit 
der  Kehlkopfssonde  zum  Polypen  gelangen,  ja  (am  23.  Nov.)  einige 
Male  schon  andauernd  beruhren  und  selbst  nach  verschiedenen 
Richtungen  hin  und  her  bewegen :  auf  der  obern  Flache  des  Stimm- 
bandes  gleichsam  ausbreiten  und  wieder  iiber  dessen  freien  Rand 
hinauszerren,  obne  dass  davon  der  Kranke  Schmerzen,  Kitzel,  Husten- 
reiz  etc.  empfunden  hatte;  eine  leichte  Empfindung,  dass  etwas  im 
Kehlkopfe  beruhrt  werde,  war  Alles,  was  der  Kranke  nach  dem 
Zuriickziehen  der  Sonde  anzugeben  wusste. 

Ich  versuchte  es  nun  zunachst  mit  der  Scheere,  welcher  ich 
die  durch  die  Sondenuntersuchung  als  die  passendst  gefundene 
Krummung  gegeben  hatte,  in  den  Kehlkopf  einzugehen,  anfangs 
in  geschlossenem ,  spater  in  geoffnetem  Zustande,  und  suchte  dann 
den  iiber  den  freien  Rand  des  Stimmbandes  hinausragenden  Theil 
des  Auswuchses  zwischen  die  Scheerenblatter  zu  bringen ,  um  ihn 
schliesslich  mit  einem  raschen  Druck  abzutrennen,  allein  vergeblich. 
Die  Verminderung  in  der  Menge  der  zu  der  Lunge  stromenden 
Luft,  welche  durch  die  eingebrachte  Scheere  bewirkt  und  von  dem 
Kranken  sofort  lebhaft  empfunden  ward,  sowie  die  noch  dazu  kom- 
mende  leicht  erklarliche  psychische  Befangenheit  durch  das  Ein- 
fuhren  der  Scheere  verhinderten  stets  den  Kranken,  die  erforder- 
liche  Zeit  hindurch  sich  ganz  ruhig  zu  verhalten  und  riefen  immer 
vorzeitig  Explosionen  der  Respirationsmuskeln  hervor,  welche  mich 
zum  schleunigsten  Zuriickziehen  der  Scheere  zwangen,  ehe  ich  die- 
selbe  in  die  zur  sichern  Schnittfuhrung  nothwendige  Lage  zu  bringen 
vermocht  hatte. 

Diese  Umstande  bewogen  mich,  von  der  Anwendung  der  Scheere 
abzustehen  und  zu  dem  einfachen  Messer  zu  greifen,  mit  welchem 
mir  auch  nach  einigen  Vorversuchen  die  Beseitigung  des  kleinen  Po- 
lypen am  30.  Novbr.  in  folgender  Weise  gelang.  Mit  der  Spitze  des 
eingefuhrten  Messers  stach  ich  zunachst  nur  die  Schleimhaut  dicht 
an  dem  aussern  (d.  h.  dem  der  rechten  Kehlkopf stasche  zugekehrten) 
Umfange  des  Polypen  ganz  leicht  an  und  brachte  dann  durch  eine 
nach  der  Mittellinie  des  Kehlkopfes  hin  gebende  hebelformige  Sei- 
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tenbewegung  der  Messerspitze  den  Polypen  bis  fiber  den  freien 
Rand  des  Stimmbandes  hinaus  in  die  Stimmritze  hinein.  Durch 
Hebung  des  Griffes  und  Senkung  der  Spitze  des  Messers  suchte 
ich  nun  mittelst  letzterer  die  hervorgezerrte  Schleimhautfalte  zwi- 
schen  dem  Polypen  und  dem  Stimmbande  zu  durchstechen ,  was 
indessen  nur  unvollstandig  gelang,  da  die  Schleimhautfalte,  welche 
von  derselben  Messerspitze  fixirt  und  zugleich  durchstochen  werden 
sollte,  betrachtlich  nach  unten  zu  sich  hinabdrucken  liess,  bis  endlich 
die  Messerspitze,  statt  durchzustossen,  nach  hinten  zu  oberflachlich 
durchschlitzte.  Ich  musste  daher  das  ganze  Manovre  noch  zweimal 
wiederholen,  bis  es  mir  endlich  gelang,  die  hervorgezerrte  Schleim- 
hautfalte nicht  bios  in  ihrem  obern,  sondern  auch  in  ihrem  untern 
Blatte  zu  durchstechen,  so  dass  der  Polyp  nur  noch  mit  etwa  dem 
vordern  Drittel  oder  Viertel  seines  Langendurchmessers  mit  der 
Kehlkopfsschleimhaut  in  Zusammenhang  stand. 

Von  diesen  wiederholten  blutigen  Eingriffen  hatte  Patient  nicht 
den  mindesten  Schmerz  gehabt,  sondern  nur  das  Zerren  an  der 
Schleimhaut  vor  dem  Durchstechen  als  einen  auf  dem  Stimmbande 
lastenden  Druck  empfunden.  Die  Blutung  war  in  Betracht  der 
Kleinheit  des  Schnittes  eine  verhaltnissmassig  reichliche,  vielleicht 
ein  Paar  Drachmen  betragend.  Nach  Vollendung  der  Operation 
lag  der  Polyp  flach  ausgestreckt  dem  freien  Stimmbandrande  an, 
durch  eine  feine  rothe  Linie  von  demselben  abgegranzt. 

Am  folgenden  Tage  dagegen  fand  ich  denselben  zusammenge- 
sunken ,  gleichsam  nur  noch  als  ein  diinnes^  Plattchen  schrag  auf 
der  oberen  Flache  des  Stimmbandes  aufliegend,  sein  freies,  zuge- 
spitztes,  hinteres  Ende  schrag  gegen  das  hintere  Ende  der  rechten 
Seitentasche  hingekehrt,  an  dem  freien  Stimmbandrande  selbst  nur 
noch  ein  nicht  einen  Millimeter  hohes  Hockerchen,  welches  dem 
Anschein  nach  die  Stelle  einnahm ,  an  welcher  der  durch  die 
Schleimhautfalte  gemachte  Schnitt  nach  hinten  zu  geendet  hatte. 

Vierundzwanzig  Stunden  spater  war  von  dem  eben  erwahnten 
plattchenformigen  Polypenreste  keine  Spur  mehr  wahrzunehmen, 
vielmehr  sah  man  nur  noch  an  der  Stelle  des  freien  Stimmband- 
randes,  welche  der  Polyp  fruher  eingenommen  hatte,  eine  ganz 
flache  und  schmale,  fast  linienformige  Vertiefung  von  etwas  roth- 
licher  Farbung,   offenbar  die  Wundflache.    An  ihren  beiden  Enden 
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erschien  sie  begranzt  von  zwei  ganz  kleinen  eben  wahrnehmbaren 
Erhabenheiten ,  welche  nichts  anderes  sind ,  als  die  etwas  ange- 
schwollenen  Wundrander  der  das  Stimmband  bedeckenden  Schleim- 
haut ,  welche  gegen  die  Wundflache  steil  abfallen ,  nach  den  beiden 
entgegengesetzten  Seiten  dagegen  mehr  allmalig  sich  verlieren.  Bei 
einem  Versuche  pianissimo  Falset  zu  singen,  trat  nach  einigen  auf- 
steigenden  Tonen  ein  Umschlagen  der  Stirame  ein,  doch  war  der 
Ton  ein  hoherer  und  die  Stimmritze  dabei  merklich  enger,  als  bei 
dem  gleichen  Versuche  vor  der  Operation. 

Dieses  Umschlagen  der  Stimme  hielt  noch  bis  zum  8.  Dezem- 
ber  an,  auch  war  die  Stimme  noch  ofter  heiser  und  bei  der  laryngo- 
skopischen  Untersuchung  sah  ich  haufig  kleine,  perlgraue  Schleim- 
kliimpcheD  in  der  schon  oben  pag.  129  beschriebenen  Weise  an  der 
Luftrohren-  und  Kehlkopfswandung  auf  die  obere  Flache  der  Stimm- 
bander  emporsteigen.  Urn  diese  Zeit  war  der  Kranke  auch  noch 
nicht  im  8tande,  Falsettone  piano  anzugeben,  beim  Versuch  dazu 
blieb  der  beabsichtigte  Ton  aus,  wahrend  die  Luft  horbar  durch 
den  Kehlkopf  ausstromte ;  beim  Forte- Ansatz  des  Falset  sprach  der 
Ton  dagegen  sogleich  an.  Drei  bis  vier  Tage  spater  konnte  schon 
zum  ersten  Male  wieder  nach  langer  Zeit  ein  Triller  im  Falset  ge- 
sungen  werden. 

Von  den  beiden  kleinen  Hockerchen,  welche  in  den  ersten 
Tagen  nach  der  Abtragung  des  Polypen  an  den  beiden  Enden  der 
kleinen  Wundflache  bemerkt  worden  waren,  war  bis  zum  17.  Dez. 
das  vordere  Hockerchen  bereits  ganz  verschwunden ,  das  hintere 
dagegen  noch  nicht,  obschon  merklich  flacher  geworden.  Zur  Be- 
schleunigung  des  Schrumpfungsprocesses  dieses  Hockerchens,  zumal 
da  auch  noch  hie  und  da  beim  Falsetsingen  ein  Ton  uberschlug, 
betupfte  ich  an  dem  genannten  Tage  die  Stelle,  wo  der  Polyp  ge- 
sessen  und  dieses  Hockerchen  mit  Hollenstein  in  Substanz,  was 
sofort  einen  sehr  lebhaften,  jedoch  bald  wieder  vorubergeh enden 
Stimmritzenkrampf  hervorrief.  Nach  dem  Aufhoren  dieses  Krampfes 
war  die  Stimme  dem  Kranken  genommen  und  derselbe  ganz  unver- 
mogend,  irgend  einen  Ton  anzugeben. 

Die  laryngoskopische  Untersuchung  liess  aus  dem  an  der 
Operationsstelle  wahrnehmbaren  und  auf  dieselbe  genau  begranzten 
weissen  Flecke  die  beabsichtigte  Aetzung  vollstandig  gelungen  er- 
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kennen,  wenn  schon  ein  weisser  Fleck  an  der  entsprechenden  Stelle 
des  andern  Stimmbandes  als  Abdruck  der  Aetzstelle  nicht  fehlte. 

In  den  nachstfolgenden  Tagen  blieb  der  weisse  Fleck  an  dem 
geatzten  Stimmbande  gleich  deutlich  sichtbar,  erschien  sogar  etwas 
grosser  durch  Ausbreitung  auf  dessen  untere  freie  Flache  hin, 
wahrend  an  dem  linken  Stimmbande  nichts  mehr  zu  erblicken  war. 
Stimme  fortwahrend  ganz  heiser. 

Vom  20.  Dezember  an  begann  der  Aetzscborf  von  den  Randern 
her  sich  loszulosen  und  abzubrockeln,  wahrend  er  in  der  Mitte  ein 
schmutzig-gelbliches  Ansehen  bekam  und  urn  ihn  herum  ein  schma- 
ler,  leicht  gerotheter  Granzsaum  sichtbar  ward.  Am  24.  Dezember 
war  an  seiner  Stelle  eine  flache,  wellenformige  Vertiefung  von  roth- 
lich-gelber  Farbe  bemerkbar  und  vom  28.  erschienen  Flache  und 
Rand  des  Stimmbandes  an  der  Operationsstelle  fast  vollstandig 
wieder  geebnet  und  liessen  nur  noch  einen  ganz  kurzen,  schmalen, 
rothlich  schimmernden  Strich  als  einzige  Spur  der  fruher  dort  vor- 
handenen  Neubildung  wahrnehmen. 

Mit  den  angegebenen  Fortschritten  des  Heilungsprocesses  der 
kleinen  Aetzstelle  verschwand  auch  zusehends  die  Heiserkeit  der 
Stimme  und  kehrte  deren  ganze  Kraft,  Ftille  und  Reinheit  in  den 
Brusttonen,  wie  in  dem  Falset  so  wieder  zurtick,  wie  sie  der  Kiinst- 
ler  vorher  besessen,  so  dass  er  am  Ende  des  Jahres  als  vollstandig 
geheilt  betrachtet  werden  durfte.  Den  Beweis  dieser  vollstandigen 
Wiederherstellung  lieferte  der  Kiinstler  offentlich  durch  ein  von 
ihm  vor  seiner  Abreise  im  Januar  1864  veranstaltetes  Concert,  in 
welchem  er  die  gesammte  Zuhorerschaft  durch  seinen  Gesang  zu 
dem  lautesten  Beifall  hinriss.    Heilung  andauernd. 
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Frau  T.  V.  aus  St.,  47  Jahre  alt,  von  kraftigem  Korperbau, 
aber  hochst  nervos,  leidet  seit  einer  langen  Reihe  von  Jahren  an 
einer  gewissen  Rauhigkeit  der  Stimme,  welche  in  den  letzten  Jahren 
allmalig  und  seit  etwa  einem  halben  Jahre  rascher  zunehmend  in 
vollige  Heiserkeit  uberging,  so  dass  Patientin  nicht  mehr  laut  zu 
sprechen  oder  zu  rufen  im  Stande  ist.  Mit  der  raschen  Verschlech- 
terung  der  Stimme  hatten  sich  auch  Athmungsbeschwerden  einge- 
stellt,  das  Athemholen  war  muhsam  und  horbar  geworden,  voriiber- 
gehend  waren  auch  Anfalle  von  Beklemmung,  Bangigkeit  und  grosser 
Athemnoth  eingetreten,  ohne  jedoch  schon  bis  zur  Erstickungsgefahr 
sich  gesteigert  zu  haben. 

Nahere  Angaben  iiber  die  Entwicklung  und  Gestaltung  des 
angedeuteten  Halsubels,  sowie  iiber  die  zahlreichen,  den  Verlauf 
dieses  Uebels  begleitenden  und  auch  jetzt  noch  vorhandenen  sonsti- 
gen  krankhaften  Erscheinungen  lassen  sich  nicht  mit  Sicherheit 
angeben  und  ubergehen  wir  sie  ganz  mit  Stillschweigen,  da  bei  der 
iiberaus  lebhaften  Phantasie  der  Kranken  in  ihren  Angaben  und 
Erzahlungen  wirklich  Erlebtes  und  Gedachtes  oder  Gefurchtetes, 
mit  einem  Worte,  Wahrheit  und  Dichtung  so  mit  einander  vermengt 
sind,  dass  sie  unmoglich  mit  Sicherheit  von  einander  geschieden 
werden  konnen.  Es  sei  deshalb  hier  auch  nur  kurz  erwahnt,  dass 
zur  Beseitigung  des  Halsleidens  die  verschiedenartigsten  Kuren,  je- 
doch sammtliche  ohne  Erfolg  unternommen  worden  waren. 

Als  Ursache  der  vorhandenen  betrachtlichen  Heiserkeit  und 
vollkommenen  Klanglosigkeit  der  Stimme  ergab  die  laryngoskopische 
Untersuchung  eine  sehr  betrachtliche  Anschwellung  des  linken 
Taschenbandes  und   der  an  dasselbe  anstossenden  seitlichen  Wan- 
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dung  der  obern  Kehlkopfshohle.  Diese  ganze  Parthie  erscheint 
stark  gewulstet,  von  oben,  wo  sie  ohne  scharfe  Granze  in  die  ge- 
sunde  Schleimhaut  ubergeht,  nach  unten  zu  in  zunehraendem  Grade, 
mit  dunkelrother,  unebener,  korniger  Oberflache,  ahnlich  einer 
blennorrhoischen  oder  trachomatosen  Bindehaut  des  Auges.  Der 
unterste  am  starksten  geschwollene  Theil  in  der  Gegend  des  freien 
Randes  des  Taschenbandes  bildet  einen  stark  nach  ein warts  (me- 
dianwarts)  in  die  Kehlkopfshohle  hineinragenden  Wulst,  welcher 
das  linke  Stimmband  dem  Auge  ganzlich  verdeckt,  bei  gewohnlichem 
Athmen  mit  enger  Glottis  sich  noch  etwas  uber  das  rechte  Stimm- 
band hiniiber  legt  und  nur  bei  angestrengter  Inspiration  mit  mog- 
lichster  Erweiterung  der  Stimmritze  das  rechte  Stimmband,  jedoch 
immer  mit  Ausnahme  seines  vordersten  Theils  von  etwa  2  Linien 
Lange,  frei  erblicken  lasst. 

In  sagittaler  Richtung  wird  die  Anschwellung  durch  eine  von 
hinten  nach  vorn  laufende  flache  Furche  in  eine  obere  kleinere 
und  untere  grossere  Abtheilung  gesondert,  welche  letztere.  nach 
hinten  bis  fast  an  die  hintere  Wand  der  Kehlkopfshohle  reichend, 
nach  vorn  bis  in  und  noch  ein  wenig  uber  den  vordern  Vereini- 
gungswinkel  der  beiden  Stimmbander  nach  rechts  hiniiber  sich  er- 
streckt.  Ueberdies  unterscheidet  man  an  dieser  untern  Hauptmasse 
eine  hintere  grossere,  einem  Hugel  mit  breiter  Riickenflache  ahn- 
liche  Parthie,  und  eine  vordere  kleinere,  kaura  halb  so  grosse, 
spitzhiigelige  Parthie.  Ein  Blick  auf  die  Abbildung  in  Fig.  28  auf 
Taf.  VII  wird  diese  etwas  umstandliche  Beschreibung  sofort  ver- 
standlich  machen. 

Das  rechte  Stimmband  zeigte  ausser  einer  leichten  Rothung 
normale  Beschaffenheit  und  bewegte  sich  bei  den  Versuchen  zum 
Intoniren  in  gehoriger  Weise;  in  solchen  Momenten  konnte  auch 
von  dem  linken  Stimmbande  in  dem  Winkel  zwischen  dem  hintern 
Ende  der  Geschwulst  des  Taschenbandes  und  der  hintern  Kehlkopfs- 
wandung  eine  kleine,  linienlange  Stelle  von  demselben  erblickt  wer- 
den,  die  wenigstens  auf  eine  genugende  Beweglichkeit  dieses  Bandes 
einen  Schluss  gestattete. 

So  weit  man  durch  die  Kehlkopfshohle  hindurch  in  die  Luft- 
rohre  hinein  blicken  konnte,  erschien  deren  Schleimhautflache 
gleichmassig  gerothet  und  sehr  haufig  sah  man  an  verschiedenen 


Zehnte  Beobachtung.  367 

Stellen  derselben  kleinere  oder  grossere  Schleimballen  kleben,  welche 
durch  den  haufig  erfolgenden  Husten  ausgeworfen  werden. 

Die  lokale  Behandlung,  welche  zur  Beseitigung  der  geschilder- 
ten  Degeneration  eingeleitet  wurde,  bestand  theils  in  wiederholten 
Incisionen  oder  Scarificationen  mit  dem  einfachen  Messer,  theils  in 
Cauterisationen  mit  Hollenstein  in  Substanz,  in  fester  und  in  Pul- 
verform.  Nachdem  dieselbe  5 — 6  Wochen  lang  mit  vielfachen 
Unterbrechungen  (von  Mitte  Juni  bis  gegen  Ende  Juli  1863)  fort- 
gesetzt  worden  war,  war  die  Geschwulst  so  weit  verkleinert  und 
zusammengeschrumpft,  dass  die  Athmungsbeschwerden  ganzlich  ver- 
schwunden  waren  und  die  Kranke  mit  lauter,  wenn  auch  immer- 
hin  noch  rauher  Stimme  sprechen  und  rufen  und  ohne  alle  An- 
strengung  und  Ermudung  stundenlang  sich  mit  Anderen  unter- 
halten  konnte. 

Sie  verliess  jetzt  Tubingen  und  kehrte  erst  mit  Beginn  des 
Winters  hieher  wieder  zuriick,  um  die  begonnene  Kur  zu  vollenden. 
Allein  trotz  eines  mehrmonatlichen  Aufenthaltes  hieselbst  ward 
dieser  Zweck  dennoch  nicht  erreicht,  da  so  haufige  und  zum  Theil 
langere  Unterbrechungen  in  der  laryngoskopischen  Behandlung  durch 
anderweitige  Erkrankungen  und  andere  aussere  Umstande  veran- 
lasst  wurden,  dass  die  Behandlung,  Alles  zusammen  gerechnet,  in 
Wirklichkeit  nur  einen  kleinen  Theil  des  angegebenen  Zeitraumes 
hindurch  Statt  fand. 

Nachdem  ich  zunachst  wieder  Scarificationen  und  Cauterisationen 
mit  Hollenstein,  Kupfervitriol  und  Chromsaure  vorgenommen  hatte, 
ohne  einen  wesentlichen  Fortschritt  in  der  Verkleinerung  der  Ge- 
schwulstmasse  zu  erzielen,  entschloss  ich  mich  meine  letzte  Zuflucht 
zu  der  Zerstorung  auf  galvanokaustischem  Wege  zu  nehmen,  als  dem 
einzigen  Mittel,  von  welchem  unter  den  vorhandenen  Umstanden 
noch  ein  entschiedener  Erfolg  gehofft  werden  konnte. 

Nachdem  ich  das  hiezu  erforderliche  Instrument,  wie  es  oben 
pg.  247  beschrieben  worden  ist,  hatte  anfertigen  lassen  und  die 
Kranke  auf  die  Einfuhrung  desselben  hinreichend  eingeubt  war, 
wandte  ich  dasselbe  zum  ersten  Male  am  6.  Januar  1864  an.  Ich 
driickte  die  eingefiihrte  Platinaschlinge ,  nachdem  sie  innerhalb  des 
Kehlkopfes  durch  Schliessung  der  Kette  gluhend  gemacht  war,  an 
zwei  etwa  eine  Linie  von  einander  entfernten  Stellen  in  der  Mitte 
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der  Geschwulstmasse  je  ein  Mai  leicht  einige  Augenblicke  lang  auf, 
wahrend  ich  sie  genau  beobachtete,  und  entfernte  sie  dann  rasch 
aus  dein  Kehlkopfe,  nachdem  ich  zuvor  durch  Nachlassen  des  Finger- 
druckes  die  Kette  wieder  geoffnet  hatte. 

Die  Kranke  hatte  von  dieser  Operation  keine  andere  Empfin- 
dung,  als  die,  welche  sie  friiher  beini  Einfuhren  und  Andriicken 
der  einfachen  Sonde  gehabt  hatte,  und  ich  durfte  dieser  Angabe 
um  so  eher  Glauben  schenken,  als  die  Kranke  von  der  Wirkungs- 
weise,  dem  Gluhendwerden  des  eingefuhrten  Instruinentes  keine 
Ahnung  gehabt  hatte.  Da  ich  namlich  bei  der  grossen  nervosen 
Erregtheit  der  Kranken  befurchtete,  dass  dieselbe  wahrend  der 
Ausfuhrung  der  Operation  nicht  die  nothige  Ruhe  beibehalten 
wiirde,  wenn  sie  von  der  Wirkungsweise  des  Apparates  Kenntniss 
hatte,  so  hatte  ich  sie  daruber  in  ganzlicher  Unwissenheit  erhalten, 
und  sie  dachte  nun  nicht  anders,  als  dass  durch  die  Leitungsdrahte 
eine  scharfe  Fliissigkeit  aus  der  Batterie  zu  dem  Instrumente  in 
ihrem  Halse  hinubergefiihrt  werde. 

Unmittelbar  nach  der  Operation  bemerkte  man  an  der  beriihrten 
Stelle  im  Kehlkopfe  zwei  schmale  vertiefte  Streifen  oder  senkrechte 
Furchen  mit  weissem  Grunde  und  Randern,  d.  h.  von  schmalen 
Brandschorfen  ausgekleidet  (s.  Taf.  VII.  Fig.  29),  welche  Furchen 
sich  nach  der  im  Laufe  der  nachstfolgenden  Tage  erfolgten  Ab- 
stossung  der  Brandschorfe  in  zwei  kleine  wunde  Flachen  verwan- 
delten,  die  sich  allmalig  in  die  Tiefe  und  in  die  Breite  ausdehnten 
und  so  allmalig  in  eine  gemeinschaftliche  Schwarungsflache  zusain- 
menflossen. 

Durch  diesen  Schwarungs-  und  Schrumpfungsprocess ,  welcher 
durch  eine  14  Tage  spater  vorgenommene  zweite  Application  der 
Galvanokaustik  noch  gefordert  worden  war,  wurde  der  grosste  Theil 
der  Geschwulstmasse  zum  Verschwinden  gebracht,  so  dass  Mitte 
Februar  statt  des  ursprunglichen  Wulstes  nur  noch  an  den  beiden 
Enden  desselben  je  ein  kleines  spitzes  Hiigelchen  oder  Lappchen 
vorhanden  war,  welche  durch  eine  breite,  niedrige  Flache  von  einan- 
der  getrennt  erschienen  (Taf.  VII.  Fig.  30). 

Von  diesen  beiden  Hockern  ward  der  hintere,  d.  h.  der  der 
hintern  Wand  des  Kehlkopfs  zunachst  gelegene,  mehr  hugelformige 
Hocker  durch  eine  dritte,   am  18.  Februar  vorgenommene  Benin- 
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rung   mit   der   gliihenden  Platinaschlinge   zerstort  und  durch    den 
nachfolgenden  Vernarbungsprocess  zum  Verschwinden  gebracht. 

Auf  den  vordern  Rest  des  urspriinglichen  Wulstes,  welcher 
sich  mehr  als  ein  von  oben  nach  unten  abgeplattetes,  zungenformi- 
ges  Lappchen  darstellte  (Taf.  VII.  Fig.  31),  das  dicht  an  dem  Ver- 
einigungswinkel  der  beiden  Stimmbander  sitzend  mit  seiner  Spitze 
auf  das  rechte  Stimmband  hiniiberragte  und  demselben  meist  auf- 
lag,  konnte  die  Galvanokaustik  nicht  angewandt  werden,  da  bei 
der  Beschranktheit  des  Raumes  eine  isolirte  Cauterisation  desselben 
ohne  gleichzeitige  Einwirkung  auf  das  rechte  und  wohl  auch  das 
linke  Stimmband  nicht  moglich  gewesen  ware.  Ich  versuchte  des- 
halb  dieses  kleine  flottirende  Lappchen  mit  der  Quetschschlinge  zu 
entfernen,  allein  bis  Ende  des  Februars,  zu  welcher  Zeit  Patientin 
Tubingen  verlassen  musste,  war  mir  dieses  noch  nicht  gelungen. 
Diesem  kleinen  Lappchen,  welches  bei  den  Bewegungen  der  Stimm- 
bander bestandig  flottirte  und  das  rechte  Stimmband  streifte,  war 
es  ohne  Zweifel  allein  zuzuschreiben,  dass  die  Stimme  der  Patientin 
bei  ihrer  Abreise  noch  nicht  vollkommen  frei  und  rein  geworden 
war,  sondern  immer  noch  etwas  Rauhes  und  Belegtes  beibehalten 
hatte,  wahrend  sie  doch  ubrigens  ganz  leicht  und  kraftig  ansprach. 
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Eilfte  Beobachtung. 

Emil  C.  aus  Reichenberg  in  Wiirttemberg,  gegenwartig  10  Jahr 
alt,  bekam  als  21/2Jahriges  Knabchen  unmittelbar  nach  einer  Erkal- 
tung  im  Februar  1856  eine  etwas  rauhe  und  heisere  Stimme,  jedoch 
ohne  alle  sonstige  krankhafte  Erscheinungen.  Trotz  des  Gebrauches 
verschiedener  Arzneimittel  ward  die  Stimine  allmalig  heiserer  und 
schwacher,  so  dass  das  Kind  kaum  sich  verstandlich  machen  konnte 
und  ein  lautes  Schreien  ganz  unmoglich  ward.  Vom  August  des- 
selben  Jahres  an  gesellten  sich  auch  noch  Athembeschwerden  hinzu 
und  zwar  traten  dieselben,  bei  Tage  weniger  bemerklich,  vorzugs- 
weise  des  Nachts  in  einzelnen  Anfallen  ein,  indem  das  Kind  wah- 
rend  des  Schlafens  gewohnlich  urn  Mitternacht  herum  weif  muhsamer 
zu  athmen  anfing,  welches  Schwerathmen  sich  rasch  bis  zu  drohen- 
der  Erstickungsgefahr  steigerte,  so  dass  haufig  gegen  2 — 3  Uhr 
Morgens  arztliche  Hulfe  herbeigeholt  wurde.  Gewohnlich  ward  dann 
ein  Brechmittel  gereicht,  auf  welches  hin,  zuweilen  aber  auch  ohne 
dieses  Mittel,  ein  Nachlass  der  Zufalle  eintrat,  so  dass  in  der  Regel 
gegen  Mittag  das  Kind  bis  auf  seine  Heiserkeit  wieder  ganz  wohl 
erschien.  Dergleichen  Anfalle  traten  vom  August  1856  bis  zum 
August  1858  in  sehr  wechselnder  Haufigkeit  auf,  blieben  zuweilen 
selbst  6 — 8  Wochen  hindurch  ganzlich  aus,  kehrten  zu  anderer 
Zeit  in  rascher  Aufeinanderfolge  wieder,  besonders  im  Winter 
1856/57  und  namentlich  im  December  1856  zu  der  Zeit,  in  welcher 
das  Kind  von  den  Masern  ergriffen  war.  Auf  das  Allgemeinbefinden 
ubten  diese  Zufalle  keinen  unmittelbaren  Einfluss  aus,  doch  blieb 
das  Kind  im  Ganzen  in  seiner  Entwicklung  zuriick,  zeigte  sich  zart 
und  schwachlich.  Die  wahrend  dieser  2  Jahre  innerlich  und  ausser- 
lich  angewandten  Heilmittel   der  verschiedensten  Art  hatten   nicht 
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den  mindesten  Erfolg,  das  Kind  blieb  stimmlos  in  dem  Grade,  dass 
es  nicht  einmal  beim  Hineinfallen  in  einen  Kubel  mit  heisser  Flus- 
sigkeit  seinen  Schmerz  und  drohende  Lebensgefahr  der  ganz  in  der 
Nahe  weilenden  Mutter  durch  Geschrei  zu  erkennen  geben  konnte. 

In  der  zweiten  Halfte  des  August  1858  trat  ohne  besondere 
aussere  Veranlassung  eine  rasch  zunehmende  Besserung  der  Stimme 
ein,  welche  wieder  lauter  und  reiner  ward,  so  dass  bis  Anfang  des 
folgenden  Jahres  an  der  Stimme  nur  noch  wenig  Krankhaftes  be- 
merkt  werden  konnte,  auch  die  Bangigkeitsanfalle  waren  verschwun- 
den  und  der  Knabe  ward  im  Laufe  des  Fruhjahrs  und  Sommers 
1859  stark  und  kraftig.  Dieser  gunstige  Zustand  hielt  an  bis  zum 
Januar  1863,  von  welch er  Zeit  an  sich  eine  zunehmende  Erschwe- 
rung  des  Athmens  bei  Tage  und  bei  Nacht  bemerklich  machte, 
namentlich  die  Inspiration  muhsamer,  ziehend  und  deutlich  horbar 
ward,  zuweilen  selbst  bis  auf  eine  Entfernung  von  20  Schritten  hin, 
wahrend  gleichzeitig  auch  das  gute  Aussehen  sich  wieder  ver- 
schlechterte,  der  Knabe  blasser  und  magerer  ward. 

Uebrigens  war  das  Athmen  nicht  immer  gleichmassig  erschwert, 
zuweilen  sogar  wenn  der  Kranke  sich  ganz  ruhig  im  Zimmer  auf- 
hielt,  noch  mehr  wenn  er  gewisse  Positionen  einnahm,  horte  man 
gar  kein  Athmungsgerausch,  und  gab  der  Kranke  dann  auch  selbst 
an,  dass  er  frei  und  leicht  athme.  So  namentlich  wenn  er  sich  am 
Tage  rucklings  auf  eine  Sophalehne  legte,  den  Kopf  nach  unten, 
die  Beine  nach  oben  gekehrt,  oder  des  Nachts,  wenn  er  auf  der 
linken  Seite,  ganz  nach  links  zusammengekauert  und  den  Kopf 
vorniiber  stark  nach  links  und  unten  geneigt  lag  —  Stellungen  die 
er  haufig  zur  Erleichterung  seiner  Athmungsnoth  einnahm.  Wenn 
er  dagegen  psychisch  aufgeregt  war,  langer  gesprochen  hatte,  z.  B. 
beim  lauten  Auswendiglernen ,  durch  Laufen,  Treppen-  oder  Berg- 
steigen  etc.  sich  korperlich  angestrengt  hatte,  so  ward  das  Athmen 
stets  sehr  muhsam  und  weithin  horbar.  Auch  wahrend  des  Schla- 
fes  beobachteten  die  Angehorigen  sehr  haufig  eine  solche  muhsame 
Respiration,  zuweilen  pfeifend,  andere  Male  mit  einem  eigenthiimlichen 
»patschenden  oder  klappenden«  Gerausche  verbunden,  das  regelmassig 
jeden  Athemzug  begleitete,  wahrend  zu  anderen  Zeiten  das  Athmen 
langere  Zeit  hindurch  ziemlich  ganz  leicht  vor  sich  ging. 

Als  Sitz  des  Uebels  bezeichnete  der  Knabe  selbst  (urn  Ostern 
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1863)  die  Gegend  des  Kehlkopfs,  wo  er  ein  eigenthumliches  Gefuhl 
von  etwas  Fremdartigem  habe,  das  sich  bewege  und  beim  Ein-  und 
Ausathmen  oft  anstosse  oder  das  kalt  in  den  Hals  hinabfalle  etc. 
Dennoch  ward  fortwahrend  von  den  behandelnden  Aerzten  Sitz  und 
Ursache  der  Athembeschwerden  an  alien  moglichen  anderen  Stellen 
gesucht,  nur  nicht  da  wo  er  sich  wirklich  befand,  bis  endlich  Ende 
Mai  eine  erste  aber  erfolglose  und  im  Juli  eine  zweite  laryngo- 
skopische  Untersuchung  angestellt  wurde,  die  das  Vorhandensein 
einer  Neubildung  im  Kehlkopfe  offenbarte.  In  der  zweiten  Halfte 
des  November  und  der  ersten  Halfte  des  December  1863  wurden 
dann  von  demselben  Arzte  Versuche  gemacht  den  Polypen  zu  ent- 
fernen,  als  aber  nach  dreiwochentlicher  Fortsetzung  dieser  Versuche 
noch  kein  Resultat  erzielt  war,  stellte  er  selbst  die  Versuche  ein 
und  gab  den  Eltern  des  Kranken  den  Rath  sich  an  mich  zu  wen- 
den.  Hausliche  Verhaltnisse  verhinderten  die  sofortige  Ausfuhrung 
dieses  Rathes,  so  dass  erst  Ende  Marz  1864  der  Kranke  zu  mir 
gebracht  wurde,  nachdem  er  bis  dahin  den  ganzen  Winter  hindurch 
streng  im  Zimmer  gehiitet  worden  war,  aus  Furcht,  dass  er  sich 
durch  Erkaltung  etc.  katarrhalische  und  entziindliche  Affectionen 
der  Luftwege  zuziehen  konne,  welche  Zustande  jedes  Mai,  wie  die- 
ses schon  friiher  der  Fall  gewesen  war,  so  auch  in  diesem  Winter 
namentlich  um  Weihnachten  und  Neujahr  herum  eine  betrachtliche 
Steigerung  der  Athmungsbeschwerden  und  Bangigkeiten  veranlassten. 

Ich  fand  den  Knaben  seinem  Alter  entsprechend  entwickelt  und 
von  gesundem  Ansehen,  sein  Allgemeinbefinden  ungestort,  den  Athem 
im  Zustande  der  Ruhe  leicht  und  kaum  horbar,  Stimme  nur  wenig 
schwacher  und  leicht  bedeckt ;  eigentlicher  Husten  war  nicht  vorhan- 
den,  doch  findet  des  Morgens  bestandig  ein  Ausrauspern  von  etwas 
Schleim  Statt.  Bei  korperlicher  oder  psychischer  Erregung  ward 
die  Respiration  muhsam,  mit  sichtlicher  Anstrengung,  ziehend,  keu- 
chend,  bei  raschem  Ausathmen  zuweilen  von  einem  bei  grosser  Auf- 
merksamkeit  eben  wahrnehmbaren  kurzen  dumpfen  Gerausche  be- 
gleitet,  wie  vom  Anschlagen  eines  weichen  Gegenstandes  gegen  einen 
andern  herriihrend. 

Die  laryngoskopische  Untersuchung  ergab  sofort  als  einzige 
Ursache  der  aufgefiihrten  Zufalle  in  dem  iibrigens  ganz  normal 
beschaffenen  Kehlkopfe  eine  denselben   fast  ganz  ausftillende  Neu- 
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bildung,  welche  mit  einem  breiten  Stiele  aus  der  linken  Seiten- 
tasche  ihren  Ursprung  nahm  (Taf.  VIII.  Fig.  1 1).  Diese  Neubildung 
zeigt  eine  annahernd  keulen-  oder  birnformige  Gestalt,  indem  sie 
von  den  beiden  Seiten  her  etwas  abgeflacht  ist  und  eben  so  auch 
ihr  freies  dickeres  der  hintern  Wandung  der  Kehlkopfshohle  zuge- 
kehrtes  Ende  etwas  schrag  abgesetzt  erscheint. 

Die  Grosse  dieser  Geschwulst  ward  auf  14 — 16  Mmtr.  in  dem 
Langendurchmesser ,  auf  8 — 10  Mmtr.  in  dem  einen,  und  auf  6 — 8 
Mmtr.  in  dem  andern  Dickendurchmesser  geschatzt. 

Die  Oberflache  erscheint  durch  mehrere  tiefere  Furchen  in 
3 — 4 — 5  grossere  Abtheilungen  oder  Knollen  geschieden,  deren  jeder 
wiederum  aus  einer  grossern  Anzahl  mohnkorn-  bis  hirsekorngros- 
ser  rundlicher  Knotchen  zusammengesetzt  erscheint,  wodurch  die 
Geschwulst  ein  maulbeer-  oder  himbeerformiges  Ansehen  gewinnt, 
nur  weniger  regelmassig  in  Folge  der  ungleichen  Grosse  der  einzel- 
nen  Kornchen  der  Oberflache. 

Ueberzogen  wird  die  Geschwulst  von  einer  dunnen  Schleim- 
schieht,  namentlich  in  den  Vertiefungen  zwischen  den  Kornchen  er- 
sichtlich,  wodurch  dieselbe  im  Ganzen  ein  weisslich-graues  An- 
sehen erhalt,  besetzt  mit  zahlreichen  kleinen  rothen  Punktchen, 
den  Kuppen  der  aus  dem  Schleimiiberzuge  hervorragenden  Korn- 
chen, welche  in  Folge  ihres  Gefassreichthums  eine  rothe  Farbe  be- 
sitzen. 

Das  dunne  Ende  der  Geschwulst  stosst  in  einer  scharf  markirten 
Furche  an  den  platten  Stiel  an,  welcher  an  seinem  Anfange  etwa 
4—6  Mmtr.  breit,  rasch  an  Breite  bis  fast  auf  das  Doppelte  zu- 
nehmend,  nach  links  emporsteigt  und  sich  in  den  linken  Ventricu- 
lus  Morgagni  hineinsenkt,  dessen  Miindung  in  ihrer  ganzen  Lange 
von  dem  einen  bis  zu  dem  andern  Ende  hin  einnehmend.  Dieser 
Stiel  hat  eine  Dicke  von  2 — 3  Mmtr.  und  eine  Lange  von  5 — 6  Mmtr., 
eine  blassrothe  Farbe  und  eine  kornige  Oberflache,  jedoch  weit  fein- 
korniger  als  der  Korper  der  Neubildung. 

Ganz  ausgezeichnet  sind  die  Bewegungen,  welche  diese  Neu- 
bildung beim  Athmen  wahrnehmen  lasst,  und  welche  bei  regelmas- 
sigem  ruhigem  Ein-  und  Ausathmen  vollkommen  den  Pendelbewe- 
gungen  einer  Uhr  oder  den  Bewegungen  des  Kloppels  einer  Glocke 
gleichen.     Mit   jeder  Inspiration    wird   die  Geschwulst  durch  die 
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Stimmritze  hinabgezogen ,  so  zwar,  dass  der  unmittelbar  an  den 
Stiel  granzende  Knollen  des  Korpers  der  Geschwulst  mit  seiner  Wol- 
bung  bis  nahe  unter  das  rechte  Stimmband  emporreicht,  das  seiner 
ganzen  Lange  nach  als  ein  schmaler  weisser  Streifen  frei  erblickt 
wird,  wahrend  die  an  der  freien  Endflache  des  Geschwulstkorpers 
befindlichen  Knoten,  welche  bis  tief  in  den  untern  Abschnitt  der  Kehl- 
kopfshohle binabreichen,  mit  ihrer  obern  Flache  noch  8 — 10  Mmtr. 
unter  dem  Niveau  des  genannten  Stimmbandes  sich  befinden.  Bei  die- 
ser  Lage  der  Geschwulst  sieht  man  am  vollkommensten  den  breiten 
Stiel  derselben  aus  dem  Ventrikel  hervorkommen,  durch  eine  dunkle 
Linie  oder  Furche  von  dem  dariiber  liegenden  unveranderten  Ta- 
schenbande  geschieden,  und  gleich  einem  gefalteten  Tuche  etc.  iiber 
das  linke  Stimmband  hinabhangen,  welches  letztere  allerdings  nicht 
sichtbar  dennoch  seine  Contouren  durch  den  Geschwulststiel  hin- 
durchscheinen  lasst.  Nach  vorn  ragt  die  den  Geschwulststiel  ein- 
hullende  rothliche  Schleimhautfalte  noch  einige  Millimeter  iiber  den 
Vereinigungswinkel  der  beiden  Stimmbander  auf  den  Anfang  des 
rechten  Stimmbandes  hinuber. 

Athmet  der  Knabe  aus,  so  steigt  der  Polyp  unter  sichtbarer 
Reibung  an  den  beiden  seitlichen  Wandungen  der  Kehlkopfshohle 
nach  oben  empor,  so  dass  sein  freies  kolbiges  Ende  nach  oben  ge- 
kehrt  den  obern  Rand  der  hintern  Kehlkopfswandung  uberragt. 
(Taf.  VIII.  Fig.  12.)  Gewohnlich  verengt  sich  am  Schlusse  der  Ex- 
spirationsbewegung  die  obere  Kehlkopfsapertur  etwas,  so  dass  das 
kolbige  Geschwulstende  nach  hinten  auf  den  beiden  Spitzen  der 
Wrisberg'schen  Knorpel  ruht  und  von  hier  aus  etwas  gegen  die 
linke  Seite  der  hintern  Flache  des  Kehldeckels  angedruckt  oder 
gleichsam  zwischen  diesen  drei  Stellen  etwas  eingeklemmt  wird. 
Zwischen  denselben  bleiben  kleine  freie  Lucken,  durch  welche  die 
emporstromende  Luft  nach  aussen  entweicht. 

Weichen  dann  mit  dem  Beginn  der  nachfolgenden  Inspiration 
die  beiden  Giessbeckenknorpel  auseinander,  so  fallt  der  Polyp  in 
der  Regel  in  demselben  Momente  wieder  in  den  Kehlkopf  hinab, 
doch  sieht  man  ihn  auch  nicht  selten  einige  Augenblicke  langer  an 
der  hintern  Kehldeckelflache  gleichsam  anklebend  bleiben,  bis  er 
sich  abloset  und  in  die  unterdessen  erweiterte  Kehlkopfshohle  hin- 
abfallt.  In  solchen  Momenten.  wo  die  Basis  des  Polypen  noch  stark 
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nach  oben  gehoben  ist,  kann  man  unter  dem  Korper  des  Polypen 
hindurch  dessen  straff  nach  oben  bin  gespannten  bandartigen  Stiel 
von  seiner  untern  Flache  und  unter  diesem  das  linke  Stimmband 
von  glanzend  weisser  Farbe  erblicken  und  sich  so  von  dessen  Un- 
versehrtheit,  wie  von  dem  Ursprunge  des  Polypen  aus  dem  Grunde 
des  Ventrikels,  auf  das  Bestimmteste  uberzeugen. 

Die  angefiibrten  Thatsachen  erklaren  zunachst  vollkommen  die 
geringe  Storung  der  Stimme  und  Sprache  bei  dem  Kranken;  indem 
namlich  bei  dem  Sprechen  durch  den  entweichenden  Luftstrom  der 
Polyp  nach  oben  gehoben  und  dadurch  von  den  Stimmbandern  voll- 
standig  entfernt  wird,  konnen  die  letzteren  die  zum  Sprechen  nothi- 
gen  Bewegungen  und  Schwingungen ,  gleichsam  nach  abgehobenem 
Dampfer,  ungehindert  ausfiihren.  Ebenso  erklart  sich  die  obenpg.  371 
erwahnte  grossere  Leichtigkeit  des  Athmens  bei  der  Lage  des 
Kranken  mit  nach  unten  hinabhangendem  Kopfe,  bei  welcher  der 
Polyp  ebenfalls  mit  seinem  dieken  Ende  nach  unten,  d.  h.  gegen 
die  obere  Apertur  des  Kehlkopfes  hin  hinabhangen  und  so  die  Kehl- 
kopfshohle  selbst  freier  lassen  musste. 

Es  lasst  sich  ferner  daraus  die  Wiederkehr  der  Sprache  im 
Sommer  1858  erklaren,  indem  man  annehmen  muss,  dass  der  bis 
dahin  noch  kurz  gestielte  und  deshalb  bestandig  auf  dem  linken 
Stimmbande  aufliegende  und  in  die  Glottis  hineinragende  Polyp  eben 
dadurch  die  Schwingungen  der  Stimmbander  verhinderte,  wahrend 
er  urn  diese  Zeit  eine  Verlangerung  seines  Stieles  erfahren  haben 
muss,  welche  ihn  zu  der  beschriebenen  Aufwartsbewegung  und  Ent- 
fernung  von  den  Stimmbandern  nunmehr  befahigte,  wodurch  natiir- 
licher  Weise  die  Stimme  und  Sprache  in  entsprecbendem  Grade 
freier  werden  musste. 

Auch  fur  den  erwahnten  Wechsel  in  den  Krankheitszufallen,  die 
Verschlimmerung  bei  Katarrhen  etc.,  ergab  sich  bei  fortgesetzter 
Beobachtung  ein  sichtbarer  Erklarungsgrund ,  indem  das  Volumen 
des  Polypen  nicht  an  alien  Tagen  ganz  gleich  gross  erschien,  son- 
dern  an  einigen  Tagen  etwas  kleiner,  geschrumpfter ,  an  anderen 
Tagen  dagegen  etwas  grosser,  gleichsam  aufgequollen .  womit  dann 
auch  stets  bei  den  Bewegungen  des  Polypen  eine  sichtlich  grossere 
Reibung  desselben  an  den  Seitenwandungen  des  Kehlkopfes  und 
ein  starkerer  schleimiger  Beschlag  an  seiner  Oberflache,  namentlich 


376  Eilfte  Beobachtung. 

an  der  Uebergangsstelle  des  Korpers  in  den  Stiel,   sowie  auch  an 
dem  rechten  Stimmbande,  verbunden  war. 

Urn  die  Ergebnisse  der  laryngoskopischen  Beobachtung,  wie  sie 
in  dem  Vorstehenden  mitgetheilt  worden  sind,  nach  alien  Seiten 
hin  sicher  festzustellen ,  bedurfte  es  nur  weniger  Untersuchungen, 
da  der  Knabe  die  Einfiihrung  des  Spiegels  sehr  leicht  ohne  alien 
Husten-  oder  Brechreiz  ertrug;  doch  ward  die  vollstandige  An- 
schauung  und  Erkenntniss  namentlich  der  Insertion  des  Stieles  des 
Polypen  erst  durch  eine  zweiraalige  Anlegung  der  Kehldeckelpincette 
moglich  geinacht,  mittelst  welcher  der  Kehldeckel  in  dem  erforder- 
lichen  Grade  in  die  Hohe  gerichtet  ward. 

Bei  der  nun  folgenden  versuchsweisen  Einfuhrung  der  Kehl- 
kopfssonde  konnte  ich  mit  deren  Spitze  sehr  leicht  den  Polypen  an 
seinem  freien  Ende  beruhren  und  durch  Andrucken  mich  von  des- 
sen  Weichheit  uberzeugen,  sowie  zugleich  auch  von  dessen  Blut- 
reichthum,  da  schon  eine  leichte  Beriihrung  Hervorsickern  von  Blut 
zur  Folge  hatte.  Hielt  ich  die  Sondenspitze  so,  dass  der  Polyp  in 
seiner  aufwartsgehenden  Bewegung  beim  Ausathmen  gegen  dieselbe 
anstiess,  so  verursachte  dieses  eine  von  mir  und  von  dem  Kranken 
sehr  deutlich  empfundene  Erschiitterung  des  Instrumentes,  wahrend 
die  Beriihrung  des  Polypen  selbst  von  dem  Kranken  gar  nicht  ge- 
ftthlt  ward.  Beriihrte  ich  dagegen  mit  der  Sondenspitze  den  Kehl- 
deckel oder  die  Giesskannen  etc.,  so  verursachte  dieses  jedes  Mai 
sofort  einen  lebhaften  Hustenreiz  und  enge  Zusammenziehung  des 
obern  Abschnittes  der  Kehlkopfshoble  urn  den  in  ihr  befindlichen 
Polypen,  verbunden  mit  grossem  Bangigkeitsgefiihle  und  Unruhe, 
hochst  miihsamer  und  laut  tonender  Kespiration,  Kothung  und  Schwel- 
lung  des  Gesichts  etc.,  welche  Zufalle  jedoch  immer  schon  nach  wenig 
Augenblicken  wieder  verschwanden. 

Unter  den  verschiedenen  Wegen,  welche  zur  Beseitigung  und 
Entfernung  dieser  Neubildung  eingeschlagen  werden  konnten,  bot 
sich  bei  der  grossen  Leichtigkeit,  mit  welcher  man  das  emporge- 
hobene  freie  Ende  derselben  mit  Sonde  etc.  beruhren  konnte,  als 
scheinbar  einfachster  und  zunachst  liegender  Weg,  die  von  dem 
freien  nach  dem  angewachsenen  Ende  hin  fortschreitende  Zerstorung 
des  Polypen  dar.  Es  ware  ein  Leichtes  gewesen  durch  Einwirkung 
mit  Messer,  Scheere,  Galvanocauter,  Zange  und  Aetzmittel  auf  das 
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emporgehobene  dicke  Ende  des  Polypen  dasselbe  stellenweise  zu 
zerstoren  oder  stiickweise  zu  entfernen  und  durch  hinreichend 
haufige  Wiederholung  des  Verfahrens  hatte  man  damit  gewiss  mit 
der  Zeit  bis  zur  Insertion  des  Polypen  hin  vorriicken  konnen.  Da- 
gegen  sprach  hauptsachlich  die  zu  einem  solchen  Zerstorungswerke 
voraussichtlich  nothwendige  lange  Zeitdauer,  zum  Theil  auch  die 
mit  vorgeriickter  Zerstorung  zunehmende  Schwierigkeit  den  Rest 
gehorig  zu  treffen,  so  dass  ich  mich  zunachst  doch  nach  einem  an- 
dern  Verfahren  umsah,  welches  mir  durch  Abtrennung  der  Ge- 
schwulst  an  ihrer  Basis  einen  rascheren  Erfolg  in  Aussicht  zu 
stellen  vermochte.  Die  Anwendung  schneidender  Instrumente  zu 
diesem  Zwecke  musste  ich  sofort  zurtickweisen ,  weil  einerseits  bei 
der  tiefen  Lage  die  breite  Basis  der  Geschwulst  unmittelbar  auf 
und  an  dem  Stimmbande,  und  andererseits  bei  der  Grosse  der  Ge- 
schwulst, welche  den  ganzen  Kehlkopfsraum  ausfullte,  es  absolut 
unmoglich  gewesen  sein  wiirde,  die  erforderlichen  Messer  oder 
Scheeren  von  dem  Auge  uberwacht  an  diese  Stelle  hinzubringen 
und  ohne  Gefahr  nachtheiliger  Nebenverletzungen  deren  Trennung 
vollbringen  zu  lassen. 

Anders  mit  der  Drahtschlinge ,  wenn  gleich  auch  dieser  eine 
grosse  aber  voraussichtlich  doch  iiberwindbare  Schwierigkeit  bei 
deren  Anlegung  sich  entgegenstellte.  Da  namlich  bei  der  vollstan- 
digen  Ausfullung  der  Kehlkopfshohle  durch  den  Polypen  das  Hin- 
iiberstreifen  der  Schlinge  iiber  den  Korper  des  Polypen  bis  zu 
seinem  Stiele  hin  absolut  nicht  ohne  Beruhrung  der  Kehlkopfswan- 
dung  auszufiihren  war,  jede  solche  Beruhrung  aber  sofort  eine  leb- 
hafte  Zusammenziehung  der  ganzen  Gegend  hervorrief,  so  konnte 
die  Anlegung  der  Schlinge  nur  durch  einen  gliicklich  berechneten 
und  ausgefiihrten  Wurf  gleichsam  im  Dunkeln  ausgefuhrt  werden; 
war  sie  aber  gelungen,  so  konnte  dann  die  Schlinge  ohne  alle  Ge- 
fahr der  Verletzung  benachbarter  Theile  bis  zur  Durchtrennung  der 
gefassten  Stelle  zusammengezogen  werden.  Es  blieb  dann  natiirlich 
ein  Rest  des  Stieles  sitzen,  allein  zugleich  auch  die  Aussicht  in 
der  jetzt  frei  gewordenen  Kehlkopfshohle  die  erforderlichen  Ein- 
wirkungen  zur  Zerstorung  desselben  sicher  vornehmen  zu  konnen, 
falls  dieser  Rest  nicht  von  selbst  bis  zu  einem  unschadlichen  Grade 
zusammenschrumpfen  sollte. 
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Diese  Erwagungen  waren  es,  welche  mich  bestimmten  zunachst 
die  Drahtschlinge  zur  Entfernung  des  Polypen  zu  versuchen  und 
ich  habe  diesen  Entschluss  nicht  zu  bereuen  gehabt.  Gleich  bei 
dem  ersten  Versuche,  am  5.  April  1864,  gelaDg  es  mittelst  dieser 
Schlinge  den  grossten  Theil  des  Polypen  abzutragen  und  zwar  in 
folgender  Weise. 

Wahrend  der  Kranke  die  erforderliche  Haltung  etc.  einhielt 
und  zwar  ohne  alle  Unterstutzung  durch  Gehiilfen,  fuhrte  ich  zu- 
nachst die  entsprechend  geformte  Schlinge  bis  dicht  an  das  freie 
Ende  des  durch  den  Exspirationsstrom  emporgehobenen  Polypen 
ein,  pragte  mir  seine  Lage  und  Richtung  etc.  genau  ein  und  liess 
nun  rasch  die  offene  Schlinge  zwischen  dem  Polypen  und  der  ihm 
anliegenden  rechten  Kehlkopfswand  hinabgleiten,  bis  ich  dem  Kor- 
per  des  Polypen  die  grosste  Weite  der  Schlinge  gegenuber  glaubte, 
drtickte  dann  die  Schlinge  nach  der  linken  Kehlkopfswand  hiniiber, 
zugleich  auch  ein  wenig  abwarts  und  zog  nun  rasch  die  Schlinge 
zu.  Alles  dieses  war  das  Werk  eines  Augenblickes  und  als  ich 
nun  die  Schlinge  in  die  Hohe  heben  wollte,  sass  sie  fest!  —  Erst 
durch  wiederholtes  festeres  Zuziehen  der  Schlinge.  sowie  durch 
mehrfache  vorsichtige  Tractionsversuche  nach  oben,  unten  und  zur 
rechten  Seite  hin  gelang  es  nach  Ablauf  mehrerer  Minuten  die  ge- 
fasste  Stelle  zu  durchtrennen  und  die  Schlinge  zu  entfernen,  aus 
welcher  wahrend  ihres  Durchganges  durch  die  Mundhohle  das  ab- 
getrennte  Stuck  des  Polypen  herausfiel  und  von  mir  mit  den  Fin- 
gern  von  der  Zungenspitze  weggenommen  wurde.  Wahrend  dieser 
ganzen  Zeit  fanden  bestandige  Wtirg-  und  Hustenbewegungen  statt 
und  der  wiederholt  eingelegte  Spiegel  musste  stets  sogleich  wieder 
herausgenommen  werden,  weil  er,  mit  blutigem  Schleime  vollstandig 
bespritzt,  nicht  das  Geringste  hatte  erkennen  lassen.  Das  ganze 
Manover  hatte  dem  Kranken  nicht  den  mindesten  Schmerz  verur- 
sacht,  ja  sogar  hatte  er  nicht  einmal  gemerkt,  dass  die  Operation 
vorgenommen  war,  sondern  geglaubt,  es  sei  nur  eine  etwas  langer 
dauernde  Sondenuntersuchung  gewesen,  bis  ich  ihm  die  entfernte 
Geschwulst  vorhielt.  Die  Blutung  war  ganz  unbedeutend,  so  dass 
nicht  einmal  reines  Blut,  sondern  nur  blutiger  Schleim  wenige 
Minuten  hindurch  ausgehustet  ward. 

Das  entfernte  Stuck  hatte  eine  langliche  von  zwei  Seiten  her 
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abgeplattete  Gestalt  (Lange  10—12,  Breite  7—8,  Dicke  2— 4Mmtr.), 
ein  unregelmassig  abgerundetes  und  ein  ganz  grade  abgesetztes 
Ende  mit  einer  deutlichen  Wundflache.  Die  Oberflache  war  durch- 
gehends  gebildet  von  dicht  aneinander  gedrangten,  kleiDen,  rund- 
lichen  Hockern  oder  Kornern  (bis  zu  2  Mmtr.  im  Durchmesser), 
welche  sich  beiin  Auseinanderbreiten  mit  der  Nadelspitze  nach  der 
Tiefe  hin  in  zapfenformigen  Verlangerungen  fortsetzten,  die  auf  einem 
gemeinschaftlichen  derberen  Boden  aufsassen ,  theils  einzeln ,  theils 
mehrere  mit  einander  verschmolzen ,  gleichsam  als  Sprossen  eines 
Wurzelstammes  —  das  achte  Bild  einer  Papillargeschwulst.  Die 
Farbe  der  ganzen  Masse  war  weissgrau  durchscheinend  und  man 
konnte  deutlich  durch  die  peripherischen  Rindenschichten  die  in 
dem  Innern  der  grosseren  Kornchen  verlaufenden  Capillargefassnetze 
noch  gefuilt  hindurchschimmern  sehen. 

Die  mikroskopische  Untersuchung  lieferte  das  gleiche  Resultat, 
wie  bei  den  Papillargeschwulsten  der  achten  Beobachtung.  (S.  oben 
pg.  333.)  Ein  verasteltes  zartes  Bindegewebsgerust  von  feinen 
Blutgefassen  durchsetzt  und  von  zahlrekhen  fest  an  einander  haf- 
tenden  Schichten  grosser,  platter,  polygonaler  Epithelialzellen  ringsum 
uberzogen. 

Gleich  nach  der  Operation  gab  der  Knabe  von  freien  Stticken 
an,  wie  er  jetzt  so  leicht  und  gut  den  Athem  »heraufziehen«  konne 
(d.  h.  inspiriren)  und  die  laryngoskopische  Untersuchung  zeigte  die 
beiden  hintern  Drittheile  der  Kehlkopfshohle  (nur  dem  Langen- 
durchmesser  nach  gerechnet)  ganz  frei,  wahrend  das  vordere  Dritt- 
theil  noch  durch  einen  Rest  der  Polypenmasse  ausgefullt  war, 
letzterer  bedeckt  von  diinnen  Blutgerinnseln,  welche  sich  von  dem- 
selben  mehrfach  auf  die  Seitenwandungen  des  Kehlkopfs  hinuber 
erstreckten  und  so  eine  weitere  genaue  Erkenntniss  verhinderten. 

6.  April.  Wie  gross  die  Beeintrachtigung  der  Respiration  durch 
den  Polypen  gewesen  ist,  erkennt  der  Kranke  erst  jetzt  recht  deut- 
lich, nachdem  der  grosste  Theil  desselben  entfernt  worden  ist.  Er 
hat  sich  frei  und  leicht  bewegen  konnen,  ohne  durch  eintretende 
Bangigkeit  an  sein  Uebel  gemahnt  worden  zu  sein,  die  lastigen 
Empfindungen  im  Kehlkopfe  von  dem  Schlagen  und  Klappen  des 
Polypen  sind  verschwunden,  er  hat  die  ganze  Nacht  gut  und  ganz 
leise  athmend  geschlafen,  nur  zeitweise  etwas  geschnarcht.   Dagegen 
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hat  sich  im  Laufe  des  gestrigen  Nachmittags  einfge  Heiserkeit  der 
Stimrae  eingestellt,  welche  heute  friih  einen  ziemlich  betrachtlichen 
Grad  erreicht  hat  bei  iibrigens  ganz  ungestortem  Allgemeinbefinden. 

Die  laryngoskopische  Untersuchung  liess  sogleich  die  Ursache 
dieser  Heiserkeit  erkennen,  sie  zeigte  (s.  Taf.  VIII.  Fig.  13)  den 
vordern  Winkel  der  Glottis  in  einer  Lange  von  etwa  5 — 6  Mmtr. 
vollstandig  ausgefullt  durch  eine  stark  gerothete  Masse  mit  einer 
obern  grobkornigen  Oberflache  und  einer  nach  hinten  gegen  die 
hintere  Wand  der  Kehlkopfshohle  hin  gerichteten  glatten.  in  der 
Mitte  leicht  vertieften  Schnittflache  von  etwa  3  Mm.  Hohen-  oder 
Dickendurchmesser,  welche  quer  die  Glottis  durchsetzte.  Der  ubrige 
Theil  der  Stimmritze  war  frei  und  bei  tiefem  Einathmen  so  weit, 
dass  man  einen  kleinen  Finger  hatte  hindurchstecken  konnen.  Die 
erwahnte  Masse  war  der  durch  die  eingetretene  Wundentziindung 
stark  geschwellte  Rest  des  Polypen,  welcher  an  der  angegebenen 
Stelle  zwischen  den  Stimm-  und  Taschenbandern  ziemlich  fest  ein- 
klemmt  steckte,  indem  er  bei  gewohnlicher  Respiration  gar  keine 
Lageveranderungen  wahrnehmen  liess  und  nur  bei  sehr  angestreng- 
tem  Ein-  und  Ausathmen,  sowie  bei  Sprechversuchen  ein  ganz  ge- 
ringes  Aufsteigen  und  Zuriickgleiten  seines  an  das  rechte  Stimm- 
und  Taschenband  anstossenden  freien  Randes  bemerkt  werden  konnte- 
Eine  Unterscheidung  des  Korpers  und  Stieles,  sowie  ein  Erkennen 
des  Ursprungs  aus  dem  linken  Ventrikel  war  jetzt  nicht  moglicb, 
da  die  ganze  Masse  sichtlich  fest  gepresst  an  der  linken  Kehlkopfs- 
wandung im  Niveau  des  Taschenbandes  anlag  und  die  Granze  zwi- 
schen beiden  nur  durch  eine  schmale  dunkle  Linie  angedeutet  war. 
Der  sichtbare  Theil  des  rechten  Stimmbandes  war  massig  gerothet, 
sonst  keine  Veranderung  an  der  Kehlkopfswandung  bemerkbar. 

In  den  nachstfolgenden  Tagen  verlor  sich  die  Heiserkeit  rasch 
wieder  bis  auf  einen  ganz  unbedeutenden  Grad;  die  Rothung  des 
rechten  Stimmbandes  verschwand  ganzlich  und  der  Geschwulstrest 
sank  merklich  zusammen,  indem  seine  Beweglichkeit  bei  der  Re- 
spiration in  gleichem  Grade  zunahm,  ohne  jedoch  auch  nur  entfernt 
der  fruhern  Beweglichkeit  nahe  zu  kommen,  indem  die  Excursionen 
des  an  die  rechte  Kehlkopfswandung  anstossenden  freien  Endes 
keine  5  Mmtr.  betrugen. 

Am  11.  April  schritt   ich  zur  Entfernung  dieses  Restes   des 
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Polypen  und  zwar  ebenfalls  vermittelst  der  Drahtschlinge ,  welcher 
die  dein  Sitze  und  der  Grosse  dieses  Restes  entsprechende  Form 
und  Richtung  gegeben  ward,  sowie  ich  denn  auch  die  Leitungsrohre 
fur  die  Schlinge  an  ihrem  vordern  Ende  zuvor  etwas  starker  ge- 
kriimmt  hatte,  urn  mit  der  Schlinge  sicher  bis  ganz  in  den  Grund 
des  vordern  Vereinigungswinkels  der  Stimmbander  diesseits  des 
vordern  Endes  der  Geschwulst  eindringen  zu  konnen.  Nach  zwei 
vergeblichen  Versuchen  gliickte  es  mir  bei  der  dritten  Einfuhrung, 
die  Schlinge  (ebenso  wie  bei  der  ersten  Operation  ohne  Leitung 
durch  das  Auge)  urn  die  Geschwulst  hart  an  dem  Rande  des  Stimm- 
bandes  umzulegen,  und  eben  so  wie  damals  musste  ich  auch  jetzt 
mehrfache  vorsichtige  Tractionen  mit  dem  Instrumente  nach  ver- 
schiedenen  Richtungen  hin  vornehmen,  urn  die  Trennung  an  der 
zusammengeschniirten  Stelle  zu  vollenden,  obgleich  ich  die  Schlinge 
mit  aller  Kraft  zusammengezogen  hatte.  An  dem  herausgezogenen 
Instrumente  fand  sich  in  der  Schlinge  festhaftend  ein  rundliches 
Stuck  von  dunkelrothern,  fleischahnlichem  Aussehen  und  6 — 7  Mm. 
Durchmesser.  Blutung  sehr  gering,  nur  einige  Male  Aushusten  und 
Ausrauspern  blutigen  Schleims,  dagegen  etwas  Schmerz  bei  den 
Versuchen,  die  Polypenmasse  abzureissen. 

Die  Untersuchung  zeigte  jetzt,  abgesehen  von  einigen  diinnen 
Blutgerinnseln ,  welche  auf  verschiedenen  Stellen  der  Innenflache 
des  Kehlkopfs  hafteten,  nur  noch  einen  kleinen  dreieckigen  Rest 
von  dem  aus  der  Seitentasche  hervorragenden  Stiele,  ungefahr  in 
Gestalt  eines  stumpfwinkligen  Dreiecks  mit  einer  Basis  von  8 — 10 
und  einer  Hbhe  von  2 — 3  Mm.  (Taf.  VIII.  Fig.  14).  Liess  ich  den 
Knaben  ein  hohes  »ae«  angeben,  welches  ganz  rein  klang,  so  ver- 
schwand  dieser  Rest  bis  auf  die  eben  noch  wahrnehmbare  Spitze 
unter  der  Vorwolbung  des  linken  Taschenbandes  fast  ganzlich  (Fig.  1 5), 
indem  er  nur  noch  als  ein  schmaler,  an  der  breitesten  Stelle  kaum 
einen  Mmtr.  breiter,  graurothlicher  Streifen  erschien,  unterhalb  des- 
sen  der  freie  scharfe  Rand  des  linken  Stimmbandes  als  ein  schmaler, 
weisser  Streifen ,  nur  durch  eine  ganz  schmale ,  dunkle  Spalte  von 
dem  rechten  Stimmbande  getrennt,  erblickt  ward;  beide  Bander 
zeigten  eine  ganz  normale  weissglanzende  Farbe. 

In  den  nachstfolgenden  drei  Tagen,  wahrend  welcher  der  Knabe 
noch  in  Tubingen  verweilte,  blieb  der  laryngoskopische  Befund  der 
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gleiche,  wie  er  eben  angegeben  worden  ist.  Die  Stimme  war  noch 
eben  merkbar  belegt,  das  Athmen  dagegen  vollkommen  frei,  aueh 
beim  Laufen  etc.  ganz  leicht  und  unhorbar. 

Meinem  Wunsche,  den  Knaben  nach  Ablauf  einiger  Wocben 
wieder  untersuchen  zu  konnen,  um  von  dem  weitern  Verhalten  des 
Restes  des  Polypenstieles  Einsicbt  zu  nehmen,  sind  die  Eltern  des- 
selben  bisher  noch  nicht  nachgekommen ;  dagegen  habe  ich  von 
ihnen  wiederholt  und  zwar  zuletzt  um  Weihnacbten  1864  briefliche 
Nachricht  von  dem  ungetrubten  Fortbestande  der  Reinheit  der 
Stimme  etc.  ihres  Sohnes  erhalten. 


Zwolfte  Beobachtnng. 

Herr  Dr.  B . . . ,  Geheimer  Medicinalrath  in  St.  in  Preussen, 
64  Jahre  alt,  welcher  von  Jugend  auf  nie  eine  ganz  reine  klangvolle 
Stimme  gehabt  zu  haben  versichert,  bemerkte  in  den  letzten  Jahren 
eine  ganz  allmalig  zunehmende  Verschlechterung  derselben,  so  dass 
sie  noch  mehr  bedeckt  und  endlich  heiser  wurde,  wahrend  gleich- 
zeitig  auch  das  laute  Sprechen  eine  zunehmende  grossere  An- 
strengung  verursachte.  Im  Winter  1862/e3  steigerte  sich  Beides, 
so  dass  der  iibrigens  vollkommen  gesunde  Mann  nicht  mehr  ver- 
mochte,  laut  vorzulesen,  weil  er  die  dazu  erforderliche  Modu- 
lation der  Stimme  nach  Klang,  Starke  etc.  nicht  mehr  in  seiner 
Gewalt  hatte.  Im  Anfange  des  Winters  1863/64  nahm  die  Heiserkeit 
noch  mehr  zu  und  steigerte  sich  zeitweise  sogar  zu  vollkommener 
Aphonie,  wahrend  sonst  gar  keine  weiteren  krankhaften  Zufalle 
beobachtet  wurden.  Nur  nachdem  Patient  im  Dezbr.  1863  einer 
laryngoskopischen  Untersuchung  sich  unterzogen  hatte,  welche  das 
Vorhandensein  eines  kirschsteingrossen  Polypen  an  dem  rechten 
Stimmbande  gezeigt  hatte,  glaubte  er  auch  seit  dieser  Zeit  hie  und 
da  eine  Beschrankung  der  Luftmenge  beim  Einathmen  zu  em- 
pfinden. 

Als  Patient  im  Mai  1864  behufs  der  Beseitigung  seines  Leidens, 
das  ihn  in  der  Ausiibung  seiner  Thatigkeit  vielfach  beschrankte,  zu 
mir  gekommen  war,  fand  ich  dessen  Stimme  durchaus  heiser  und 
rauh,  vollkommen  ton-  und  klanglos,  wenn  auch  bei  der  gewohn- 
lichen  Unterhaltung  ganz  in  der  Nahe  ohne  Schwierigkeit  verstand- 
lich.  Laut  zu  sprechen  oder  zu  rufen  war  er  nicht  im  Stande, 
eben  so  wenig  vermochte  er  einen  bestimmten  Ton  anzugeben,  na- 
mentlich  war  es  ihm  ganz  unmoglich,  auch  nur  mit  einem  unreinen 
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heisern  Tone  aus  der  hohern  Stimmlage  sofort  einzusetzen,  sondern 
wenn  er  einen  solchen  hohern  Ton  angeben  wollte,  musste  er  immer 
zuerst  mit  einem  tiefern  Tone  ansetzen  und  konnte  diesen  dann 
allmalig  etwas  hoher  hinauftreiben.  Athembeschwerden  waren  nicht 
vorhanden,  dagegen  etwas  Husten  mit  sparsamem  Schleimauswurf, 
letzterer  wohl  nur  Folge  von  Erkaltung  auf  der  Reise  und  nach 
einigen  Tagen  wieder  verschwindend. 

Die  erste  laryngoskopische  Untersuchung  (am  5.  Mai)  zeigte  so- 
fort als  Ursache  der  Heiserkeit  eine  Geschwulst,  welche  in  Form  einer 
Halbkugel  von  ungefahr  8  Mmtr.  Durchmesser  aus  dem  vordersten 
Theile  der  rechten  Seitentasche  des  Kehlkopfes  frei  in  den  mittlem 
Abschnitt  der  Kehlkopfshohle  hineinragte.  (Taf.  VII.  Fig.  34.)  Mit 
ihrer  unteren  etwas  abgeflachten  Oberflache  lag  diese  Geschwulst 
dem  rechten  Stimmbande  dicht  auf,  dasselbe  leicht  nach  unten 
wolbend,  mit  ihrer  obern  Wolbung  hob  sie  das  rechte  Taschenband 
nicht  nur  in  einen  starken  Bogen  nach  oben  empor,  sondern  zog 
auch  dessen  freien  verdiinnten  Rand  etwas  mit  sich  nach  der  Mit- 
tellinie  der  Kehlkopfshohle  hin,  so  dass  er  bei  verengter  Stimmritze 
nahezu  senkrecht  liber  der  letztern  sich  befand.  Die  Hauptmasse 
der  Geschwulst  hatte  offenbar  ihren  Sitz  in  dem  rechten  Ventrikel, 
in  welchem  sie  sehr  weit  nach  oben,  bis  nahe  an  den  freien  Rand 
der  Plica  ary-epiglottica  in  die  Hohe  reichte,  wie  man  deutlich  daran 
erkennen  konnte,  dass  diese  ganze  Parthie  der  seitlichen  Wandung 
des  Kehlkopfs  von  oben  bis  unten  hin  in  zunehmender  Weise,  ahn- 
lich  der  Form  eines  fallenden  Glastropfens,  starker  in  die  Kehlkopfs- 
hohle hinein  sich  vorwolbte,  bis  sie  endlich  unten  in  den  vorhin  er- 
wahnten  diinn  ausgezogenen,  freien  Rand  des  Taschenbandes  auslief. 

Der  freie  sichtbare  Theil  der  Geschwulst  hatte  eine  ganz  glatte, 
glanzende,  vollkommen  kugelformige  Oberflache  und  eine  gelblich- 
grau  durchscheinende  Farbung,  auf  welchem  Grunde  sich  um  so 
scharfer  ein  kleines  hellrothes  Blutgefass  abhob,  das  von  vorn  nach 
hinten  uber  die  Geschwulst  verlaufend  in  zwei  feine  Aestchen  sich 
theilte.- 

Die  Consistenz  der  Geschwulst  war  prall  elastisch,  so  dass  sie 
bei  massig  festem  Andrucken  einer  Sonde  an  der  beruhrten  Stelle 
ein  kleines  rundliches  Grubchen  deutlich  wahrnehmen  liess,  welches 
mit  Wegnahme  der  Sonde  sofort  wieder  verschwand. 
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Wenn  Patient  moglichst  hoch  und  stark  intonirte,  so  ragte  die 
Geschwulst  mit  ihrer  freien  Wolbung  nach  links  uber  die  Stimm- 
ritze  bis  auf  und  uber  die  Mitte  des  linken  Stimmbandes  hin,  so 
dass  sie  fast  das  linke  Taschenband  beruhrte  und  das  linke  Stimm- 
band  selbst  an  der  Beruhrungsstelle  leicht  nach  unten  drangte.  Bei 
dieser  Stellung  erschien  der  vordere  Rand  der  Geschwulst  nur  noch 
etwa  2  Mmtr.  von  dem  vordern  Vereinigungswinkel  der  beiden 
Stimmbander  entfernt,  an  welcher  Stelle  sich  stets  ein  sehr  fein- 
blasiger  weisser  Schaum  bildete,  sowie  auch  in  dem  Umfange  der 
Geschwulst  auf  dem  linken  Stimmbande,  wahrend  man  unmittelbar 
an  dem  hintern  Umfange  der  Geschwulst  in  Folge  der  durch  sie 
bewirkten  Auseinanderdrangung  des  Taschen-  und  Stimmbandes 
durch  die  klaffende  Miindung  tief  in  die  rechte  Seitentasche  hinein- 
blicken  konnte. 

Wichen  bei  tiefem  Einathmen  beide  Stimmbander  moglichst 
weit  aus  einander,  so  ragte  die  Wolbung  der  Geschwulst  noch 
immer  etwa  3  Mmtr.  weit  uber  den  freien  Rand  des  rechten  Stimm- 
bandes in  die  Kehlkopfshohle  hinein. 

Im  ubrigen  Kehlkopfe  war  ausser  einer  leichten,  feinen  In- 
jectionsrothe  der  hintern  sichtbaren  Parthie  beider  Stimmbander 
nichts  Krankhaftes  zu  entdecken. 

Den  angegebenen  Erscheinungen  nach  musste  ich  die  Diagnose 
auf  einen  sog.  Blasenpolypen  der  rechten  Seitentasche  des  Kehlkopfes 
stellen,  welcher  beim  Intoniren  und  Sprechen  gleich  einem  Dampfer 
von  oben  auf  beide  Stimmbander  driickte  und  so  deren  freie 
Schwingung  verhinderte.  Hochst  wahrscheinlich  nahm  dieser  Polyp, 
aus  einer  mit  Fliissigkeit  gefullten  Sackmembran  bestehend  und 
von  einer  Aussttilpung  der  den  Ventrikel  auskleidenden  Schleim- 
haut  uberzogen,  seinen  Ursprung  aus  einem  der  in  dem  Ventrikel 
sehr  reichlich  vorhandenen  Druschen,  wie  dieses  schon  oben  pg.  136 
und  145  besprochen  worden  ist. 

Bei  dieser  Sachlage  konnte  von  einer  auch  nur  annahernd 
vollstandigen  Exstirpation  der  vorhandenen  Geschwulst  keine  Rede 
sein,  sondern  es  konnte  sich  nur  darum  handeln,  durch  Anlegung 
einer  einfachen  oder  einer  mit  Substanzverlust  verbundenen  Oeff- 
nung  in  der  Geschwulstwandung  deren  Inhalt  sich  entleeren  zu 
lassen  und  dadurch  die  storende  mechanische  Einwirkung  der  Ge- 
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schwulst  auf  die  Stimmbander  zu  beseitigen.  Von  diesen  beiden 
Verfahren  liess  das  erstere,  die  einfache  Eroffnung  der  Geschwulst 
durch  Stich  oder  Schnitt,  sonstiger  Erfahrung  entsprechend,  eine 
dauernde  Heilung  viel  weniger  hoffen,  als  das  zweite,  bei  welchem 
voraussichtlich  die  in  der  Balgmembran  gesetzte  Substanzlucke  der 
Wiederverwachsung  ihrer  Wundrander  ein  grosseres  Hinderniss  ent- 
gegen  stellen  wiirde,  als  bei  der  einfachen  Trennung. 

Ich  versuchte  deshalb  zunachst  von  dem  in  der  Kehlkopfshohle 
sich  hervorwolbenden  Theile  der  Geschwulst  ein  moglichst  grosses 
Stiickchen  abzuschneiden,  um  so  eine  grosse  weitklaffende  Oeffnung 
zu  gewinnen,  stand  aber  nach  einigen  Tagen  davon  ab,  weil  bei 
der  grossen  Reizbarkeit  der  Kehlkopfsschleimhaut  und  bei  der  Enge 
des  Raumes  die  Einfuhrung  und  Anlegung  der  dazu  erforderlichen 
Instrumente  nicht  nach  Wunsch  gelang,  und  als  ich  nach  fortgesetz- 
ten  Versuchen  dennoch  dahin  gekommen  war,  mit  dem  Instrumente  den 
Polypen  zu  erreichen  und  zu  beriihren ,  die  glatte,  pralle,  gewolbte 
Oberflache  desselben  der  Ergreifung  und  Fixirung  neue  Schwierig- 
keiten  entgegen  stellte.  Dies  veranlasste  mich,  von  weiteren  Ver- 
suchen dieser  Art  einstweilen  abzustehen  und  vorderhand  nur  die 
einfache  Punction  vorzunehmen,  in  der  Hoffnung,  dass  nach  dieser 
das  Eingreifen  und  Abschneiden  des  erschlafften  Sackes  leichter 
auszufuhren  sein  wiirde. 

Mit  dem  ungedeckten  zweischneidigen  Messer  (Taf.  V.  Fig.  6) 
gelang  es  mir  auch  sofort  am  14.  Mai,  den  Polypen  hart  an  dem 
Rande  des  Taschenbandes,  da  wo  das  sichtbare  Blutgefasschen  sich 
gablig  theilte,  anzustechen,  worauf  sogleich  nach  dem  Zunickziehen 
des  Messers  eine  dickliche,  schmutziggrau  gefarbte,  dttnnem  Buch- 
binderkleister  oder  dicklichem  Gummischleime  nach  Farbe  und  Con- 
sistenz  ganz  ahnliche  Fliissigkeit  hervorquoll.  Anfangs  blieb  dieselbe 
in  Form  einer  runden,  grauen  Peiie  auf  der  Oberflache  des  Polypen 
an  der  Stichstelle  stehen,  breitete  sich  dann  ganz  langsam  theils 
nach  vorn  in  der  Furche  langs  des  Taschenbandrandes  aus,  theils 
drang  sie  nach  hinten  in  den  offenstehenden  Theil  des  Ventrikels 
hinab,  dessen  Boden  sie  als  eine  diinne,  graue  Schichte  uberzog. 
Als  wahrend  des  fortdauernden  langsamen  Hervorquellens  dieser 
Fliissigkeit  der  Kranke  wiederholt  gesprochen,  Tone  angegeben 
hatte  etc.,  bei  welchen  Bewegungen  die  gegenuberliegenden  Wan- 
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dungen  der  Kehlkopfshohle  naturlich  mehrfach  in  gegenseitige  Be- 
riihrung  gekommen  waren,  sah  man  die  hervorgequollene  Fliissig- 
keit  vielfach  in  dicklichen  Faden  in  querer  oder  scbrager  Richtung 
durch  die  Kehlkopfshohle  hindurch  ausgespannt,  das  eine  Mai  von 
der  Stichstelle  aus  gerade  nach  der  gegeniiberliegenden  Parthie  des 
linken  Stimmbandes  hiniiber,  ein  anderes  Mai  von  der  gleichen 
Stelle  aus  schrag  zu  dem  linken  Giessbeckenknorpel  hin,  welche 
Faden  ihrer  grossen  Zahigkeit  wegen  mehrere  Minuten  hindurch 
diese  Ausspannung  beibehielten. 

Die  Entleerung  der  Cyste  ging  vielleicht  eben  dieser  consisten- 
ten  und  zahen  Beschaffenheit  ihres  Inhalts  und  der  Kleinheit  der 
gemachten  Oeffnung  wegen  nur  sehr  allmalig  vor  sich,  so  dass 
noch  am  folgenden  Tage  bei  der  laryngoskopischen  Untersuchung 
deutliche  Spuren  des  Inhaltes  an  der  Stichstelle  hervordringend 
und  auf  der  Oberflache  des  rechten  Stimmbandes  sich  ausbreitend 
gesehen  werden  konnten. 

Die  Menge  der  entleerten  Fltissigkeit  liess  sich  auch  nicht 
einmal  annahernd  schatzen,  wie  denn  auch  in  dem  ausgerausperten 
Schleime  keine  Spuren  derselben  bemerkt  werden  konnten,  die  zu 
einer  mikroskopischen  Untersuchung  auf  die  darin  enthaltenen  Form- 
elemente  aufgefordert  hatten. 

Mit  fortschreitender  Entleerung   nahm   der  Umfang  des  Poly- 
pen  sichtlich  an  Grosse  ab;  seine  Wolbung  nach  links,   die  vor 
der  Incision  bis  auf  die  Mitte  des  entgegengesetzten  linken  Stimm- 
bandes hin  gereicht  hatte,   war  24  Stunden  darauf  schon  zuriick- 
gegangen  bis  zur  Mitte  des  rechten  Stimmbandes.     In  den  beiden 
nachstfolgenden  Tagen  zog  sie  sich  noch  mehr  zuriick,  so  dass  sie 
nur   noch   bis    zum   freien  Rande    des  Taschenbandes  reichte   und 
beim   Intoniren    die   ganze   Flache    des   rechten   Stimmbandes   frei 
uberblicken   liess.     In  gleicher  Weise    ward    mit    fortschreitender 
Entleerung    des    Polypen  nicht   nur  der    senkrechte   Durchmesser 
des  sichtbaren  Theiles  des  Polypen  verkleinert,  letzterer  von  oben 
nach  unten  mehr   und   mehr   abgeflacht,    sondern  auch   die    durch 
seinen   obern  in  dem  Ventrikel  gelegenen  Theil  bewirkte  Vordran- 
gung  des  rechten  Taschenbandes   und   der    daruber  gelegenen  Par- 
thie der  seitlichen  Kehlkopfswandung  flachte  sich  rasch  ab  und  ver- 
schwand  endlich  vollstandig. 

25* 
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Bei  den  beiden  letzten  Untersuchungen  am  18.  und  19.  Mai 
konnte  ich  den  Polypen  nur  noch  als  einen  schmalen  etwa  2  Mmtr. 
hohen  und  vielleicht  doppelt  so  langen,  flach  gewolbten  rothlichen 
Wulst  in  dem  rechten  Ventrikel  erkennen,  der  eben  nur  noch  bis 
zur  Mundung  des  Ventrikels  hin  reichte.    (Taf.  VII.  Fig.  35.) 

Den  angefuhrten  Veranderungen  des  Polypen  ganz  entsprechend 
kehrte  auch  die  Kraft  und  der  Klang  der  Stimme  wieder.  Schon 
wenige  Minuten  nach  der  Punktion  war  eine  giinstige  Veranderung 
der  Stimme  bemerkbar,  welche  so  rasche  Fortschritte  machte,  dass 
2 — 3  Tage  spater  Patient  wieder  mit  kraftiger,  klangvoller  Stimme 
laut  reden  konnte,  dass  er  beim  Tonangeben  mit  Leichtigkeit  und 
zwar  gleich  von  vorn  herein  mit  einem  beliebig  hohen  Tone  ein- 
setzen  konnte,  ohne  dazu  wie  vorhin  von  einem  tiefern  Tone  all- 
malig  in  die  Hohe  gestiegen  zu  sein,  —  mit  einem  Worte  Patient 
erklarte  vollstandig  seine  Stimme  so  wieder  gewonnen  zu  haben, 
wie  er  sie  fruher  besessen. 

Unter  diesen  Umstanden  und  da  die  Geschwulst  in  ihrem  jetzi- 
gen  Zustande  ihrer  Kleinheit  und  verborgenen  Lage  wegen  dem 
Messer  etc.  ganz  unzuganglich  war,  auch  von  einer  etwa  wieder- 
kehrenden  Anfiillung  nach  Ablauf  von  5  Tagen  nach  der  Operation 
noch  keine  Spur  bemerkt  werden  konnte,  so  konnte  auch  von  einem 
weitern  operativen  Eingriffe  fur  jetzt  keine  Rede  sein,  vielmehr 
musste  die  Wiederanfullung  der  Cyste  abgewartet  werden,  iiber 
deren  Eintritt  jedoch  sich  Nichts  vorausbestimmen  liess.  Am  20.  Mai 
verliess  der  Operirte  Tubingen  wieder,  hochst  erfreut  iiber  die  un- 
erwartet  schnell  und  glucklich  gelungene  Befreiung  von  seinem 
Stimmleiden. 

Gegen  Ende  November  empfing  ich  von  ihm  die  letzte  brief- 
liche  Mittheilung,  dass  bis  dahin  noch  keine  Spur  einer  Wiederkehr 
des  Uebels  zu  bemerken  sei,  und  dass  obwohl  er  jetzt  wieder  viel 
und  anhaltend  und  laut  reden  rnusse,  dieses  dennoch  ohne  alle 
Schwierigkeit  und  Anstrengung  von  Statten  gehe. 
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Frau  Abele  aus  Heilbronn  am  Neckar.  gegenwartig  48  Jahre 
alt,  bemerkte  zuerst  in  ihrem  30.  Lebensjahre  beim  Singen,  dass 
beim  Aufsteigen  in  der  Tonleiter  die  Stimme  ofters  plotzlich  ver- 
sagte,  und  dass  sie  die  Fahigkeit  verlor  hohe  Tone  anzugeben. 
Fiinf  bis  sechs  Jahre  spater  ward  ihr  das  Sprechen  etwas  schwerer, 
so  dass  sie  sich  in  einer  bis  dahin  ungewohnten  Weise  anstrengen 
musste,  um  laut  und  deutlich  zu  reden;  auf  arztliche  Verordnung 
hin  angewandte  Blutegel  und  Blasenpflaster  an  den  Hals  nutzten 
nichts,  schienen  vielmehr  die  Sache  etwas  zu  verschlimmern ,  wie 
denn  auch  einige  Jahre  spater  die  zu  der  Beseitigung  der  inzwischen 
eingetretenen  brennenden  und  prickelnden  Empfindungen  im  Halse 
vorgenommenen  Bepinselungen  der  Rachenhohlenschleimhaut  mit 
Hollen stein-Solution  ohne  alien  Erfolg  blieben. 

Unmittelbar  nach  einem  im  October  1856  genommenen  heissen 
Bade  trat  eine  acute  mit  Fieber  verbundene  Affection  des  Unter- 
leibs  auf,  welche  die  Kranke  4 — 5  Wochen  lang  an  das  Bett  fes- 
selte.  Zu  dieser  gesellte  sich  spater  noch  ein  ausserst  heftiger 
Husten  mit  reichlichem  Auswerfen  und  selbst  haufigem  Erbrechen 
grosser  Massen  dicken  grunen  Schleimes,  welcher  die  Kranke  zwei 
Monate  hindurch  Tag  und  Nacht  qualte  und  grosse  Abmagerung 
und  Entkraftung  herbeifiihrte.  Hiezu  gesellte  sich  noch  um  Neu- 
jahr  1857  herum  der  ganzliche  Verlust  der  Stimme,  jedoch  ohne 
alle  Athembeschwerden ,  ohne  Zweifel  hauptsachlich  Folge  der 
grossen  Schwache  der  Kranken.  Nach  einer  streng  durchgefiihrten 
langern  Kur  mit  Buttermilch  verloren  sich  allmalig  die  Unterleibs- 
storungen  nebst  dem  Husten,  Appetit  und  Krafte  kehrten  wieder, 
und  nachdem  die  Kranke  um  Ostern  1857,  etwa  14  Tage  lang  den 
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Genuss  der  freien  Luft  gehabt  hatte,  stellte  sich  auch  die  Stimme 
wieder  ein,  wenn  auch  nicht  so  kraftig  und  etwas  rauher,  als  die- 
selbe  vor  dera  Beginn  der  schweren  Erkrankung  im  October  1856 
gewesen  war. 

Im  Laufe  des  Sommers  1857  bemerkte  die  Kranke,  dass  das 
bis  dahin  ganz  freie  Athmen  allmalig  etwas  schwerer  und  mtihsamer 
ward,  welche  Erschwerung  in  den  nachstfolgenden  Jahren  noch  zu- 
nahm,  aber  so  langsam  und  ohne  sonstige  Zufalle,  dass  die  Kranke 
sich  nicht  veranlasst  ftthlte,  ernstlich  nach  arztlicher  Hulfe  sich 
umzusehen. 

Im  Juni  1860  empfand  die  Kranke  eines  Nachts  bei  etwas  an- 
gestrengterem  Athmen  in  der  Ruckenlage  im  Bette  plotzlich  das 
Gefuhl  von  etwas  in  ihrem  Halse  sich  Bewegendem,  ein  Anschlagen 
oder  Klopfen.  Dieses  Gefuhl  kehrte  in  den  folgenden  Nachten 
mehrmals  wieder,  aber  nicht  bei  Tage,  bis  etwa  4 — 6  Wochen 
spiiter  es  sich  auch  am  Tage  beim  Sprechen  einstellte.  Hier  ge- 
schah  es,  anfangs  nur  selten,  dass  bei  Versuchen  laut  zu  sprechen 
plotzlich  ein  Anschlag  gefuhlt  ward,  in  welchem  Augenblicke  zu- 
gleich  dann  die  Stimme  ganzlich  ausblieb,  jedoch  ohne  eintretende 
Athemnoth.  Vierzehn  Tage  spater  trat  diese  Empfindung  von  An- 
schlagen fast  bestandig  bei  jedem  starkeren  Athemzuge,  beim  lauten 
Sprechen  und  zwar  jetzt  mit  Athemnoth  verbunden,  ein,  ohne  dass 
jedoch  die  Kranke  den  Ort  dieses  Anschlagens  genau  anzugeben  im 
Stande  war.  Wenn  es  ihr  auch  meist  vorn  oben  im  Halse  seinen 
Sitz  zu  haben  schien,  so  empfand  sie  es  doch  andere  Male  mehr 
aufwarts  im  Kopfe,  oder  wieder  andere  Male  tiefer  abwarts  vorn 
in  der  Brust  oder  hinten  zwischen  den  Schultern.  Dabei  war  die- 
ses Anschlagen  so  hell  und  laut,  dass  es  auch  von  Nebenstehenden 
ganz  deutlich  vernommen  werden  konnte. 

Nachdem  dieser  Zustand  trotz  aller  dagegen  angewandten  Mittel 
etwa  4  Wochen  hindurch  angehalten  hatte,  verminderte  sich  all- 
malig die  Heftigkeit  des  klopfenden  Gefuhls  und  die  mit  demselben 
verbundene  Athemnoth,  so  dass  die  Kranke  den  nachstfolgenden 
Winter  1860/61  bei  grosster  Vorsicht  und  fast  ununterbrochenem 
Zimmerhuten  in  einem  ertraglichen  Zustande  hinbrachte. 

Der  gleiche  Zustand  ohne  wesentliche  Verschlimmerung  blieb 
auch  im  Jahre  1861  und  1862  fortbestehen ,   wahrend  welcher  Zeit 
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auch  schon  von  einem  der  verschiedenen  von  der  Kranken  consul- 
tirten  Aerzte  die  Vermuthung  ausgesprochen  wurde,  die  Ursache 
aller  BeschwerdeD  konne  in  einem  Gewachse  liegen,  das  im  Halse 
oder  sonstwo  seinen  Sitz  habe,  aber  ohne  dass  von  demselben  eine 
nahere  Untersuchung  mit  dem  Kehlkopfsspiegel  angestellt  oder  an- 
gerathen  worden  ware. 

Im  Winter  1862/63  verlor  sich  die  Sprache  ganzlich  und  die 
Athembeschwerden  wurden  gleichzeitig  immer  starker,  weshalb  sich 
die  Kranke  im  Juli  1863  zur  Kur  nach  Ems  begab,  wo  sie  4  Wochen 
hindurch  badete,  trank,  gurgelte  und  inhalirte,  jedoch  ohne  davon 
irgend  welchen  Einfluss  auf  ihre  Beschwerden  wahrzunehmen.  Trotz 
der  wiederholten  Aufforderung  der  Kranken  an  den  sie  behandeln- 
den  Badearzt,  eine  laryngoskopische  Untersuchung  bei  ihr  anzu- 
stellen,  geschah  dieses  nicht,  bis  sich  endlich  die  Kranke  gegen 
Ende  der  ganz  erfolglosen  Kur  mit  der  gleichen  Bitte  an  einen 
andern  dortigen  Arzt,  Dr.  Orth,  wandte,  der  nach  einer  zweimali- 
gen  Untersuchung  das  Vorhandensein  eines  Kehlkopfspolypen  er- 
kannte  und  behufs  der  Entfernung  desselben  der  Frau  nach  Tubin- 
gen zu  gehen  dringend  anrieth. 

Auf  der  Ruckreise  von  Ems  nach  Heilbronn  warf  die  Kranke 
wahrend  eines  Hustenanfalls  ein  erbsengrosses  rothliches  korniges 
Stiickchen  aus,  welches  in  seinem  Ansehen  mit  den  spater  hier 
entfernten  Polypenstticken  vollstandig  ubereinstimmte.  Eine  merk- 
liche  Erleichterung  des  Athmens  war  die  unmittelbare  Folge,  welche 
indessen  nicht  lange  andauerte. 

Den  in  Ems  erhaltenen  Rath  war  die  Kranke  anfangs  Willens 
sofort  auszufiihren,  stand  aber  trotz  des  Zuredens  ihres  Hausarztes 
wieder  davon  ab,  lediglich  aus  Angst  und  Furcht  vor  den  Gefahren 
einer  blutigeu  Operation,  des  Schneidens  am  oder  gar  im  Halse! 
Als  aber  im  Laufe  des  Winters  1863/64  die  Athembeschwerden 
auf  einen  immer  hohern  Grad  und  selbst  bis  zur  Erstickungsangst 
gestiegen  waren,  entschloss  sich  endlich  doch  die  Kranke  gegen 
Ende  April  1864  zur  Reise  nach  Tubingen,  urn  hier  das  letzte  Heil- 
mittel  zur  Rettung  des  bedrohten  Lebens  zu  versuchen. 

Die  von  mir  angestellte  Untersuchung  ergab  nun  Folgendes. 

Gleich  bei  dem  ersten  Anblick  der  Kranken  fallt  das  muhsame, 
mit  sichtlicher  Anstrengung  der  Respirationsmuskeln  vor  sich  gehende 
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Athmen  auf,  welches  bestandig  mit  einem  lauten  ziehenden  oder 
keuchenden  Gerausche  verbunden  ist,  dem  sich  zuweilen  noch  am 
Ende  jeder  Inspiration  ein  zweites  kurzes,  klappendes  Gerausch  wie 
von  dem  Anschlagen  eines  weichen  Gegenstandes  anschliesst,  welches 
jedoch  nur  in  der  Nahe  der  Kranken  vernommen  wird.  Zu  spre- 
chen  vermag  die  Kranke  nur  mit  grosser  Anstrengung,  dabei  ist 
die  Stimme  vollkommen  ton-  und  klanglos  und  so  leise,  dass  die- 
selbe  nur  bei  grosster  Aufmerksamkeit  in  nachster  Nahe  verstanden 
werden  kann.  Hat  die  Kranke  sich  nur  ein  wenig  korperlich  an- 
gestrengt,  z.  B.  nur  einige  rasche  Schritte  im  Zimmer  gemacht, 
oder  hat  sie  nur  eine  geringe  gemuthliche  Erregung  erfahren,  so 
versagt  die  Stimme  ganzlich  und  die  Athemnoth  steigt  in  auffallen- 
der,  den  Beobachter  selbst  beangstigender  Weise.  Ausser  diesem 
Luftmangel,  der  sich  nicht  selten  bis  zum  wirklichen  Erstickuugs- 
gefuhle  steigert,  weiss  die  Kranke  uber  Nichts  zu  klagen,  befindet 
sich  ubrigens  vollkommen  wohl,  ist  gut  genahrt  etc. 

Die  laryngoskopische  Untersuchung  enthullt  mit  einem  Blicke 
die  Ursache  der  angedeuteten  Beschwerden,  sie  zeigt  namlich  fast 
die  ganze  Hohle  des  Kehlkopfs  ausgefullt  von  einer  grossen  Ge- 
schwulst,  welche  nur  an  ein  Paar  Stellen  so  ganz  kleine  schmale 
Liicken  zwischen  sich  und  der  Wandung  des  Kehlkopfs  ubrig  lasst, 
durch  welche  die  Luft  beim  Athmen  ein-  und  ausstromt,  dass  man 
kaum  begreift,  wie  dabei  (iberhaupt  noch  ein  hinreichendes  Athmen 
Statt  finden  kann. 

Die  Geschwulst  selbst  erscheint  (vergl.  Taf.  VIII.  Fig.  1)  aus 
zwei  Abtheilungen  von  ziemlich  gleicher  Grosse  zusammengesetzt, 
welche  ein  etwas  verschiedenes  ausseres  Ansehen  darbieten.  Die 
eine  Abtheilung  (Fig.  2)  erscheint  als  eine  sehr  grobkornige  Masse, 
welche  bei  der  Betrachtung  im  Spiegelbilde  von  oben  eine  annahernd 
eiformige  Gestalt  darbietet,  das  stumpfe  oder  dickere  Ende  nach 
hinten  gegen  die  Giessbeckenknorpel  hin  gerichtet.  Sie  setzt  sich 
zusammen  aus  einer  Anzahl  linsen-  bis  erbsengrosser  rundlicher 
Korner,  nebst  mehreren  dazwischen  eingelagerten  kleineren  Korn- 
chen  bis  zu  Mohnkorngrosse  hinab,  welche  sammtlich  in  der  Tiefe 
durch  verhaltnissmassig  dunne  Parthieen  zusammengehalten  und 
mit  einander  verbunden  werden.  Dieser  letztere  Umstand  liess  sich 
ubrigens  erst  spaterhin  bei  der  Beruhrung  und  Untersuchung  dieser 
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Masse  mit  der  Kehlkopfssonde  aus  der  Beweglichkeit  der  cinzelnen 
Kornchen  gegeneinander  mit  Sicherheit  entnehmen. 

Die  Farbe  der  einzelnen  Korner  ist  weissrothlich  bis  ganz 
weiss;  ihre  Consistenz  ist  dem  Ansehen  und  Gefuhl  Dach  eine  sehr 
geringe;  an  einzelnen  Stellen  erkennt  man  in  ihnen  unzweifelhafte 
sehr  feine  Blutgefasschen. 

Die  andere  Abtheilung  der  Geschwulst  (Fig.  1  und  3),  welche 
der  ersten  dicht  anliegend,  von  derselben  nur  durch  eine  schmale 
Furche  an  der  Oberflache  geschieden  erscheint,  stellt  eine  mehr  zu- 
sammenhangende  Masse  mit  ziemlich  gleichmassig  feinkorniger  Ober- 
flache und  etwas  dunklerer  graurothlicher  Farbung  dar,  welche  als 
ein  3—5  Mmtr.  breiter  wulstiger  Streifen  unterhalb  des  linken  Ta- 
schenbandes  von  dem  vordern  Winkel  der  Kehlkopfshohle  an  bis 
nahe  an  die  linke  Giessbeckenknorpelparthie  hin  sich  erstreckt,  so 
dass  an  dieser  Stelle  die  linke  Seitenwand  der  Kehlkopfshohle  nur 
in  ganz  kurzer  Strecke  frei  davon  erscheint. 

Anfangs  schien  es  als  ob  diese  feindrusige  Masse  aus  dem 
linken  Ventrikel  hervorgewuchert  sei  und,  wie  bei  dem  Knaben, 
welcher  den  Gegenstand  der  eilften  Beobachtung  ausmacht,  frei  iiber 
das  linke  Stimmband  in  die  Kehlkopfshohle  hinabhinge.  Allein  bei 
fortgesetzter  Beobachtung,  zumal  nach  Entfernung  der  zuerst  be- 
schriebenen  grobkornigen  Abtheilung  der  Geschwulstmasse ,  konnte 
ich  bei  den  Versuchen  der  Kranken  ein  »ae«  anzugeben,  bei  wel- 
chen  sich  das  linke  Taschenband  starker  nach  oben  und  aussen 
emporwolbte  und  so  die  obere  Flache  des  Stimmbandes  in  seiner 
vollen  Breite  ubersehen  liess,  deutlich  erkennen,  dass  die  krankhafte 
Masse  ihren  Ursprung  von  dem  freien  Rande  und  dem  angranzen- 
den  Theile  der  freien  obern  Flache  des  linken  Stimmbandes  selbst, 
etwa  in  einer  Breite  von  2—3  Mmtrn.  nahm,  indem  ich  den  ubri- 
gen  (aussern)  Theii  der  obern  Stimmbandflache  frei  von  solcher 
Masse  mit  glatter  Oberflache  in  die  Seitentasche  hineinragen  sah 
(Fig.  3).  Ob  und  wie  weit  von  dem  freien  Rande  dieses  Stimm- 
bandes nach  abwarts  an  dessen  unterer  Flache  die  kranke  Masse 
ihren  Ursprung  nimmt,  musste  dabei  naturlich  dahin  gestellt  bleiben. 

Bei  ganz  ruhigem  leichtem  Athmen  befand  sich  die  obere 
Flache  der  beiden  Geschwulstabtheilungen  ungefahr  in  dem  gleichen 
Niveau,   einige  Millimeter   oberhalb  der  obern  Flache   der  beiden 
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Stimmbander;  wurde  aber  starker  eingeathmet,  so  sank  die  grob- 
kornige  Abtheilung  mit  dem  grossten  Theile  ihrer  obern  Flache 
5 — 6  Mmtr.  unter  das  bis  dahin  von  ihr  verdeckte  rechte  Stimm- 
band  hinab  (Fig.  1),  wahrend  sie  uragekehrt  bei  verstarkter  Exspi- 
ration  eine  betrachtliche  Strecke  fiber  dasselbe  bis  zu  der  Spitze 
der  Giessbeckenknorpel  hin  emporstieg  (Fig.  2),  und  zwar  gewohn- 
lich  unter  gleichzeitiger  Annaherung  der  beiden  seitlichen  Wandun- 
gen  der  obern  Kehlkopfshohle,  in  welcher  Lage  die  feindrusige  Ab- 
theilung der  Geschwulst  dem  Blicke  grosstentheils  entzogen  ist. 
Diese  Bewegungen  ab-  und  aufwarts  gingen  vorzugsweise  an  dem 
hintern,  den  Giessbeckenknorpeln  zugekehrten  Ende  der  Geschwulst 
vor  sich,  welches  sich  einem  Pendel  ahnlich  hob  und  senkte,  wah- 
rend das  vordere  schmale  dem  Vereinigungswinkel  der  Stimmban- 
der aufliegende  Geschwulstende  seine  Lage  nur  wenig  veranderte. 
Bei  diesem  Auf-  und  Absteigen  fand  eine  bestandige  Reibung  des 
Polypen  an  dem  rechten  Stimmbande  Statt,  welcher  sich  an  dem- 
selben  auf  und  abschob  und  in  dem  Augenblicke ,  in  welchem  er 
sich  mit  seinem  dicksten  Theile  durch  die  Stimmritze  gleichsam 
hindurchzwangte ,  dieses  rechte  Stimmband  jedes  Mai  in  sichtlicher 
Weise  nach  aussen  drangte  und  wolbte. 

Diesem  Umstande  musste  es  ohne  Zweifel  zugeschrieben  wer- 
den,  dass  das  rechte  Stimmband  durchgangig  stark  gerothet,  ge- 
wulstet  und  statt  mit  einem  freien  scharfen,  mit  einem  abgerunde^ 
ten  freien  Rande,  ahnlich  dem  Taschenbande ,  versehen  erschien; 
diese  angegebene  Rothung  war  von  dem  Stimmbande  aus  auch  in 
abnehmendem  Grade  durch  den  ganzen  sichtbaren  Theil  der  Kehl- 
kopfshohle verbreitet. 

So  leicht  bei  dieser  Kranken  die  einfache  laryngoskopische 
Untersuchung  und  Beobachtung  angestellt  werden  konnte,  so  gross 
waren  hinterher  die  Hindernisse,  welche  sich  der  operativen  Ent- 
fernung  der  eben  beschriebenen  Kehlkopfsgeschwulst  entgegenstellten. 
Ausserdem ,  dass  bei  der  andauernden  betrachtlichen  Athemnoth 
die  Kranke  immer  nur  ganz  kurze  Zeit  den  Mund  etc.  in  der  er- 
forderlichen  Stellung  ruhig  zu  halten  vermochte  und  diese  kurzen 
Zeiten  durch  tiberaus  haufig  eintretende  Schluckbewegungen  noch 
mehr  abgekiirzt  wurden,  war  auch  der  Raum  hinter  Zungenbasis 
und  Kehldeckel  so  eng,  besonders  in  seinem  Durchmesser  von  hin- 
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ten  nach  vorn,  dass  die  Einfiihrung  von  Instrumenten  ganz  beson- 
dere  Vorsicht  erforderte,  urn  nicht  irgendwo  zu  beruhren,  was 
sofort  Schling-  oder  Hustenbewegungen  hervorrief,  welcbe  die 
schleunigste  Entfemung  des  eingefuhrten  Instrumentes  erheiscbten. 

Dennoch  gelangte  ich  durch  fortgesetzte  Uebungen  nacb  etwa 
acht  Tagen  dahin,  die  Keblkopfssonde  sicher  einfuhren  zu  konnen 
und  mit  ibr  den  Polypen  zu  beruhren,  ohne  dass  die  Kranke  eine 
Empfindung  davon  hatte,  wahrend  die  leiseste  Beruhrung  jeder 
andern  Stelle  der  Wandungen  der  Kehlkopfshohle  sofort  heftigen 
Reiz  verursacbte.  Nur  wenn  ich  die  auf  die  grobkornige  Abthei- 
lung  des  Polypen  aufgesetzte  Sonde  fest  abwarts  druckte,  bekam 
die  Kranke  eine  Empfindung  davon ,  bald  nur  ganz  undeutlich  und 
nicht  naher  zu  beschreiben,  bald  deutlicher  und  zwar  als  ein  nicht 
schmerzhaftes  Ziehen  im  Kehlkopfe.  Bei  diesen  Versuchen  war  es 
auch,  dass  ich  mich  von  dera  oben  pg.  392  erwahnten  lockern 
Zusammenhange  zwischen  den  einzelnen  Kornchen  oder  Lappchen 
der  flottirenden  Abtheilung  der  Geschwulst  uberzeugte.  Dagegen 
gelang  es  mir  nicht,  die  Drahtschlinge  in  die  Kehlkopfshohle  hinab- 
zubringen  und  urn  die  flottirende,  grobkornige  Abtheilung  der  Ge- 
schwulst bebufs  deren  Abquetschung  herumzulegen ;  denn  schon 
durch  die  leiseste  Beruhrung  des  Kehldeckels  mit  der  Drahtschlinge 
und  noch  weit  mehr  bei  der  ganz  unvermeidlichen  Beruhrung  der 
Innenflache  der  Kehlkopfshohle,  besonders  deren  rechter  Wand, 
zwischer  welcher  und  der  Geschwulst  die  Drahtschlinge  hinabge- 
fuhrt  werden  musste,  wurden  augenblicklich  krampfhafte  Zusammen- 
ziehungen  aller  die  Rachen-  und  Kehlkopfshohle  begranzenden  Mus- 
kelgebilde  hervorgerufen,  verbunden  mit  heftigen  Hustenstossen  und 
Wurgbewegungen,  wobei  die  Kranke  in  die  grosste  Athemnoth  und 
Unruhe  gerieth,  gewaltsam  nach  Luft  schnappte  etc.  Mehrere  Male 
versuchte  ich  es  zwar,  wenn  diese  Zufalle  nicht  gleich  von  vorn- 
herein  mit  so  grosser  Heftigkeit  auftraten,  mit  der  Drahtschlinge 
in  die  Tiefe  rasch  weiter  vorzugehen  und  den  Polypen  gleichsam 
im  Dunkeln  einzufangen,  wie  mir  dieses  bei  der  Kranken  der  eilften 
Beobachtung  so  rasch  und  gut  gelungen  war,  allein  immer  ver- 
gebens. 

Ich  stand  deshalb  von  diesen  Versuchen  mit  Anwendung  der 
Drahtschlinge,   durch  welche  ich   die  ganze  flottirende  Abtheilung 
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des  Polypen  in  Einem  Stiicke  herauszuholen  beabsichtigt  hatte,  ab 
und  entschloss  mich,  deren  Entfernung  auf  dem  langsameren  Wege 
der  Zertriimmerung  und  stuckweisen  Wegnahrae  anzustreben.  Nach 
einigen  vergeblichen  Versuchen,  mittelst  geeigneter  Zangen  Stiicke 
von  dem  Polypen  abzutrennen,  griff  ich  wieder  zu  der  einfachen 
Sonde,  welche  sich  unter  alien  Instrumenten  allein  mit  Leichtigkeit 
und  Sicherheit  zum  Polypen  hinfuhren  liess,  und  suchte  durch  wie- 
derholtes  kraftiges  Andrucken  und  Abwartsdrangen  den  Zusammen- 
bang  zwischen  den  einzelnen  Kornern  zu  vermindern  und  zu  tren- 
nen.  Nachdem  ich  dieses  ein  Paar  Tage  wiederholt  gethan  und 
namentlich  auch  am  16.  Mai  Vormittags  bis  zum  Hervorquellen 
einiger  Blutspuren  aus  dem  Polypen  ausgefuhrt  hatte,  brachte  mir 
wenige  Stunden  darauf  der  Mann  der  Kranken  ein  grosses  Stuck 
des  Polypen  auf  der  Hand.  Zugleich  gab  er  an,  dass  bei  den  zu 
Hause  von  ihm  angestellten  Uebungen,  die  Zunge  seiner  Frau  mit 
einem  Loffel  hinabzudrucken ,  ein  starkes  Wiirgen  mit  Husten  ein- 
getreten  sei,  durch  welches  das  gebrachte  Stuck  ausgestossen  wor- 
den  sei,  ohne  Schmerz  und  ohne  Blutung,  aber  mit  betrachtlicher 
Erleichterung  des  Athmens. 

Bei  der  laryngoskopischenUntersuchung  am  folgenden  Tage  fand 
ich,  dass  das  ausgehustete  Stuck  den  grossten  Theil  der  beweglichen, 
grobkornigen  Geschwulstmasse  bildete  und  zwar  deren  hintere  Parthie, 
von  welcher  in  Fig.  1  auf  Taf.  VIII  nur  die  obere  aus  drei  grosseren 
rundlichen  Lappchen  zusammengesetzte  Parthie  sichtbar  ist,  wah- 
rend  die  vor  der  letzteren  gelegene,  aus  3 — 4  kleineren  Lappchen 
oder  Kornchen  bestehende  Parthie  sitzen  geblieben  war.  Da  die 
Kranke  nunmehr  in  Folge  der  Erleichterung  des  Athmens  viel 
ruhiger  hielt ,  so  versuchte  ich  jetzt  wieder  die  Einfuhrung  der 
Drahtschlinge  und  hatte  auch  nach  zwei  Tagen  (am  19.  Mai)  das 
Gluck,  mit  derselben  die  vorhin  erwahnte  sitzen  gebliebene  kleinere 
Parthie  zu  ergreifen  und  abzuquetschen ,  ohne  Schmerz  und  ohne 
Blutung,  so  class  nunmehr  die  bewegliche,  grobkornige  Abtheilung 
der  Geschwulstmasse  vollstandig  beseitigt  war  und  der  Kehlkopf 
somit  ein  Ansehen  darbot,  wie  es  Fig.  3  auf  Taf.  VIII  darstellt. 

Von  den  beiden  entfernten  Stticken  hatte  das  erste,  grossere, 
flache,  ovale  Stuck  eine  Lange  von  12 — 13,  eine  Breite  von  11 — 12 
und  eine  Dicke  von  7 — 8  Mmtrn.;  das  zweite  kleinere  Stuck  von 
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kolbenformiger  Gestalt  eine  Lange  von  10  Mmtrn.  bei  einem  Durch- 
messer  von  5 — 6  Mmtrn.  an  seiner  dicksten  Stelle.  Beide  Stiicke 
zeigten  die  oben  beschriebene  Zusammensetzung  aus  grosseren  und 
kleineren  rundlichen,  durch  dunne  Stielchen  mit  einander  verbun- 
denen  Kornchen,  und  liessen  ebenso  bei  der  mikroskopischen  Unter- 
suchung  die  gleiche  Structur  erkennen,  welche  bereits  oben  pg.  333 
von  den  in  der  achten  Beobachtung  entfernten  Geschwulststucken 
naher  beschrieben  worden  ist. 

Die  Beeintrachtigung  des  Athmens  durch  die  noch  vorhandene 
Parthie  der  Geschwulst  war  sehr  gering,  bei  ruhigem  Verhalten 
der  Kranken  sogar  keine  Spur  davon  bemerkbar;  die  Sprache, 
wenn  auch  sehr  rauh  und  heiser,  doch  leicht  vernehmbar. 

Zur  Entfernung  der  nunmehr  allein  vorhandenen  zweiten,  fein- 
kornigen  Abtheilung  der  Geschwulst  konnte  ihres  breiten  Aufsitzens 
und  innigen  Zusammenhangs  mit  der  Masse  des  linken  Stimmbandes 
wegen  die  Drahtschlinge  nicht  mehr  benutzt  werden,  sondern  es 
konnte  hier  allein  eine  von  der  Oberflache  nach  der  Tiefe  hin  fort- 
schreitende  mechanische  Zertriimmerung  oder  chemische  Zerstorung 
Platz  greifen,  deren  Fortschritt  sich  genau  an  die  Granze  der  ge- 
sunden  Stimmbandmasse  begranzen  und  sistiren  liess. 

Diesen  Zweck  suchte  ich  nun  zunachst  zu  erreichen  durch 
wiederholte  Einstiche  und  Einschnitte  mit  dem  ungedeckten, 
zweischneidigen  Messer,  welches  theils  mitten  in  die  Geschwulst- 
masse,  theils  genau  an  der  sichtbaren  Granze  der  kranken  und 
der  gesunden  Parthie  des  Stimmbandes  eingesenkt  und  in  den 
entsprechenden  Richtungen  fortbewegt  wurde.  Meine  Absicht  hie- 
bei  war  nicht  sowohl  auf  die  directe  Abtrennung  und  Abschneidung 
einzelner  Stuckchen  der  Geschwulst  gerichtet,  sondern  vielmehr 
darauf,  durch  die  wiederholten  Einschnitte  eine  Zerstorung  und 
Vernichtung  des  die  Geschwulstmasse  ernahrenden  Gefassapparates 
zu  bewirken  und  so  an  einzelnen  Stellen  ein  brandiges  Absterben, 
an  anderen  Stellen  ein  Einschrumpfen  und  Atrophiren  herbeizu- 
fuhren. 

Nach  mehrfachen  unvollkonimenen  Versuchen  gelang  es  mir,  am 
letzten  Tage  des  Monats  Mai  unter  Zuhulfenahme  der  Kehldeckel- 
pincette  durch  wiederholte  tiefe  Einschnitte  nahe  an  dem  vordern 
Ende  der  Geschwulst  dicht  an  der  Granze  des  Gesunden  und  Kran- 
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ken  ein  etwa  erbsengrosses  Stuck  der  Geschwulst  fast  vollstandig 
abzutrennen,  welches  am  folgenden  Tage  eine  ganz  dunkel  blau- 
schwarze  Farbung  und  grosse  Beweglichkeit  zeigte,  indem  es  nur 
noch  an  einem  dunnen,  fadenformigen  Verbindungsstiele  hing.  Bei 
der  Untersuchung  am  2.  Juni  war  dieses  kleine  schwarze  Lappchen 
verschwunden  und  an  seiner  Stelle  eine  entsprechend  grosse  Lucke 
vorhanden,  wie  dieses  in  Fig.  4  auf  Taf.  VIII  dargestellt  ist. 

Am  4.,  6.  und  8.  Juni  machte  ich  in  gleicher  Weise  mehrfache 
Einstiche  und  Einschnitte  in  den  hervorragenden  hintern,  langeru 
Theil  der  Geschwulstmasse  und  bewirkte  dadurch  ahnliche  Sub- 
stanzverluste,  wie  sie  vom  2.  Juni  verzeichnet  sind,  so  dass  schliess- 
lich  von  der  ganzen  hintern  grossen  Parthie  der  Geschwulstmasse 
nur  noch  ein  flacher  Rest  vorhanden  war,  der  kaum  die  Dicke  von 
zwei  Mmtrn.  erreichte,  sich  aber  deutlich  von  dem  freien  Rande 
des  Stimmbandes  eine  Strecke  weit  an  dessen  unterer  Flache  hin- 
abzog,  namentlich  an  dessen  hinterem  Ende. 

Zu  bemerken  ist,  dass  bei  dem  Schneiden  am  6.  Juni  eine 
verhaltnissmassig  sehr  starke  Blutung  eintrat,  welche  jedoch  schon 
nach  8 — 10  Minuten  von  selbst  wieder  aufhorte ,  nachdem  wohl 
etwas  iiber  eine  Unze  Blut  entleert  war.  Die  Kranke  warf  wah- 
rend  dieser  Zeit  durch  leichtes  Husten  oder  blosses  Rauspern  in 
rascher  Aufeinanderfolge  dunkles,  fliissiges  Blut  aus,  das  sie  ihrer 
Aussage  nach  wie  aus  einer  Quelle  in  ihrem  Halse  hervorrieseln 
fuhle.  Weitere  Zufalle,  wie  Bangigkeiten,  Athemnoth  etc.  traten 
iibrigens  weder  wahrend,  noch  nach  dem  Bluten  ein. 

Nachdem  die  Entfernung  der  Geschwulstmasse  bis  auf  den 
angegebenen  Grad  gelungen  war,  hatte  hochstens  noch  auf  den 
stehen  gebliebenen,  vordersten,  erbsengrossen  Hocker  das  Messer 
zu  dessen  Beseitigung  angewandt  werden  konnen,  wahrend  bei  clem 
ganzen  ubrigen  flachen  Reste  der  Geschwulstmasse  ein  wesentlicher 
Erfolg  von  dessen  Anwendung  nicht  mehr  erwartet  werden  konnte. 
Bei  diesem  Reste  konnte  es  sich  nur  noch  um  eine  Zerstorung 
desselben  durch  Aetzmittel  oder  durch  Galvanokaustik  handeln,  von 
welchen  beiden  Mitteln  ich  im  Hinblick  auf  den  gunstigen  Erfolg 
in  der  mitgetheilten  zehnten  Beobachtung  die  Galvanokaustik  aus- 
wahlte,  zumal  mir  dieselbe  auch  zur  Zerstorung  des  vordern  Hocker- 
chens  einen  bessern  Erfolg,  als  das  Aetzmittel  in  Aussicht  stellte. 
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Am  10.  Juni  fiihrte  ich  diese  Operation  aus.  Mit  der  ohne 
Hulfe  der  Kehldeckelpincette  eingefuhrten  Platinaschlinge  ward, 
nachdem  sie  durch  Druck  auf  das  Knopfchen  ins  Gluhen  gebracht 
worden  war,  nicht  nur  das  vordere  Hockerchen  nachdriicklich  be- 
tupft,  sondern  ich  driickte  dieselbe  auch  mehrfach  auf  die  hintere 
flache  Geschwulstmasse  an  und  liess  sie  auf  deren  Flacbe  etwas  hin- 
und  hergleiten,  bis  sie  sich  ganz  mit  einem  diinnen,  weisslichen  Ueber- 
zuge  bedeckt  hatte.  Binnen  einer  Viertelminute  war  diese  ganze 
Operation  vollendet,  wahrend  welcher  Patientin  nicht  den  geringsten 
Schmerz  empfunden,  sondern  nur  gegen  Ende  hin  die  Empfindung 
von  leichtem  Warmwerden  im  Kehlkopfe  gehabt  hatte. 

Nach  Abstossung  des  durch  diese  Cauterisation  gebildeten  Brand- 
schorfes  schrumpfte  die  zuriickgebliebene  Granulationsflache  allmalig 
so  zusammen,  dass  sie  gegen  Ende  Juni  nur  noch  einen  so  diinnen 
Ueberzug  auf  dem  Stimmbande  darstellte,  dass  ein  weiterer  soforti- 
ger  Eingriff  nicht  mehr  angezeigt  erschien  (vgl.  Taf.  VIII.  Fig.  5), 
vielmehr  die  Aufforderung  vorlag,  abzuwarten,  ob  nicht  dieser  Pro- 
cess mit  einer  vollstandigen  Vernarbung  der  Wundflache  enden 
wurde.  Da  iiberdies  die  Athembeschwerden  vollstandig  verschwun- 
den  waren,  die  Kranke  wieder  ganz  leicht  und  laut,  wenn  auch 
mit  etwas  rauher  und  heiserer  Stimme  sprechen  konnte,  so  verliess 
sie  Tubingen  mit  dem  Versprechen,  nach  einem  Vierteljahre  sich 
wieder  zur  Untersuchung  und  nothigenfalls,  wenn  statt  der  definitiven 
Vernarbung  neue  Wucherungen  sich  eingefunden  haben  sollten,  zu 
weiterer  Behandlung  zuriickzukekren. 

Als  die  Frau  ihrem  Versprechen  gemass  im  October  sich  mir 
wieder  vorstellte,  fand  ich  bei  der  laryngoskopischen  Untersuchung 
das  linke  Stimmband  im  Wesentlichen  noch  in  dem  gleichen  Zu- 
stande,  wie  im  Juni,  namlich  mit  einer  diinnen  Schichte  einer  grau- 
rothlichen  kornigen  Masse  an  seinem  freien  Rande  besetzt,  dabei 
Athmen  und  Sprache  so  frei,  dass  zur  Vornahme  einer  Lokalbe- 
handlung  kein  Grund  vorlag.  Im  Januar  1865  erhaltenen  Nach- 
richten  zufolge  befand  sich  die  Frau  noch  fortwahrend  wohl. 


.  Vierzehnte  Beobachtung. 

Herr  Krauss,  Lithograph  in  Stuttgart,  49  Jahr  alt,  gross  und 
kraftig  gebaut,  leidet  an  Heiserkeit  der  Stimme,  deren  Anfang  er 
in  sein  23.  Lebensjahr  zuriickverlegt.  In  diesem  Alter  zog  er  sich 
durch  Singen  und  Erkalten  eine  Heiserkeit  zu,  welche  nach  einigen 
Tagen  als  solche  zwar  wieder  verschwand,  aber  doch  eine  Stoning 
seiner  Stimme  zuruckliess,  welche  anfangs  gering,  allmalig  so  zu- 
nahm,  dass  er  2  Jahre  spater  nicht  mehr  laut  rufen  konnte  und 
beim  Sprechen  die  Stimme  ganz  rauh  und  heiser  klang.  Athembe- 
schwerden  traten  weder  jetzt,  noch  spaterhin  jemals  ein.  Nach 
vergeblicher  Anwendung  von  allerlei  Hausmitteln  wurden  10  Jahre 
hindurch  die  verschiedensten  Kuren  versucht,  jedoch  ohne  alien 
Erfolg,  ja  wahrend  der  ersten  Jahre  noch  von  zunehmender  Ver- 
schlechterung  der  Stimme  begleitet.  Ausser  den  zahlreichen  Mitteln 
jeder  Art  zum  innerlichen  Gebrauch  wurden  Inhalationen  von  allerlei 
Harz,  Theer,  Salmiak  etc.  langere  Zeit  hindurch  angewandt,  Elektri- 
citat,  thierischer  und  mineralischer  Magnetismus,  Priessnitz'sche 
Wasserkuren,  Milch-  undHarings-,  Brech-,  Schwitz-  und  Badekuren  etc. 
versucht  und  das  ganze  Heer  der  ableitenden  Mittel  von  den  Sina- 
pismen  bis  zu  Fontanellen,  Haarseil  und  Moxen  am  Halse,  Brust 
und  Rucken  hinauf  in  Anwendung  gesetzt,  wovon  noch  jetzt  zahl- 
reiche,  ausgedehnte  Narben  an  den  bezeichneten  Stellen  Zeugniss 
geben  —  Alles  ohne  den  mindesten  Einfluss  auf  die  fortbestehende 
Heiserkeit. 

Durch  die  Erfolglosigkeit  aller  dieser  Heilversuche  entmuthigt, 
unterliess  Patient  von  nun  an  jeden  weiteren  Versuch  zur  Hebung 
seiner  Heiserkeit  und  beschrankte  sich  einfach  auf  ein  entsprechen- 
des  diatetisches  und  sonstiges  Verhalten. 
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Aus  der  Symptomenreihe  wahrend  dieser  ganzen  25jahrigen 
Dauer  der  Krankheit  heben  wir  folgende  Punkte  hervor.  Das 
Hauptsymptom ,  die  Heiserkeit  der  Stimme,  zeigte,  wahrend  sie  in 
der  ersten  Halfte  dieses  Zeitraumes  in  gleichmassigem  Grade  fort- 
bestand,  in  der  zweiten  Halfte  ein  Schwanken  und  Wechseln ;  Kraft 
und  Klang  hat  sie  aber  niemals  auch  nur  vortibergehend  in  diesem 
ganzen  Zeitraume  wieder  erlangt.  Zuweilen  kam  es  auch  vor,  dass, 
wenn  der  Kranke  sprechen  wollte,  die  Stimme  anstiess  und  mit 
einem  Male  ganzlich  versagte,  bis  endlich  erst  nach  langerer  An- 
strengung,  Driicken  etc.,  die  Stimme  sich  wieder  einstellte.  Ein 
Gefuhl  von  Druck  im  Halse  hatte  Patient  fortwahrend,  dagegen 
Schmerz  im  Kehlkopfe  nur  selten ;  um  laut  zu  sprechen ,  musste 
sich  Patient  stets  mehr  als  gewohnlich  anstrengen ;  wurde  der  Kopf 
gedreht,  um  mit  Jemand  seitwarts  stehend  zu  reden,  so  ging  das 
Reden  trotz  aller  Anstrengung  gar  nicht.  Athembeschwerden  oder 
Athemnoth  stellten  sich,  wie  schon  erwahnt,  nicht  ein,  doch  bekam 
der  Kranke  ofters,  wenn  auch  nicht  jeden  Tag,  ein  ganz  unleidliches 
Gefuhl  im  Halse,  und  um  dieses  los  zu  werden,  musste  er  schnell 
Luft  einziehen  und  wieder  ausstossen,  was  oft  erst  nach  langerem 
Abqualen  gelang  und  unter  Entleerung  von  fadenformigen  Schleim- 
theilchen. 

Etwa  um  das  Jahr  1855  herum  geschah  es  auch  zwei  oder  drei- 
mal,  dass  beim  Rauspern  ein  kleines,  hirsekorngrosses  Korperchen 
empor  geworfen  wurde  und  zwischen  die  Lippen  gerieth,  welches 
bei  naherer  Betrachtung  ein  korniges,  brombeerahnliches  Ansehen 
zeigte  und  feine  Blutgefasschen  erkennen  liess.  Der  Hausarzt,  wel- 
cher  das  dritte  dieser  ausgeworfenen  Stiickchen  naher  mikrosko- 
pisch  untersuchte,  erklarte  dieselben  fiir  abgelosete  Fragmente  in 
dem  Kehlkopfe  vorhandener  Wucheruugen. 

Im  Jahre  1863  wandte  sich  Patient  behufs  laryngoskopischer 
Untersuchung  und  Behandlung  an  einen  andern  Arzt  in  Stuttgart, 
welcher  das  Vorhandensein  eines  Kehlkopfspolypen  allerdings  con- 
statirte,  aber  wahrend  einer  mehrmonatlichen  Behandlung  denselben 
vergebens  zu  beseitigen  bestrebt  war,  weshalb  Patient  im  Mai  1864 
hieher  sich  begab. 

Bei  der  laryngoskopischen  Untersuchung  am  19.  Mai  1864  fand 
ich ,   abgesehen  von  einer  ziemlich  betrachtlichen  dunkeln  Rothung 
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der  Schleimhautauskleidung  des  Kehlkopfes ,  die  beiden  vorderen 
Drittel  des  linken  Stimmbandes  etwa  in  einer  Lange  von  12 — 14 
Mratr.  mit  einer  theils  fein-,  theils  grobkornigen  Neubildung  von 
rothlich-grauer  Farbe  bedeckt,  welche  ihren  Ursprung  in  der  an- 
gegebenen  Ausdehnung  an  dem  freien  scharfen  Rande  und  dem 
daran  stossenden  Theile  der  obern  und  der  untern  Flache  dieses 
Bandes  nahm  (Taf.  VIII.  Fig.  16).  Vorn  in  dem  Vereinigungswinkel 
beider  Stimmbander  begann  diese  Neubildung  mit  einem  diinnen 
Ende  und  erstreckte  sich  von  hier  nach  hinten,  an  Masse  zuneh- 
mend  und  mit  einem  dicken,  kolbigen,  */*  Cmtr.  im  Durchmesser 
haltenden  Ende  aufhorend,  das  durch  einen  tiefen  Einschnitt  in 
zwei  nicht  ganz  gleiche,  rundliche  Endhocker  getheilt  erschien. 

Diese  Neubildung  wurzelt  nur  in  der  Schleimhaut,  welche  das 
Stimmband  uberzieht ,  wie  man  aus  der  Beweglichkeit  derselben 
schliessen  muss.  Nicht  nur  sieht  man  die  Geschwulst  bei  starkeren 
In-  und  Exspirationen  charnierartig  an  dem  Stimmbande  hinabsin- 
ken  und  emporsteigen,  sondern  auch,  wenn  man,  wie  dieses  spater- 
hin  ofters  geschah,  mit  der  Kehlkopfssonde  von  oben  auf  die  Ge- 
schwulst druckte  und  diese,  dem  Drucke  nachgebend,  in  den  untern 
Abschnitt  der  Kehlkopfshohle  hinabsank;  hier  konnte  man  bei  ge- 
nauer  Einstellung  des  Apparates  deutlich  das  Hinabgleiten  der  Ge- 
schwulst von  der  obern  Stimmbandflache  und  die  dadurch  bewirkte 
Anspannung  des  freien,  gesunden,  in  den  Ventrikel  hineinreichenden 
Schleimhautuberzuges  in  einzelnen  quer  laufenden  Falten  erkennen. 

Beim  Inspiriren  mit  verengter  Stimmritze  verschwand  die  Ge- 
schwulst fast  ganzlich  dem  Blicke,  beim  tonenden  Exspiriren  trat 
sie  grosstentheils  fiber  den  Stimmbandern  hervor,  ein  Theil  der- 
selben blieb  aber  zwischen  diesen  Bandera  selbst  eingeklemmt  und 
drangte  die  vordere  Halfte  des  rechten  Stimmbandes  stark  nach 
aussen,  wodurch  der  freie  Rand  desselben  eine  eigenthumliche 
Knickung  bekam,  wie  sie  in  Fig.  17  auf  Taf.  VIII  zu  sehen  ist. 

Zu  bemerken  ist  noch,  dass  bei  ruhiger,  tiefer  Inspiration  mit 
weit  geoffneter  Stimmritze  von  dem  rechten  Stimmbande  gar  nichts 
zu  erblicken  war,  sondern  dass  dieses  durch  das  stark  angeschwollene, 
in  regelwidriger  schrager  Richtung  von  hinten  nach  vorn  und  ein- 
warts  laufende  rechte  Taschenband  vollstandig  verdeckt  wurde;  an 
der  sichtbaren  Flache  dieses  Taschenbandes  konnte  keine  besondere 
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Veranderung  wahrgenommen  werden  mit  Ausnahme  zweier  kleiner, 
spitzer  Erhabenheiten  von  weisslicher  Farbe,  welche  spitzen  Condy- 
lomen  ausserst  ahnlich  sahen.  Beim  Angeben  hoherer  Tone  wich 
dieses  Taschenband  in  dem  erforderlichen  Maasse  zur  Seite  und 
liess  das  rechte  Stimmband  von  normaler  Beschaffenheit  erblicken 
bis  auf  den  vordersten  Theil  desselben  in  einer  Lange  von  einigen 
Millimetern ,  an  welcher  Stelle  die  bedeckende  Schleimhaut  stark 
gerothet,  geschwellt  und  faltig  erschien. 

Die  Sprache  des  Patienten  war  auffallend  heiser  und  schwach, 
doch  nicht  ganz  klanglos  und  mit  sichtlicher  Anstrengung  verbun- 
den;  betrachtlich  vermehrte  Schleimsecretion  und  daher  ruhrendes 
haufiges  Rauspern;  sonst  keine  Krankheitserscheinungen  bemerkbar. 

Am  20.  Mai  begann  ich  die  Einubung  des  Kranken  zur  Opera- 
tion, welche  indessen  nur  mit  Unterbrechungen  fortgesetzt  werden 
konnte,  da  die  Geschaftsverhaltnisse  des  Kranken  wahrend  dieser 
Zeit  eine  mehrmalige  Entfernung  von  hier  verlangten. 

Schon  am  21.  Mai  gelang  es  mir,  den  Polypen  mit  der  Kehl- 
kopfssonde  zu  beruhren  und  wenige  Tage  darauf  mit  dem  spitzen 
Messer  die  Masse  desselben  anzustechen,  was  spaterhin  noch  einige 
Male  wiederholt  ward  und  einiges  Blasserwerden  und  Zusammen- 
schrumpfen  der  getroffenen  Stellen  zur  Folge  hatte.  Dagegen  wollte 
es  mir  nicht  gelingen,  das  Messer  an  dem  Insertionsrande  des  Po- 
lypen durch  den  Schleimhautiiberzug  hindurchzustossen  und  so  die 
Ernahrungsbasis  des  Polypen  zu  durchtrennen,  weil  der  Kranke  nie 
die  dazu  erforderliche  Zeit  hindurch  ruhig  mit  weit  geoffneter 
Stimmritze  zu  athmen  vermochte,  die  unabweisliche  Vorbedingung 
zur  Ausfiihrung  dieser  Operationsweise.  Vielmehr  entstand  jedes 
Mai,  so  oft  ich  mit  der  Messerspitze  die  bezeichnete  Stelle  beruhrte, 
alsogleich  ein  lebhafter  Reiz  und  Zusammenziehung  im  Kehlkopfe 
mit  Husten  etc.,  wodurch  die  schleunigste  Entfernung  des  Messers 
gefordert  ward. 

Ich  stand  daher  von  diesem  Verfahren  ab  und  beschloss ,  die 
Entfernung  der  Geschwulstmasse  mittelst  der  Quetschschlinge  vor- 
zunehmen,  wenigstens  der  Hauptmasse  nach,  und  dann  die  dabei 
zuruckgebliebenen  kleiieren  Reste  nachtraglich  durch  das  Aetzmittel 
zu  zerstoren. 

Nach  wenigen   vergeblichen  Versuchen   gelang  es  mir  am  10. 
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Juni,  mit  der  Quetschschlinge  den  hintern,  grossern  Theil  der  Ge- 
schwulst  zu  ergreifen  und  durch  massigen  Zug  abzureissen,  unter 
kaum  nennenswerthem  Schmerze  und  hochst  geringer,  nur  einige 
Tropfen  betragender  Blutung. 

Die  zu  Tage  geforderte  Parthie  bestand  aus  reichlich  zwei 
Dritteln  der  ganzen  Geschwulstmasse  und  enthielt  das  ganze  hintere, 
kolbige  Ende  derselben  mit  den  beiden  deutlich  erkennbaren,  grossen 
Endhockern,  welche  oben  pg.  402  erwahnt  worden  sind ;  ihre  Lange 
betrug  etwa  15  und  ihre  Dicke  4 — 6  Mmtr.  Zusammengesetzt 
war  die  Masse  aus  lauter  kleinen,  rundlichen  Kornern,  welche  die 
gleiche  mikroskopische  Textur  zeigten,  wie  die  Papillargeschwiilste 
in  den  vorstehenden  Beobachtungen. 

Unmittelbar  nach  Entfernung  dieser  Masse  konnte  Patient  mit 
lauterer  und  kraftigerer  Stimme  und  doch  mit  geringerer  Anstrengung 
reden,  als  dieses  seit  25  Jahren  je  der  Fall  gewesen  war.  Diese 
plotzlicbe  Verbesserung  der  Stimme  begreift  sich,  wenn  man  Fig.  18 
mit  Fig.  16  vergleicht,  welche  eine  Ansicht  der  Kehlkopfshohle  mit 
weit  geoffneter  Stimmritze  nach  und  vor  der  Operation  geben. 

Eine  weitere  Beobachtung  fand  jedoch  nicht  Statt,  da  Patient 
seiner  Geschaftsverhaltnisse  wegen  Tubingen  alsbald  verlassen  musste. 
Unter  dem  7.  August  erhielt  ich  einen  Brief  von  ihm,  in  welchem 
er  mir  schreibt:  »Meine  Stimme  ist  fortwahrend  kraftig  und  zwar 
sind  die  tieferen  Tone  so  stark  und  klangreich,  wie  dies  niemals 
vor  der  Zeit  meiner  Erkrankung  der  Fall  gewesen  ist;  wenn  es 
gelingt,  den  Rest  des  Polypen  zu  entfernen,  so  zweifle  ich  keinen 
Augenblick,  dass  meine  Stimme  starker  und  umfangreicher  sein 
wird,  als  sie  es  zwischen  meinem  16.  und  dem  23.  Jahr,  als  dem 
der  ersten  Manifestation  der  Krankheit  war.«  Im  Februar  1865 
bestatigt  er  den  fortdauernd  gunstigen  Zustand  mit  den  Worten: 
»Die  Stimme  ist  durchaus  kraftig  und  constant;  die  Schleimabson- 
derung  ist  um  die  Halfte  geringer,  als  sie  es  vor  der  Operation 
gewesen  ist.  Dagegen  habe  ich  haufig  einen  kleinen  Hustenreiz, 
den  ich  friiher  nicht  hatte,  und  bei  dem  Anschlagen  hoher  Tone 
tritt  dieser  Reiz  sofort  ein;  allem  Anschein  nach  vibrirt  der  ge- 
kopfte  Polyp  bei  diesen  Tonen  und  kitzelt  die  gesunde  Umgebung.« 
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Herr  W.  aus  Gross-Glogau  in  Schlesien,  Deich-Inspector  fur 
den  Regierungsbezirk  Liegnitz,  gegenwartig  39  Jahre  alt,  von  kraf- 
tiger,  gesunder  Constitution,  bemerkte  vor  etwa  5 — 6  Jahren,  ohne 
eine  bestimmte  Veranlassung  davon  auffinden  zu  konnen,  dass  seine 
Stimme  beim  Sprechen  etwas  rauher  und  heiser  wurde,  was  ihn 
zu  haufigerem  Rauspern,  auch  Husten  veranlasste  und  zu  grosserer 
Anstrengung  beim  Sprechen  nothigte.  Allmalig  nahm  die  Rauhig- 
keit  der  Stimme  zwar  etwas  zu,  erreichte  jedoch  beim  gewohnlichen 
Sprechen,  wenn  dasselbe  nur  kurze  Zeit  dauerte  und  mit  Ruhepausen 
verbunden  war,  keinen  auffallend  hbhern  Grad.  Wenn  Patient  da- 
gegen,  wie  namentlich  bei  den  durch  seine  Stellung  vielfach  gefor- 
derten  amtlichen  Verhandlungen ,  langere  Zeit  hindurch  laut  reden 
musste,  so  verursachte  ihm  dieses  nicht  nur  eine  mit  der  Zeit 
immer  grosser  werdende  Anstrengung,  welche  ihn  sehr  stark  auf- 
regte  und  erhitzte,  so  dass  Kopf  und  Gesicht  ganz  heiss  und  roth 
wurden,  sondern  die  Stimme  ward  dabei  auch  so  rauh  und  heiser, 
dass  er  sich  schliesslich  kaum  noch  verstandlich  zu  machen  im 
Stande  war,  ja  sogar  ofters  noch  vor  Erledigung  der  Verhandlung 
den  Termin  abzubrechen  sich  genothigt  sah.  Nach  einer  jeden 
solchen  Verhandlung  blieb  eine  hochgradige  Rauhigkeit  und  Hei- 
serkeit  der  Stimme,  ja  zuweilen  selbst  vollkommene  Stimmlosigkeit 
zuriick,  welche  Zufalle  erst  nach  mehrtagiger  Ruhe  und  SchonuDg 
zu  verschwinden  und  dem  gewohnlichen  Zustande  wieder  Platz  zu 
machen  pflegten.  Geringe  Rauhigkeit  der  Stimme,  starkere  Anstren- 
gung beim  Sprechen,  weil  Stimme  schwerer  ansprechend,  ganzliche 
Unfahigkeit  hohere  Tone  anzugeben,  dagegen  ofteres  Auftreten  un- 
reiner  Doppeltone  bei  solchen  Versuchen,  fast  bestandiges  Rauspern 
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und  Husteln  zur  Entfernung  des  in  vermehrter  Menge  abgesonder- 
ten  Schleimes  —  dies  waren  die  hauptsachlichsten  Zufalle  dieses 
Zustandes  bei  dem  Kranken,  wahrend  derselbe  sich  iibrigens  fort- 
dauernd  ganz  wohl  befand. 

Zahlreiche  von  Aerzten  und  von  Laien  verordnete  und  em- 
pfohlene  Heilmittel  und  Heilmethoden  blieben  sammtlich  ohne 
alien  Einfluss  auf  das  Halsleiden. 

Im  Mai  1864  wandte  sich  Patient  brieflich  an  mich,  und  nach- 
dem  er  sich  auf  meinen  Rath  hin  zunachst  einer  laryngoskopischen 
Untersuchung  durch  L  e  w  i  n  in  Berlin  unterzogen  hatte,  bei  welcher 
das  Vorhandensein  eines  polyposen  Auswuchses  im  Kehlkopfe  con- 
statirt  worden  war,  kam  er  Mitte  Juli  zur  Operation  zu  mir  nach 
Tubingen. 

Gleich  die  erste  am  21.  Juli  vorgenommene  Untersuchung  des 
Kehlkopfes  liess  an  dem  freien  Rande  des  rechten  Stimmbandes 
UDgefahr  an  der  Granze  des  vordern  und  mittlern  Drittels  dessel- 
ben  einen  kleinen  dunkelrothlichen  Auswuchs  etwa  von  der  Form 
und  Grosse  einer  halben  Erbse  wahrnehmen,  welcher  mit  seinem 
freien  abgerundeten  Rande  in  horizontaler  Richtung  in  die  Stimm- 
ritze  hineinragte  gegen  das  linke  Stimmband  hin  (Taf.  VIII.  Fig.  21). 
Der  Durchmesser  der  Basis  dieser  Geschwulst  in  der  Richtung  von 
vorn  nach  hinten  betragt  3  Mmtr.  und  eben  so  viel  auch  die  grosste 
Entfernung  oder  Hone  desselben  bis  zu  seiner  hochsten  Wolbung. 

In  der  Richtung  von  oben  nach  unten  scheint  dagegen  die  Basis 
des  Polypen  sehr  diinn  zu  sein,  vielleicht  sogar  nur  eine  blosse 
Duplicatur  der  Kehlkopfsschleimhaut ,  welche  sich  fortsetzend  die 
Geschwulstmasse  bekleidet,  da  der  Polyp  in  der  Richtung  von  oben 
nach  unten  eine  grosse  Beweglichkeit  besitzt,  an  seiner  Basis  wie 
an  einem  Charnier  auf-  und  niederklappt.  Man  sieht  namlich,  wenn 
bei  den  Versuchen  des  Kranken  Tone  anzugeben  die  beiden  Stimm- 
bander  einander  sich  nahern,  die  Polypenmasse  nur  selten  gerade 
zwischen  den  beiden  freien  Stimmbandrandern  eingeklemmt,  sondern 
dieselbe  gleitet  dabei  bald  nach  oben,  so  dass  sie  auf  der  Area 
glottidis  aufliegt,  bald  nach  unten,  so  dass  sich  die  genannten  Ban- 
der uber  derselben  bis  zur  Beruhrung  nahern  und  sie  dem  Blicke 
ganz  entziehen. 

Die  gleiche  Beweglichkeit  zeigte  sich  auch  bei  der  in  den  fol- 
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genden  Tagen  angestellten  Sondenuntersuchung.  Schon  durch  einen 
ganz  leichten  Druck  mit  der  von  oben  auf  den  Polypen  aufgesetz- 
ten  Sondenspitze  liess  er  sich  nach  abwarts  bewegen  und  eben  so 
leicht  mit  der  unter  ihn  gebrachten  Sondenspitze  emporheben  und 
auf  die  obere  Flache  des  ihn  tragenden  Stimmbandes  zuriicklegen. 

Von  alien  diesen  Beruhrungen  und  Bewegungen  des  Polypen 
durch  die  Sonde  hatte  Patient  nur  eine  ganz  schwache  undeutliche 
Empfindung. 

Abgesehen  von  diesein  Auswuchse  zeigte  die  Innenflache  der 
Kehlkopfshohle  keine  wesentliche  Veranderung;  das  rechte  Stimm- 
band  erschien  auf  den  ersten  Anblick  ganz  normal  weissglanzend, 
bei  naherer  Betrachtung  jedoch  von  mehreren  ausserst  feinen  Blut- 
gefasschen  in  dem  submucosen  Zellgewebe  durchzogen,  wahrend  auf 
dem  linken  Stimmbande  an  der  Stelle,  welche  von  dem  Polypen  bei 
eintretender  Verengerung  der  Stimmritze  benihrt  ward,  ein  kleiner 
Hiigel  weissen  feinblasigen  Schleimes  sich  fand. 

Bei  der  angegebenen  Beschaffenheit  und  Insertion  des  Polypen 
erschien  die  Abschneidung  desselben  an  seiner  Basis  von  dem 
Stimmbande  als  das  zweckmassigste  Verfahren,  dessen  Ausfuhrung 
nur  durch  die  grosse  Beweglichkeit  des  Polypen  erschwert  ward, 
indem  derselbe  der  von  oben  her  andringenden  Messerspitze  sofort 
nach  unten  auswich,  durch  eine  Art  Charnierbewegung  sich  der 
schragen  un.tern  innern  Flache  des  Stimmbandes  nahernd  und  selbst 
anlegend. 

Versuche  mittelst  eines  zusammengesetzten ,  d.  h.  mit  einem 
scharfen  Hakchen  an  dem  Scheidendecker  verbundenen  Messers 
(Taf.  VI.  Fig.  13)  den  Polypen  mit  diesem  Hakchen  zuerst  zu  er- 
greifen  und  zu  nxiren  und  dann  mit  dem  vorgestossenen  Messer  zu 
durchtrennen,  blieben  ohne  Erfolg,  da  auch  das  Hakchen  nicht  ein- 
dringen  wollte.  Ich  kehrte  deshalb  alsbald  zu  dem  einfachen  spitzen 
Messer  zuruck  und  mit  diesem  gelang  es  mir  auch  schon  am 
31.  Juli  1864  mittelst  eines  durch  den  Kbrper  des  Polypen  und 
eines  zweiten  durch  dessen  Basis  gefuhrten  Schnittes,  welcher  letz- 
tere  nach  vorn  zu  in  dem  Schleimhautrande  auslief,  den  Polypen  bis 
auf  einen  kleinen  stecknadelkopfgrossen  Hocker  an  dem  hintern 
Ende  seiner  Insertion  zu  entfernen. 

Operation   ohne  alien  Schmerz,  nur  eine  dunkle  Empfindung 
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von  Beruhrung  einer  Stelle  der  innern  Kehlkopfsflache ,  und  mit 
hochst  geringer  Blutung,  indem  nur  wenige  mit  kleinen  Blutpiinkt- 
chen  und  Blutstreifchen  gefarbte  Sputa  hinterher  ausgeworfen  wur- 
den.  Die  Sprache  des  Kranken  erschien  unmittelbar  nach  der 
Operation  dem  Zuhorer  kaum  merklich  verandert,  der  Operirte 
selbst  dagegen  empfand  einen  grossen  Unterschied  insofern  als  die 
Stimme  jetzt  viel  leichter  ansprach  und  weniger  Anstrengung  er- 
forderte,  auch  bei  etwas  langerem  Sprechen  keine  Vermehrung  der 
Rauhigkeit  und  Heiserkeit  sich  einstellte. 

Zwei  Tage  spater  zeigte  sich  der  zuruckgebliebene  kleine  'Rest 
etwas  vergrossert,  geschwellt,  von  schmutzig-weisslicher  Farbung 
und  es  lief  von  ihm  aus  an  der  Stelle  der  Schnittlinie  in  der  Schleim- 
haut  ein  3 — 4  Mmtr.  langer  schmaler  erhabener  Streifen  von  dem 
gleichen  Aussehen.  Am  3.  August  betupfte  ich  diese  weissliche 
Stelle  mit  festem  Hollenstein  und  zwar  so  gliicklich,  dass  ganz  ge- 
nau  nur  die  bezeichnete  Parthie  getroffen  wurde.  Hochst  auffallen- 
der  Weise  erregte  diese  Aetzung  nicht  den  mindesten  Schmerz, 
Stimmritzenkrampf  oder  Husten,  wie  es  sonst  bei  alien  dergleichen 
Aetzungen  von  mir  beobachtet  worden  ist. 

Bei  der  Untersuchung  am  4.  August  fand  ich  den  Aetzschorf 
abgestossen  und  den  kleinen  Hocker  etwas  zusammengeschrumpft, 
weshalb  die  Aetzung  in  der  gleichen  Weise  und  mit  demselben  Er- 
folge  wiederholt  ward. 

Eine  dritte  und  letzte  Betupfung  mit  Hollenstein  fand  erst  am 
8.  August  Statt,  da  inzwischen  der  ubrigens  vollkommen  wohl  sich 
fuhlende  Kranke  gleich  nach  der  zweiten  Aetzung  eine  mehrtagige 
Excursion  an  den  Bodensee  gemacht  hatte.  Wenn  auch  die  Stimme 
des  Kranken  nach  seiner  Riickkehr  fast  vollkommen  frei  und  rein 
tonte  und  ohne  alle  Anstrengung  ansprach,  so  zeigte  sich  doch  bei 
der  laryngoskopischen  Untersuchung  der  kleine  Hocker  noch  nicht 
ganz  geschwunden  und  die  Schnittlinie  noch  nicht  glatt  vernarbt, 
weshalb  ich  noch  zur  Beforderung  der  Vernarbung  eine  dritte 
Aetzung  vornahm.  Der  unmittelbare  Effekt  dieser  Aetzung  war 
ein  massiger  Hustenreiz  und  merkliches  Heiserwerden  der  Stimme, 
welche  Zufalle  den  Kranken  indessen  nicht  hinderten,  am  folgenden 
Tage  die  Riickreise  nach  seiner  Heimath  anzutreten. 

Am  22.  September  erhielt  ich    von  Herrn  W.  die  briefliche 
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Nachricht  seiner  vollstandigen  Wiederherstellung,  er  schreibt  es  sei 
nicht  nur  jede  Spur  von  Heiserkeit  geschwunden  und  das  friihere 
fast  bestandige  Rauspern  etc.  ganzlich  gehoben,  sondern  er  empfinde 
auch  bei  dem  jetzt  oft  stundenlangen  Sprechen  keinerlei  Beschwer- 
den,  »es  sei  ihm  als  ob  er  einen  neuen  Hals  eingesetzt  bekommen 
habe.« 

Ein  weiterer  Brief  im  Januar   1865  verkundete  mir  ebenfalls 
die  ungetrubte  Fortdauer  der  vollstandigen  Heilung. 


Sechszehnte  Beobachtung. 

Herr  T.  aus  Wayne  im  Staat  Indiana  in  Nordamerika,  welcher 
abgesehen  von  einer  wiederholten  gonorrhoischen  Infection,  stets 
der  besten  Gesundheit  sich  zu  erfreuen  gehabt  hatte,  ward  im  Som- 
mer  1861  plotzlich  von  Heiserkeit  befallen,  wie  er  glaubt  in  Folge 
einer  Erkaltung.  Diese  Heiserkeit  liess  zwar  nach  einigen  Wochen 
etwas  nach,  blieb  aber  bestandig  fortbestehen ,  wenn  auch  in  wech- 
selndem  Grade,  mit  zeitweiser  Verschlimmerung  und  zeitweisem 
Wiederbesserwerden ;  zugleich  verlor  Patient  die  Fahigkeit  hohe 
Tone  anzugeben,  das  Sprechen  ward  erschwert,  so  dass  Patient  sich 
mehr  und  mehr  anstreDgen  musste,  wenn  er  verstanden  werden 
wollte;  bei  langerer  Unterhaltung  wurde  er  auf  diese  Weise  dure! 
die  bestandige  Anstrengung  zum  Sprechen  stark  erhitzt,  selbst  bis 
dahin,  dass  ein  reichlicher  Schweiss  bei  ihm  ausbrach.  Ausserden 
stellte  sich  bei  ihm  auch  eine  vermehrte  Schleimsecretion  im  Hahe 
und  Rachen  ein,  so  dass  er  viel  rauspern  musste  und  namentlim 
des  Morgens  grosse  Schleimmengen  zum  Theil  vertrocknet  und  ver- 
krustet  auswarf.  Mehrfache.  von  verschiedenen  Aerzten,  die  nach- 
einander  consultirt  wurden,  verordnete  Heilmittel  und  Heilversuche 
blieben  ohne  alien  Erfolg.  Als  sich  dann  noch  im  Herbst  1863  an 
verschiedenen  Stellen  des  Korpers,  zuerst  im  Nacken,  dann  auf  der 
Brust  etc.  Jucken  mit  nachfolgender  Eruption  von  kleinen  Fleclen 
und  Knotchen  in  der  Haut  einstellten,  auch  die  Urethralaffecton 
noch  immer  nicht  vollkommen  verschwunden  war,  entschloss  sch 
Patient  im  Mai  1864  zu  einer  Reise  nach  Europa,  von  der  klimati- 
schen  Veranderung  und  von  dem  Rathe  deutscher  Aerzte  seine  Hu- 
lung  erwartend. 

Nachdem  er  sich  dann   vom  20.  Juni  bis  Ende  September  n 
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einer  riihmlichst  bekannten  Heilanstalt  Siiddeutschlands  einer  er- 
folgreichen  Kur  gegen  das  Hautleiden  unterzogen  hatte,  wahrend 
gleichzeitig  die  Heiserkeit  durch  Inhalationen  zerstaubter  Alaun- 
solution,  durch  Einblasen  von  Alaunpulver,  sowie  auch  durch  meh- 
rere  Male  wiederholte  Cauterisation  des  Kehlkopfs  mittelst  Hollen- 
stein  in  Substanz  zu  beseitigen  gesucht  worden  war,  allein  vergeb- 
lich,  kam  er  endlich  auf  Anrathen  des  inn  bis  dahin  behandelnden 
Arztes  Anfangs  October  1864  hieher. 

Die  laryngoskopische  Untersuchung  zeigte  sofort,  ausser  einer 
betrachtlichen  Rothung  der  ganzen  innern  Oberflache  der  Kehlkopfs- 
hohle  und  abwarts  bis  in  die  Luftrohre  hinein,  zwei  kornig-polypose 
Auswiichse  an  den  *beiden  Stimmbandern  als  Ursache  der  andauern- 
den  Heiserkeit.  Nach  Angabe  des  fruhern  Arztes  sollen  diese  Aus- 
wiichse Ende  Juni  zuerst  als  ganz  kleine  warzenartige  Gebilde  be- 
merkt  worden  sein  und  sich  wahrend  des  abgelaufenen  Vierteljahres, 
trotz  der  erwahnten  Lokalbehandlung,  bis  zu  der  jetzt  bestehenden 
Grosse  entwickelt  haben. 

Die  am  linken  Stimmbande  sitzende  Neubildung  (Taf.  VIII. 
Fig.  19)  erscheint  jetzt  als  eine  langliche  unebene  Erhabenheit  von 
graurothlicher  Farbe  und  feinkorniger  Oberflache,  welche  die  obere 
freie  Flache  dieses  Stimmbandes  in  einer  Lange  von  etwa  11 — 12 
Mmtr.  bedeckt,  dessen  hintern  Theil  in  einer  Lange  von  5 — 6  Mmtr. 
und  dessen  vorderes  Ende  nur  etwa  3 — 4  Mmtr.  frei  lassend.  Sie 
erhebt  sich  2 — 3  Mmtr.  hoch  auf  der  obern  Flache  dieses  Bandes 
und  ragt  etwa  3 — 4  Mmtr.  uber  dessen  freien  Rand  nach  einwarts 
in  die  Kehlkopfshohle  hinein,  von  diesem  Rande  selbst  und  eine 
Strecke  der  angranzenden  untern  Flache  des  Stimmbandes  empor- 
wachsend.  Vorn  hort  sie  mit  einem  abgerundeten  kolbigen  Ende  auf, 
wahrend  ihr  hinteres  Ende,  unstreitig  in  Folge  des  vielfachen  Druckes 
von  der  Geschwulst  auf  der  andern  Seite,  schrag  abgeflacht  er- 
scheint. Nach  der  Mundung  der  Kehlkopfstasche  zu  lasst  sie  nur 
einen  ganz  schmalen  Streifen  des  Stimmbandes  von  ihr  frei  er- 
blicken,  aber  den  Schleimhautuberzug  dieser  Stelle  ziemlich  stark 
gerothet  und  glatt  geschwellt. 

Bemerkenswerth  ist,  dass  das  hintere  Ende  dieses  Stimmban- 
des ungewohnlich  rasch  und  frtth  an  Breite  abnimmt,  so  dass  es 
schon  einige  Millimeter   vor  der  hintern  Kehlkopfswandung  aufhort 
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sichtbar  zu  sein  (s.  die  angefiihrte  Figur),  wahrend  in  einer  Ent- 
fernung  von  vielleicht  3 — 4  Mmtr.  tiefer  unterhalb  dieses  Bandes 
eine  in  gleicher  Richtung  ausgespannte  Schleimhautfalte  oder  Du- 
plicatur  von  blassrothlicher  Farbe  erblickt  wird. 

An  dem  rechten  Stirambande  sitzt  etwa  4 — 5  Mmtr.  von  dessen 
hinterm  Ende  entfernt  eine  zweite  Neubildung,  ebenfalls  von  fein- 
kornigem  Aussehen,  welche  jedoch  nicht  auf  der  obern  Flache  des- 
selben,  sondern  etwas  unterhalb  des  freien  Randes  in  einer  dort 
befindlichen  langlichen  VertiefuDg  der  untern  Flache  dieses  Bandes 
ihren  Ursprung  nimmt.  Sie  ragt  als  ein  von  oben  nach  unten  ab- 
geplatteter  dreieckiger  Vorsprung  mit  ihrer  freien  Spitze  in  schra- 
ger  Richtung  aufwarts  in  die  Kehlkopfshohle  fiinein.  Die  Breite 
ihrer  Basis  betragt  etwa  5 — 6,  die  Erhebung  ihrer  Spitze  von  oder 
iiber  der  untern  Stimmbandflache  3 — 4  Mmtr. 

Beim  Intoniren  nahern  sich  beide  Stimmbander  rasch  einander, 
jedoch  ohne  sich  vollstandig  zu  beruhren,  wobei  das  rechte  Stimm- 
band  sich  unter  die  von  dem  linken  Stimmbande  ausgehende  Pa- 
pillargeschwulst  schiebt  und  letztere  so  in  die  Hone  hebt,  dass  sie 
als  ein  langlicher,  rundlicher,  wurstformiger  Wulst  mit  ihrer  Langen- 
achse  gerade  iiber  der  Stimmritze  liegt  (Fig.  20);  die  kleine  von 
dem  rechten  Stimmbande  entspringende  Geschwulst  legt  sich  in 
diesem  Zustande  gegen  und  auf  das  hintere  Ende  der  grossern 
Geschwulst,  dasselbe  abflachend  und  zwar  so  eng  und  knapp,  dass 
man  kaum  eine  leichte  Granzfurche  zwischen  beiden  wahrnimmt. 

Begreiflicher  Weise  ist  Patient  bei  diesem  Zustande  der  Stimm- 
bander durchaus  nicht  im  Stande,  hohere  Tone  hell  und  rein  anzu- 
geben;  beim  Versuche  dazu  kommen  nur  unbestimmte,  heisere  und 
krachzende  Laute  zum  Vorschein,  zwischenhinein  sogar  auch  ganz 
deutlich  zwei  Laute  zugleich.  Die  gewohnliche  Sprache  ist  dagegen 
nur  in  massigem  Grade  beeintrachtigt,  sie  ist  massig  rauh  und  hei- 
ser,  ziemlich  schwach  und  bei  langerem  Gesprache  mit  merklicher  An- 
strengung  und  haufigem  Rauspern  verbunden. 

Nachdem  am  3.  Octbr.  die  erste  Untersuchung  vorgenommen 
worden  war,  konnte  ich  schon  am  6.  Oct.  mit  der  Kehlkopfssonde 
die  beiden  Auswiichse  beruhren  und  am  9.  Oct.  den  ersten  Schnitt 
mit  dem  zweischneidigen  Messerchen  in  die  grossere  linksseitige 
Geschwulst  hinein  ausfuhren.    Durch  Wiederholung  solcher  Schnitte 
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in  den  nachstfolgenden  Tagen,  durch  welche  einzelne  Partikelchen 
der  Geschwulstmasse  vollstandig  abgetrennt,  andere  nur  unvollstan- 
dig  getrennt  und  mehr  zertriimmert  wurden,  ward  eine  so  rasche 
Verkleinerung  der  Geschwulst  zu  Stande  gebracht,  dass  dieselbe 
schon  am  12.  Oct.  nur  noch  die  Halfte  ihrer  Dicke  und  Lange  be- 
sass.  Der  Kranke  nahm  diese  rasche  Abnahme  ebenfalls  wahr  und 
zwar  daran,  dass  seine  Stirame  beim  Sprechen  leichter  ansprach 
und  dass  er  auch  schon  einige  Tone  hoher  in  der  Scala  hinauf- 
steigen  konnte. 

Am  14.  Oct.  war  die  Verkleinerung  der  grossen  Geschwulst 
schon  so  weit  vorgeschritten ,  dass  beim  Intoniren  eine  schmale 
Spalte  zwischen  dem  rechten  Stimmbande  und  der  links  aufsitzen- 
den  Geschwulst  wahrgenommen  werden  konnte,  und  bis  zum  17.  Oct. 
war  diese  Geschwulst  bis  etwa  auf  den  vierten  Theil  ihrer  Grosse 
verkleinert  worden.  In  gleichem  Grade  hatte  denn  auch  die  Leich- 
tigkeit  der  Ansprache  der  Stimme,  sowie  das  Vermogen,  hohere 
Tone  anzugeben,  sich  verbessert. 

Am  18.  Oct.  versuchte  ich  zuerst  die  kleine  Geschwulst  an 
dem  linken  Stimmbande  mit  dem  gedeckten  Messer  (Taf.  VI.  Fig.  12) 
abzutragen,  indem  ich  die  Scheidendecker  desselben  dazu  benutzte, 
den  freien  Rand  des  Stimmbandes  so  weit  nach  aussen  zu  driicken, 
als  nbthig  war,  urn  mit  der  Messerspitze  die  Basis  der  Geschwulst 
durchstechen  zu  konnen.  Dieses  Durchstechen  gelang  denn  auch, 
allein  es  ward  dabei  im  Ganzen  nur  die  hintere  Halfte  der  Basis 
der  Geschwulst  durchschnitten ,  so  dass  letztere  ein  bei  kraftigen 
In-  und  Exspirationen  hin  und  her  flottirendes  Lappchen  bildete, 
welches,  wenn  es  sich  mit  seiner  Schnittflache  wieder  an  seine 
Stelle  angelegt  hatte,  die  Geschwulst  als  anscheinend  unverandert 
erblicken  liess. 

Am  folgenden  Tage  versuchte  ich  diese  Geschwulst  mit  der 
Taf.  V.  Fig.  28  abgebildeten  Scheere  abzutragen  und  nach  einigen 
vergeblichen  Versuchen  gelang .  dieses  auch  so  vollkommen ,  dass 
selbst  bei  der  sorgfaltigsten  Untersuchung  keine  Spur  von  dieser 
Geschwulst,  ja  selbst  nicht  einmal  die  Stelle  erkannt  werden  konnte, 
an  welcher  dieselbe  ihren  Sitz  gehabt  hatte.  Letzteres  offenbar 
deshalb,  weil  die  Geschwulst  an  der  untern  Flache  des  rechten 
Stimmbandes  nahe  unterhalb  des  etwas  in  die  Kehlkopfshohle  hinein 
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vorspringenden  freien  Randes  dieses  Bandes  mit  ihrer  Basis  aufge- 
sessen  war  und  wahrend  des  Abschneidens  mit  der  Scheere  dieser 
Rand  von  den  angelegten  Scheerenblattern  etwas  zuriickgedrangt 
worden  war. 

Nachdem  auf  diese  Weise  die  Beseitigung  der  kleinen  Ge- 
schwulst  rasch  und  vollstandig  gelungen  war,  blieb  noch  die  Ent- 
fernung  des  letzten  Restes  der  grosseren  Geschwulst  ubrig,  welcher 
jedoch  in  Folge  seiner  geringen  Erhebung  uber  das  Niveau  des  freien 
Randes  und  der  obern  Flache  des  rechten  Stimmbandes  der  Ab- 
trennung  auf  operatives  Wege  grosse  Schwierigkeiten  entgegen 
stellte.  Durch  wiederholte  Anwendung  der  vorhin  erwahnten  Scheere 
und  des  Messers  gelang  es  indessen  im  Laufe  der  letzten  Woche 
des  October  nach  und  nach  diesen  Geschwulstrest  so  weit  abzu- 
tragen  und  zu  zerstiickeln,  dass  an  seiner  Stelle  keine  emporragende, 
krankhafte  Masse,  sondern  nur  noch  eine  kleine,  flache,  ganz  fein- 
kornige,  wunde  Flache  erblickt  werden  konnte. 

In  der  ersten  und  zweiten  Woche  des  November  ward  diese 
Flache  einige  Male  mit  Hollenstein  in  Substanz  betupft,  theils  zur 
Zerstorung  etwa  noch  vorhandener  Geschwulstreste ,  theils  zur  Be- 
forderung  der  Vernarbung  der  kleinen  Wundflache  an  diesem  Stimm- 
bande.  Gegen  Ende  November  1864  konnte  Patient  als  vollstandig 
geheilt  entlassen  werden,  da  auch  bei  der  genauesten  Untersuchung 
keine  Spur  von  Neubildung  mehr  entdeckt  werden  konnte  und  die 
Stimme  ganz  in  ihrer  fruhern  Beschaffenheit  wieder  zuriickge- 
kehrt  war. 


Siebenzehnte  Beobachtung. 

Herr  Einstein  aus  Buchau  am  Federsee,  gegenwartig  59 
Jahre  alt,  von  untersetztem,  kraftigem  Korperbau  und  iibrigens  ganz 
gesund,  leidet  seit  10 — 12  Jahren  an  Rauhigkeit  und  Heiserkeit 
seiner  Stimme,  die  er  sich  seiner  Ansicht  nach  durch  einen  Trunk 
kalten  Weines  zugezogen  haben  will,  da  er  unmittelbar  nach  dem- 
selben  Frostgefuhl  und  Heiserwerden  der  Stimme  beobachtet  habe. 
Diese  Heiserkeit  blieb  seitdem  mit  geringen  Schwankungen  ununter- 
brochen  fortbestehen ,  ohne  den  Kranken  besonders  zu  belastigen, 
nur  dass  er  sich  beim  Sprechen  allmalig  etwas  mehr  anstrengen 
musste,  bei  langerem  lebhaften  Sprechen  auch  zuweilen  plotzlich  in 
seiner  Rede  abbrechen  musste,  hohe  Tone  nicht  mehr  hervorbringen 
konnte  etc.  Abgesehen  von  einem  leichten  Brennen  in  der  Gegend 
des  Kehlkopfs  sind  keine  besondern  ortlichen  Symptome  aufgetreten. 
Erst  seit  3 — 4  Monaten  macht  sich  eine  zunehmende  Athembe- 
schrankung,  Abnahme  der  Luftmenge  und  daher  grossere  Anstrengun- 
gen  beim  Einathmen,  Druck  auf  der  Brust  bemerklich,  welche  Zu- 
falle  den  Kranken  endlich  veranlassten ,  im  Anfange  October  1864 
bei  mir  Hulfe  zu  suchen,  nachdem  eine  zum  dritten  Male  wieder- 
holte  Badekur,  sowie  Bepinselungen  des  Rachens  mit  Hollenstein- 
solution  etc.  ohne  alien  Erfolg  geblieben  waren. 

Die  laryngoskopische  Untersuchung  des  in  einem  nicht  sehr  auf- 
fallenden  Grade  rauh  und  heiser  sprechenden  Kranken  zeigt  bei 
dem  ersten  Blick  in  den  Kehlkopf  als  Ursache  der  Stimmveran- 
derung  einen  bohnengrossen ,  fibrosen  Polypen,  welcher  mittelst 
einer  breiten,  wulstigen  Schleimhautfalte  von  dem  rechten  Stimm- 
bande  seinen  Ursprung  nimmt. 

Wahrend  das  linke  Stimmband  bis  auf  eine  leichte  Rothung 


416  Siebenzehnte  Beobachtung. 

eine  ganz  normale  Beschaffenheit  erkennen  lasst,  sieht  man  das 
rechte  Stimmband  (Taf.  VIII.  Fig.  6  und  7)  seiner  ganzen  Lange 
nach,  mit  Ausnahme  einer  kurzen  Strecke  von  wenigen  Millimetern 
an  seinem  hintern  Ende,  mit  einer  gelblichgrau  durchscheinenden 
Masse  bedeckt,  sowohl  an  seiner  obern  Flache,  als  an  seinem  freien 
Rande.  Diese  Masse  besitzt  eine  unebene,  grobkornige  Oberflache 
und  ragt  theils  nach  oben,  theils  nach  einwarts  in  die  Stimmritze 
hinein,  indem  sie  in  letzterer  Richtung  an  der  am  meisten  vorge- 
wolbten  Stelle  einen  Vorsprung  von  3—4  Mmtr.  bildet.  Das  An- 
sehen  dieser  Masse  erinnert  ganz  an  eine  durch  serose  Infiltration 
des  submucosen  Zellgewebes  geschwellte  und  emporgehobene  Binde- 
haut  des  Auges,  wie  sie  sich  bei  vielen  suppurativen  und  blennor- 
rhoischen  Augenentzundungen  darstellt;  und  so  wie  man  vielfach 
nahe  an  der  Peripherie  solcher  Bindehautschwellungen  durch  die- 
selbe  die  Sclera  hindurchschimmern  sieht,  so  kann  man  auch  in 
diesem  Kehlkopfe  durch  das  hintere  Ende  der  Schwellung  die  weiss- 
gelbliche  Stimmbandmasse  hindurchschimmern  sehen.  Sie  kann 
daher  auch  fur  nichts  Anderes  erklart  werden,  als  fur  den  durch 
serose  Infiltration  des  submucosen  Zellgewebes  aufgehobenen  Schleim- 
hautuberzug  des  Stimmbandes,  welcher  die  Insertion  des  Polypen 
vermittelt. 

1st  die  Stimmritze  in  mittlerer  Weite  (bis  zu  einem  Centimtr. 
im  Querdurchmesser  an  ihrem  hintern  Ende)  geoffnet,  so  erblickt 
man  nur  die  eben  beschriebene  Schleimhautschwellung  und  keine 
Spur  von  dem  Polypen  selbst,  welcher  der  rechten  Seitenwandung 
des  untersten  Abschnittes  der  Kehlkopfshohle  eng  anliegend  dem 
Blicke  von  oben  her  entzogen  ist.  Athmet  der  Kranke  jetzt  tief 
ein  mit  moglichst  erweiterter  Stimmritze,  so  erblickt  man  ganz  in 
der  Tiefe  (Fig.  6)  den  Korper  des  Polypen  mit  seinem  untern, 
kolbenformigen  Ende  hinabhangend  und  mit  seinem  obern  Insertions- 
ende  hinter  und  unter  dem  vorragenden  Schleimhautwulste  des 
Stimmbandes  verschwindend ,  so  dass  seine  eigentliche  Anheftungs- 
oder  Verbindungsstelle  mit  diesem  Schleimhautwulste  gar  nicht  frei 
gesehen  werden  kann. 

Lasst  man  den  Kranken  den  Versuch  machen,  einen  hohern 
Ton,  aber  nur  mit  geringer  Kraft  des  Exspirationsstromes  anzu- 
geben,   so  nahern  sich  beide  Stimmbander  einander  bis  etwa  auf 
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Linienbreite  (Fig.  7)  und  der  beschriebene  Schleimhautwulst  drangt 
oder  quillt  machtig  durch  die  Stimmritze  nach  oben  empor  und 
bildet  oberhalb  der  Stimmbander  einen  grossen,  dunkler  gefarbten 
und  nicht  mehr  durchscheinenden  Wulst  mit  hockriger,  grobkorni- 
ger,  prall  gespannter  Oberflache  und  von  fast  noch  einmal  so  gros- 
sem  Volumen,  als  bei  geoffneter  Stimmritze. 

Lasst  man  dagegen  den  Kranken  rasch  und  kraftig  intoniren, 
so  wird  der  Polyp  mit  seinem  untern  freien  Ende  bis  uber  das 
Niveau  der  Stimm-  und  Taschenbander  emporgeschnellt ,  wahrend 
unter  ihm  die  Stimmritze  bis  auf  eine  enge  Spalte  sich  schliesst, 
und  der  auf  den  Stimmbandern  lagernde  Schleimhautwulst  durch 
den  Polypen  selbst  so  zugedeckt  wird,  dass  nur  sein  hinterstes 
Ende  (Fig.  8)  als  ein  kleines,  ovales,  2 — 3  Mlmtr.  langes  Hocker- 
chen  von  grauer  Farbe  unter  dem  freien,  dicken  Ende  des  Polypen 
nach  hinten  hervorragend  sichtbar  ist. 

Bei  diesen  Versuchen  kann  man  deutlich  wahrnehmen,  dass 
der  Polyp  in  der  Regel  noch  vor  der  Zusammenziehung  der  Stimm- 
bander durch  die  noch  offene  Stimmritze  in  die  Hone  geschnellt 
wird,  wahrend  andere  Male  die  Stimmritze  gerade  in  dem  Augen- 
blicke  des  Durchtretens  des  Polypen  sich  zusammenzieht  und  den- 
selben  momentan  einklemmt.  Noch  andere  Male  zieht  sich  die 
Stimmritze  schon  vor  dem  Aufsteigen  des  Polypen  zusammen,  und 
dann  sieht  man  nicht  nur  den  Polypen,  gleichsam  mit  Gewalt  die 
Stimmbander  aus  einander  drangend,  nach  kurzem  Verweilen  mit 
einem  Ruck  durch  die  Glottis  hindurch  in  die  Hohe  schnellen,  son- 
dern  hort  dabei  sogar  auch  ein  ganz  deutliches,  gnupsendes  Ge- 
rausch. 

Der  Polyp  selbst  erscheint  in  dieser  Lage  uber  den  Stimm- 
bandern als  ein  birn-  oder  keulenformiger  Korper,  mit  seinem 
diinnern,  abwarts  gesenkten  Ende  den  vordern  Vereinigungswinkel 
der  Stimmbander  bedeckend,  mit  seinem  dickern,  rundlichen  Ende 
riickwarts  aufwarts  gerichtet.  Langendurchmesser  13 — 15,  grosster 
Querdurchmesser  9 — 10  Mlmtr.  Die  fast  gleichmassig  dunkelroth 
gefarbte  Oberflache  lasst  bei  genauer  Lichteinstellung  einzelne  kleine, 
flache  Erhebungen,  theils  an  dem  hintern,  dicken  Ende,  theils  auch 
eine  etwas  grossere  Anschwellung  nahe  dem  vordern,  dunnen  Ende 
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erblicken.    Consistenz  nach  Aussehen  und  bei  Beriihrung  mit  der 
Kehlkopfssonde  sehr  derb. 

Bei  ruhigem,  sanftem  Athmen  durch  die  weit  und  unbeweglich 
geoffnete  Stimmritze  hangt  der  Polyp  an  der  breiten  Schleimfalte 
ebenfalls  ganz  ruhig  und  unbewegt  hinab  (Fig.  6);  wird  aber 
unter  sonst  gleichen  Umstanden  die  Exspiration  ein  wenig  verscharft, 
etwas  starker  ausgehaucht,  so  wird  durch  jeden  solchen  Luft- 
stoss  der  Polyp  regelmassig  bis  etwas  iiber  das  Niveau  der  Stimin- 
bander  rasch  emporgehoben ,  wahrend  er  dabei  gleichzeitig  eine 
viertels  bis  halbe  Drebung  um  seine  Langenaehse  macht,  so  dass 
die  nach  unten  gekehrte  Flache  seines  dicken,  freien  Endes  im 
Moment  der  hochsten  Erbebung  nach  oben  gerichtet  ist.  Hielt  ich 
wahrend  solchen  Athmens  die  Kehlkopfssonde  mit  ihrem  untern, 
knopfformigen  Ende  ruhig  in  der  Mitte  der  geoffneten  Stimmritze, 
so  schlug  der  Polyp  gleich  dem  Kloppel  einer  Glocke  bei  jedem 
Emporsteigen  an  die  Sonde  an.  Der  bei  diesem  Anschlagen  an 
die  Sonde  empfundene  Anstoss  liess  auf  eine  ziemliche  Kraft  dieser 
Bewegung,  sowie  auf  eine  sehr  derbe  Consistenz  des  anstossenden 
Korpers  einen  Schluss  machen.  Auch  der  Kranke  selbst  empfand 
stets  ganz  deutlich  das  Anschlagen  des  Polypen  an  die  Sonde,  wah- 
rend er  sonst  auffallender  Weise  von  den  Bewegungen  des  Polypen 
keine  Empfindung  hatte,  wie  es  bei  den  Kranken  der  eilften  und 
dreizehnten  Beobachtung  der  Fall  gewesen  war. 

Bei  der  im  Vorstehenden  naher  geschilderten  Beschaffenheit 
des  Polypen  konnte  von  einer  Beseitigung  desselben  durch  Aetz- 
mittel  keine  Rede  sein,  sondern  es  konnte  sich  nur  um  eine  mecha- 
nische'  Entfernung  desselben  mittelst  Durchtrennung  der  ihn  tra- 
genden  Schleimhautfalte  handeln.  Bei  der  Breite  dieser  Falte,  welche 
fast  die  ganze  Lange  des  rechten  Stimmbandes  einnahm  und  bei 
dem  unmittelbaren  Zusammenhange  derselben  mit  der  Schleimhaut- 
bekleidung  dieses  Bandes  musste  eine  Abreissung  des  Polypen  mit 
Zange  oder  Quetschschlinge  als  zu  gefahrlich  von  vorn  herein  ver- 
worfen  werden,  wahrend  auf  der  andern  Seite  die  vollstandige 
Durchschneidung  der  Insertionsfalte  langs  dem  freien  Rande  des 
Stimmbandes  durch  Messer  oder  Scheere  ausserst  schwierig  und 
bezuglich  jeder  Vermeidung  einer  Verletzung  dieses  Stimmbandes 
selbst  zu  unsicher  erschien.     Musste   ich   demnach   diese  beiden 
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Methoden,  jede  fur  sich  allein  angewandt,  entschieden  verwerfen, 

so  konnte   ich   ein  gleiches   Urtheil  doch  nicht  von  einer  zweck- 

massigen  Combination  beider  Methoden   gelten   lassen.    Im  Gegen- 

theil,  musste  ich  mir  sagen,  nach  einer  mit  dem  Messer  bewirkten 

theilweisen  Trennung  der  Insertion  des  Polypen  werde  die  Trennung 

der  noch   ubrigen  Parthie  dieser  Falte  durch    die   Quetschschlinge 

aus  einem  doppelten  Grunde    mit  weit  weniger  Furcht  vor  nach- 

theiligen   Nebenverletzungen   unternommen   werden   diirfen.     Denn 

ausserdem  dass  durch  das  Messer   die  zu  durchtrennende  Schleim- 

hautfalte  mechanisch  schon  verkleinert  und  ihre  Widerstandsfahig- 

keit  dadurch  verringert  ist,  wird  letzteres  auch  noch  weiter  durch 

die  in  Folge  der  Schnittwunde  eintretende  Wundentziindung  bewirkt 

werden.    Es  ist  ja  eine  bekannte  Erfahrungssache ,  dass  zahe  ela- 

stische  Gewebe  durch  eingetretenen  Entziindungsprocess  murbe  und 

briichig  werden  —  man  denke   nur   an  die  Briichigkeit  des  pneu- 

monisch  veranderten  Lungengewebes   gegeniiber  der  Zahigkeit   der 

normalen  Lunge;   an   das  leichte  Durchreissen  der  Faden  bei  An- 

legung   der  blutigen  Naht   an   entziindete   Wundrander  von   Cutis 

oder  Mucosa  etc.  —  und  so  durfte  ich  auch  in  diesem  Falle  hof- 

fen,  dass  der  Rest  der  Aufhangefalte  des  Polypen  nach  vorange- 

schickter  mehrfacher  Incision,  durch  die  Quetschschlinge  leicht  und 

ohne  Gefahr  nachtheiliger  Weiterausbreitung  der  Trennungslinie  auf 

das  Stimmband  etc.  wiirde  durchtrennt  werden  konnen. 

Der  auf  Grund  der  vorstehenden  Erwagungen  entworfene  Ope- 
rationsplan  ward  in  folgender  Weise  ausgefiihrt  und  mit  dem  voll- 
standigsten  Erfolge  gekront. 

Nachdem  vom  12 — 19.  October  die  erforderlichen  Voriibungen 
mit  derKehlkopfssonde  etc.  angestellt  waren,  machte  ich  am  20.  Octo- 
ber mit  dem  gedeckten  spitzen  Messer  zuerst  einen  Einschnitt 
(3—4  Mmtr.  lang)  in  den  hintern  freien  Rand  der  Schleimhautfalte 
nahe  an  dem  Stimmbande;  am  22.  October  ward  dieser  Schnitt 
noch  etwas  verlangert  und  ausserdem  fiigte  ich  noch  einen  dritten 
Schnitt  in  der  Weise  hinzu,  dass  ich  das  gleiche  Messer  ungefahr 
in  der  Mitte  der  genannten  Falte  etwas  nach  einwarts  (median- 
warts)  von  der  Stelle  entfernt,  wo  ich  in  der  Tiefe  den  freien  Rand 
des  Stimmbandes  annehmen  musste,  von  oben  nach  unten  hindurch- 
stach  und  durch  wiegende  Bewegungen  mit  demselben  den  gemachten 
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Schnitt  in  der  Richtung  nach  vorn  und  hinten  moglichst  zu  ver- 
langern  suchte.  Die  Blutung,  welche  nach  den  beiden  ersten  Schnit- 
ten  kaum  nennenswerth  gewesen  war,  war  nach  diesem  dritten 
Schnitte  verhaltnissmassig  betrachtlich ,  indem  der  Kranke  eine 
Viertelstunde  lang  Blut  durch  Rauspern  und  Husten  in  kurzen  In- 
tervallen  auswarf,  ohne  dass  jedoch  dadurch  irgendwie  eine  Belasti- 
gung  oder  Beangstigung  hervorgerufen  ward. 

Als  die  Blutung  aufgehort  hatte,  erkannte  ich  bei  der  laryngo- 
skopischen  Untersuchung,  dass  der  dritte  Schnitt  durch  die  Schleim- 
hautfalte  hindurch  zugleich  auch  in  den  hintern  Umfang  des  Poly- 
penkorpers  eingedrungen  war  und  in  diesem,  wie  Fig.  9  erkennen 
lasst,  eine  senkrechte  klaffende  Wunde  angelegt  hatte. 

Nach  diesen  Einschnitten  bekam  die  den  Polypen  tragende 
Schleimhaut  ein  wesentlich  verandertes  Ansehen,  sie  erschien  gleich- 
massig  dunkelroth,  sie  verlor  das  friihere  Durchscheinende  ganzlich 
und  sah  matt,  trube,  compacter  aus,  wie  denn  auch  bei  den  Bewe- 
gungen  des  Polypen  die  Bewegungen  und  Faltenbildungen  in  dieser 
Schleimhautparthie  weniger  auffallig  waren,  vielmehr  etwas  Steifes 
und  Starres  darboten. 

Am  23.  October  1864  ging  ich  mit  der  Quetschschlinge  ein 
und  nach  einigen  vergeblichen  Versuchen,  da  die  Anlegung  der 
Schlinge  um  den  Polypen  in  dem  ganz  zusammengezogenen  Kehl- 
kopfe  geschehen  musste  ohne  Leitung  durch  das  Auge,  gelang  es 
mir  in  der  geschlossenen  Schlinge  den  grossten  Theil  des  Polypen 
zu  Tage  zu  bringen.    Schmerz  und  Blutung  ganz  gering. 

Der  abgetrennte  Theil  des  Polypen  hatte  ungefahr  die  Gestalt 
einer  Halbkugel  mit  einer  ganz  geraden  glatten,  dunkelroth  gefarb- 
ten  Wundflache  von  nahezu  10  Mmtr.  Durchmesser.  Die  iibrige 
gewolbte  Oberflache,  welche  etwas  mehr  als  die  Halfte  einer  Kugel 
betrug,  war  ziemlich  glatt  und  liess  namentlich  noch  sehr  deutlich 
den  am  22.  October  erhaltenen  Schnitt  als  eine  langlichte,  mit  einem 
leichten  grauen  Beschlag  versehene  Furche  erkennen.  An  einer 
Stelle  nahe  an  der  Schnittflache  haftete  auch  noch  ein  nur  wenige 
Millimeter  langer  und  breiter  Fetzen  von  Schleimhaut. 

In  Uebereinstimmung  mit  der  derben  Consistenz  und  dunkel- 
rothen  Farbe  zeigte  die  nahere  mikroskopische  Untersuchung  die 
Polypenmasse  wesentlich  aus  sehr  festem   fibrillarem  Bindegewebe 


Siebenzehnte  Beobachtung.  421 

mit  wenig  sog.  Bindegewebskorperchen  bestehend  und  durchsetzt 
von  sehr  zahlreichen  Capillargefassen.  An  der  Oberflache  lag  ein 
sehr  diinner  Epithelialiiberzug  von  grossen  platten  Zellen,  welche 
nur  sehr  wenige,  kaum  4 — 6  Zellenlagen  ausmachen. 

Nach  dieser  Operation  trat  nicht  nur  keine  Verbesserung  der 
Stimme  ein,  sondern  im  Gegentheil  dieselbe  ward  in  den  nachstfol- 
genden  Tagen  rauher  und  heiserer  denn  zuvor,  so  dass  Patient 
nur  mit  grosser  Mfihe  etwas  laut  sprechen  konnte.  Die  laryngo- 
skopische  Untersuchung  zeigte  als  Ursache  dieser  Veranderung  den 
noch  vorhandenen  Rest  des  Polypen  (vergl.  Fig.  10),  welcher  jetzt 
fast  bestandig  zwischen  den  beiden  Stimmbandern  in  deren  vorderem 
Vereinigungswinkel  sich  befand  und,  indem  er  beim  Intoniren  etc. 
nur  geringe  Excursionen  nach  oben  und  nach  unten  zu  machte, 
zwischen  den  beiden  Stimmbandern  bestandig  auf-  und  abwarts  ge- 
drangt  wurde,  durch  welchen  Druck  natiirlich  deren  Schwingungen 
auf  das  Hochste  beeintrachtigt  werden  mussten. 

Die  Farbe  dieses  Polypenrestes  erschien  am  ersten  Tage  ganz 
dunkelbraunroth ,  am  zweiten  Tage  missfarbig,  blaulich  schwarz;  in 
den  beiden  weiter  folgenden  Tagen  stellte  sich  allmalig  die  rothe 
Farbung  wieder  reiner  her,  wahrend  man  zugleich  an  der  Wund- 
flache  eine  gelblich  faserig  fetzige  Masse  bemerkte,  die  sich 
rasch  abstiess,  so  dass  am  28.  October  nur  noch  ein  Rest  davon  in 
Form  eines  ganz  kleinen  gelblichen  Zapfens  bemerkt  werden  konnte, 
wie  dieses  Fig.  10  auf  Taf.  VIII.  darstellt.  Zugleich  sieht  man  in 
dieser  Figur  auch  den  am  23.  October  gemachten  Durchstich,  urn 
diese  Zeit  bereits  verwandelt  in  eine  schmale  langliche  grubenfor- 
mige  Vertiefung,  welche  mit  Eiter  gefullt  ist,  dessen  Ausbreitung 
auf  die  umgebende  Oberflache  man  bei  der  laryngoskopischen  Be- 
obachtung ofters  ganz  deutlich  erkennen  konnte. 

Am  28.  October  ward  in  gleicher  Weise,  wie  am  23.,  der  Rest 
des  Polypen  vollstandig  mit  der  Schlinge  herausbefordert ,  nachdem 
an  den  dazwischen  gelegenen  Tagen  keine  weiteren  Versuche  ange- 
stellt  worden  waren.  Unmittelbar  nach  Entfernung  dieses  Restes 
sprach  der  Kranke  gleich  die  ersten  Worte  mit  einer  so  hellen  und 
klingenden  Stimme,  dass  er  auf  das  Hochste  davon  iiberrascht  war, 
wie  ich   denn   selber  auch   eine  solche  Umwandlung   der   von   mir 
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nur  in  ihrem  heisern  Zustande  gehorten  Stimme  nicht  entfernt 
erwartet  hatte. 

Schon  am  folgenden  Tage  reisete  der  Operirte  in  seine  Hei- 
math  ab,  nachdem  ich  mich  zuvor  noch  durch  den  Kehlkopfsspiegel 
iiberzeugt  hatte,  dass  die  Operation  vollstandig  gelungen  war.  Bei 
dieser  Untersuchung  hatte  ich  nur  noch  einen  ganz  kleinen  faden- 
formigen  Fetzen  von  schwarzlichgrauer  Farbung,  nahe  dem  vordern 
Vereinigungswinkel  der  Stimmbander,  als  Zeichen  des  friiher  vor- 
handenen  Polypen  wahrgenommen,  der  binnen  wenigen  Tagen  eben- 
falls  vollstandig  abgestossen  werden  und  verschwinden  musste.  Der 
grosse  Schleimhautwulst ,  von  welchem  der  Polyp  hinabgehangen 
hatte,  war  bereits  bis  auf  eine  ganz  flache,  leicht  gerothete  Schwel- 
lung  des  Schleimhauttiberzuges  auf  der  obern  Flache  des  Stimm- 
bandes  verschwunden  und  bildete  nur  noch  nahe  dem  hintern  Ende 
dieses  Bandes  an  dessen  freiem  Rande  eine  ganz  kleine  hugelformige 
Erhebung. 

Einige  Wochen  spater  erschien  der  Operirte  wieder  und  liess 
bei  der  laryngoskopischen  Untersuchung  das  rechte  Stimmband  so 
weiss  und  glatt  wahrnehmen,  dass  man  hatte  zweifeln  konnen,  ob 
dasselbe  in  der  That  ein  solches  Gewachs  getragen  hatte  wie  das 
war,  welches  auf  den  vorstehenden  Blattern  beschrieben  worden  ist. 


Berichtigungen  und  Zusatze. 

Sei 


eite    42 
„       69 

Zeil 

33 

3    a 

6 

vor 

33 

[  unten 
oben 

ues  lai.  n.  rig.  o.  unu  . 
„     Taf.  Vm.  Fig.  32. 

Lai 

»     183 

53 

22 

33 

33 

setze  hinzu  Taf.  VI.  Fig. 

11 

n      19° 

3) 

13 

33 

oben 

lies  Taf.  VI.  statt  Taf.  V. 

„     209 

3) 

11 

33 

33 

„    Taf.  VI.  statt  Taf.  V. 

„     210 

33 

13 

33 

unten 

„    Fig.  12  statt  11. 

„     210 

33 

20 

33 

33 

„    Fig.  12  statt  11. 

„     327 

3J 

1 

33 

oben 

„    Fig.  22  statt  20. 

Zu  pag.  26. 

Nachdem  der  die  kunstliche  Beleuchtung  behandelnde  Bogen 
dieses  Werkes  bereits  gedruckt  war,  habe  ich  noch  Gelegenheit 
genommen,  das  Magnesiumlicht  bei  der  Laryngoskopie  zu  ver- 
suchen.  Dasselbe  empfiehlt  sich  allerdings  durch  Helligkeit  und 
Farblosigkeit ,  allein  bei  dem  von  mir  benutzten  Apparate  gab  das 
brennende  Magnesiumband  ein  so  ungleichmassiges  und  flackerndes 
Licht,  dass  dieses  sehr  storend  wirkte,  ganz  abgesehen  von  der  da- 
bei  Statt  findenden  Bildung  von  Magnesiaqualm ,  der  das  Zimmer 
fiillte  und  den  Kranken  zum  Husten  reizte.  Gegen  die  allgemeine 
Benutzung  dieser  Beleuchtung  bei  der  Laryngoskopie  spricht  auch 
der  jetzt  wenigstens  noch  sehr  hohe  Preis  des  Magnesiums,  — 
binnen  einer  Minute  verbrannte  davon  fur  etwas  iiber  12  Kreuzer. 

Zu  pag.  53,  168  und  206. 

Nachtraglich  sei  hier  noch  bemerkt,  dass  ich  auch  versucht 
habe,  die  Reizbarkeit  der  inneren  Oberflache  des  Kehlkopfes  durch 
Anwendung  der  sog.  hypodermatischen  Methode,   d.  h.   hier  durch 
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submucoselnjection  narkotischer  Stoffe  unter  die  Schleimhaut- 
ausbreitung  der  Kehlkopfshohle,  temporar  zu  verminderu  oder  ganz 
aufzuheben.  Zu  diesem  Zwecke  bediente  ich  mich  einer  holilen 
stahlernen  Nadel,  ahnlich  wie  ich  sie  auch  zur  Aspiration  fliissiger 
Linsenstaare  beniitzt  habe,  welche  an  das  vordere  Ende  der  Taf.  VI. 
Fig.  22  abgebildeten  Kesselspritze  aufgesteckt  und  mit  der  zur  In- 
jection bestimmten  Fliissigkeitsmenge  (Morphium-Solution)  gefullt 
wurde.  Diese  Nadel  stiess  ich  in  dem  obern  Abschnitte  der  Kehl- 
kopfshohle durch  die  Schleimhautauskleidung  der  innern  Oberflache 
der  linken  Plica  ary-epiglottica  hindurch  eine  Strecke  weit  abwarts 
in  das  submucose  Zellgewebe  ein  und  entleerte  dann,  durch  Druck 
auf  die  Kautschuckplatte  der  Spritze,  die  eingefiillte  Fliissigkeit. 

Der  Erfolg  dieser  Versuche  hat  mich  nicht  sehr  befriedigt; 
wenn  auch  einige  Male  die  Kranken  eine  Verminderung  der  Em- 
pfindlichkeit  in  der  Kehlkopfshohle  angaben,  so  muss  doch  auf  der 
andern  Seite  bemerkt  werden,  dass  die  Ausfiihrung  solcher  submu- 
coser  Injectionen  selbst  schon  eine  geringere  Empfindlichkeit  des 
Kranken  voraussetzt,  dass  diese  Ausfiihrung  selbst  nicht  leicht  ist, 
und  dass  endlich  auch  die  eingespritzte  Fliissigkeit  einige  Male  un- 
mittelbar  eine  umschriebene  odematose  Anschwellung  an  der  Stich- 
stelle  hervorrief,  welche  zwar  rasch  wieder  verschwand. 

Aus  diesen  Griinden  bin  ich  von  diesen  Versuchen  bald  wieder 
abgestanden  und  habe  sie  deshalb  auch  anfangs  an  der  betreffenden 
Stelle  gar  nicht  erwahnen  wollen,  indessen  da  Andere  vielleicht 
gunstigere  Erfolge  damit  erzielen  konnen  und  ich  selbst  sie  bei 
passender  Gelegenheit  wieder  aufzunehmen  nicht  abgeneigt  bin,  so 
habe  ich  dieselben  doch  nicht  ganz  mit  Stillschweigen  ubergehen  zu 
durfen  geglaubt  und  sie  hier  noch  nachtraglich  zur  Kenntniss  ge- 
bracht. 


Erklarung  der  Abbildungen. 

Erste  Tafel. 

Diese  Tafel  gibt  (genau  in  natiirlicher  Grosse)  eine  Abbildung  der 
innern  oder  Schnittoberflache  der  linken  Halfte  des  Kopfes  und  Halses 
eines  Erwachsenen ,  welche  genau  in  der  Mittellinie  von  vorn  nach  binten 
aogelegt  worden  ist,  jedoch  so,  dass  von  dem  harten  Gaumen  an  aufwarts 
der  Sagescbnitt  dicbt  an  der  linken  Oberflacbe  der  Nasenscheidewand  ge- 
fiibrt  und  letztere  dadurcb  mit  fortgenommen  worden  ist.  Zugleicb  ist  dem 
Praparate  dieselbe  Stellung  gegeben,  welcbe  bei  der  Laryngoskopie  von 
dem  zu  Untersucbenden  eingenommen  wird :  der  Kopf  nacb  binten  zuruck- 
gebogen,  der  Mund  weit  geoffnet,  die  Zunge  mit  ihrer  Spitze  uber  die 
Unterlippe  hinaus  nacb  abwarts  gestreckt. 

Von  der  Schadelbohle  und  dem  Ruckgratskanale ,  deren  Inbalte  und 
Begranzung  ist  Alles  in  der  Zeicbnung  weggelassen  bis  auf  das  Wenige, 
was  unmittelbar  an  die  hier  in  Betracbt  kommenden  Tbeile  angranzt. 

Aucb  obne  nabere  Bezeicbnung  durcb  Bucbstaben  oder  Zablen  wer- 
den  die  einzelnen  Tbeile  dieser  Abbildung  von  dem  nur  einigermassen 
anatomisch  unterrichteten  Bescbauer  ricbtig  erkannt  werden,  zumal  wenn 
dabei  die  nacbstebende  kurze  Scbilderung,  so  wie  die  Erklarung  zu  den 
Figuren  auf  der  zweiten  und  dritten  Tafel  benutzt  werden. 

Die  Mitte  und  zugleicb  den  grossten  Tbeil   der  Abbildung  nimmt  die 

Mund-Racbenbohle    ein.     Oberbalb    der  Zunge,    deren  Muskelmasse 

durcb  den  Medianscbnitt  frei  gelegt  ist,  erblickt  man  zunacbst  die  Scbleim- 

bautflacbe   der   linken   Wange    aufwarts  bis  zu   den  Zahnen   des   linken 

Oberkiefers,  in  horizontaler  Ricbtung  von   dem  linken  Mundwinkel  an 

bis   auf   den   vordern  Rand   des    aufsteigenden  Unterkieferastes 

bin  sicb   ausbreitend,   an   dessen  unterem  Ende  die  Krone  des  bintersten 

Backzabnes  linkerseits  eben  nocb  sicbtbar  ist.    Neben  letzterer  erbebt 

sicb  der  vordere  Scbenkel  des  Gaumensegels,  Arcus  glosso-palatinus, 

um  sicb  aufwarts  in  das  Gaumensegel  auszubreiten,  wabrend  unter  und 

hinter  ihm   die  linke  Man  del  in  ihrer   durcb   die  Hervorstreckung   der 

Zunge  weit  ausgebreiteten  Niscbe  erscheint. 

Bruns,  Laryngo-chirurgie. 
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Ueber  der  Mandel  sieht  man  die  senkrechte  Schnittflache  durch  die 
Medianlinie  des  Gaumensegels  bis  zur  Spitze  des  (in  seiner  vordern  Parthie 
driisenreichen,  in  seiner  hiutern  Parthie  muskulosen)  Zapfchens  hinab, 
hinter  welcher  Spitze  nock  das  nntere  in  die  Seitenwand  des  Schlundkopfes 
auslaufende  Ende  des  hintern  Schenkels  des  Gaumensegels,  des  Arcus 
pharyngo-palatinus  sichtbar  ist. 

Nach  oben  geht  der  weiche  Gaumen  in  die  Schleimhautbekleidung  der 
untern  und  obern  Flache  des  harten  knochernen  Gaumens  (iber, 
dessen  Durchschnittsflache  nebst  der  des  obern  Alveolarf  ortsatzes, 
in  welchem  der  linke  innere  Schneidezahn  bis  zur  Wurzelspitze  hin 
frei  liegt,  leicht  kenntlich  ist. 

In  der  geoffneten  linken  Nasenhohle  sieht  man  die  drei  Nasen- 
muscheln  nebst  der  Miindung  der  linken  TubaEustachii  in  dem 
obern  weiten  Raume  des  Schlundkopfes  und  daniber  die  geoffnete 
Keilbeinhohle,  an  welche  hinten  der  Processus  basilaris  des  Hinter- 
hauptbeins  anstosst,  wahrend  vorn  die  Siebplatte  des  Siebbeins  zum 
Stirnbein  hin  sich  fortsetzt,  in  welchem  die  linke  Stirnbeinhohle  ge- 
offnet  gesehen  wird,  wahrend  an  dessen  untern  Rand  das  linke  Na sen- 
be  in  und  an  dieses  der  knorplige  Theil  der  Nasenspitze  anstosst. 

Nahe  an  das  untere  Ende  des  Hinterhauptbeins  ragt  die  Spitze  des 
Zahnfortsatzes  des  Epistropheus  empor,  an  ihrer  vordern  Flache  mit 
dem  Korper  des  Atlas  articulirend;  unterhalb  sieht  man  die  in  gleicher 
Linie  durchschnittenen  Korper  des  dritten  bis  siebenten  Hals- 
wirbels  nebst  den  dazwischen  gelegenen  Knorpelscheiben,  mit  der 
Dura  mater  spinalis  an  ihrer  hintern  Flache,  wahrend  vor  alien  die- 
sen  Wirbeln  die  hintere  Wand  des  Schlundkopfes  und  derSpeise- 
rohre  hinabsteigt,  deren  Schleimhaut-  und  Muskelschichte  durch  die  ver- 
schiedene  Schattirung  sich  abgranzen. 

Unterhalb  der  Mandel  und  des  Gaumensegels  liegen  in  fast  senkrech- 
terRichtung  hinabsteigend  Kehlkopf  und  Luftrohre,  von  deren  linker 
Halfte  die  freie  Schleimhautflache  nebst  den  Durchschnitten  der  vordern  und 
hintern  Wand  gesehen  werden.  Zu  oberst  liegt  derKehldeckel,  fast  bis 
zur  Beriihrung  der  Zungenbasis  aufgerichtet,  vorn  die  Durchschnittsflache  des 
Kehldeckelknorpels  zeigend,  welche  an  ihrem  untern  Ende  durch  einen 
schmalen  Streifen,  das  Ligamentum  thyreo-epiglotticum,  mit  dem 
obern  Rande  des  Schildknorpels  zusammenhangt ,  von  welcher  Stelle 
ein  anderer  Streifen,  das  Ligamentum  hyothyreoideum,  zur  Schnitt- 
flache des  Zungenbeinkorpers  empor steigt,  von  welchem  die  Biindel 
des  M.  genio-hyoideus  zur  Spina  mentalis  an  dem  durchschnittenen 
Unterkiefer  hinziehen,  in  welchem  der  linke  innere  Schneidezahn 
bis  zur  Wurzel  freigelegt  ist,  nach  oben  von  der  Zung  en  spitze,  nach 
vorn  von  der  Unterlippe  bedeckt. 

Von  dem  oberen  freien  Rande  des  Kehldeckels  sieht  man  nach  hinten 
die  Plica  ary-epiglottica  sinistra  hinablaufen,  in  der  untern  Parthie 
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ihres  freien  Randes  zwei  kleine  von  der  Cartilago  cuneiformis  und 
corniculata  gebildete  Hockerchen  darbietend.  Unterhalb  dieser  Hocker 
in  der  Tiefe  der  Incisura  interarytaenoidea  beginnt  die  Schnittflache  der 
hintern  Kehlkopfs-  und  Luftrohrenwandung,  in  deren  oberstem  Theile  die 
Schnittflache  durch  die  Platte  des  Ringknorpels  nebst  der  angelager- 
ten  Muskelmasse  besonders  hervortritt.  In  der  Schnittflache  der  vordern 
Luftrohrenwandung  kommen  unterhalb  des  durchschnittenen  Schildknorpels 
die  Schnittflachen  des  vordern  niedrigen  Theiles  des  Ringknorpels  und 
vier  Luftrohrenknorpel  zum  Vorschein,  vor  denen  noch  der  durch- 
schnittene  Isthmus  der  Schilddruse  gesehen  wird. 

Auf  der  freien  Schleimhautflache  der  linken  Luftrohrenhalfte  sieht 
man  der  Reihe  nach  untereinander  folgend  das  Taschenband,  die 
Seitentasche  und  das  Stimmband,  sowie  weiter  abwarts  die  durch 
die  Schleimhaut  durchscheinende  linke  Seitenhalfte  des  Ringknorpels 
und  die  linken  Halften  der  oberen  Luftrohrenknorpel. 

Das  Lumen  der  Speiserohre  erscheint  in  der  Abbildung  nur  als 
ein  ganz  schmaler  schwarzer  Streifen,  welcher  sich  von  der  Stelle  an,  wo 
sich  die  hintere  Wand  des  Kehlkopfes  mit  ihrer  hintern  Schleimhautflache 
an  die  Schleimhaut  des  untersten  Endes  des  Schlundkopfes  anlegt,  zwischen 
den  beiden  genannten  Schleimhauten  gerade  abwarts  erstreckt. 


Zweite  Tafel. 

Anatomische  Darstellungen  des  Kehlkopfes  nebst  der  daran  stossenden  Parthie 
der  Mund-Rachenhohle.    Natiirliche  Grosse. 

Fig.  1.  Ansicht  des  Racheneinganges ,  Isthmus  faucium,  von  der 
Mundhohle  aus. 

Man  sieht  denselben  von  oben  begranzt  durch  das  gerade  herabhan- 
gende  Zapfchen  nebst  den  von  diesem  zu  beiden  Seiten  hinablaufenden 
vorderen  und  hinteren  Gaumensegelbogen,  zwischen  denen  die  Mandel  etwas 
hervorragt.  Yon  unten  ragt  der  Kehldeckel  empor,  von  dessen  freiem 
Seitenrande  je  eine  Plica  pharyngo-epiglottica  ausgeht,  wahrend  vorn  die 
Plica  glosso-epiglottica  media  zu  seiner  Vorderflache  emporsteigt,  zu  bei- 
den Seiten  begranzt  von  der  Fovea  glosso-epiglottica.  Die  rechte  Grube 
lauft  nach  aussen  sich  verflachend  aus,  wahrend  die  linke  durch  eine 
Schleimhautfalte ,  Plica  glosso-epiglottica  lateralis,  scharf  begranzt  ist. 
Unten  sieht  man  den  hintersten  Theil  des  Zungenruckens  mit  den  Papillae 
vallatae,  dem  Foramen  coecum  und  mehreren  durchscheinenden  Venae  sub- 
mucosae,  von  denen  die  an  der  rechten  Seite  mit  zahlreichen  kleinen  Er- 
weiterungen  (S.  pg.  69)  besetzt  erscheinen. 

Fig.  2.    Ansicht  des  Kehlkopfseinganges  und  des  Racheneinganges  von 

28* 
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hinten  her,  nachdem  durch  entsprechende  Schnitte  die  hintere  Wand  des 
Schlundkopfes  bis  zur  Hohe  des  Ringknorpels  hinab  gespalten  und  die 
Schnittrander  derselben  zur  Seite  gezogen  sind. 

Unterhalb  des  Zapfchens  und  der  von  denselben  ausgehenden  hinteren 
Gaumensegelbogen  sieht  man  einen  Theil  der  untern  Flache  des  harten 
Gauraens  und  der  hintern  Parthie  des  Zungenriickens ,  begranzt  von  dem 
Kehldeckel  und  den  von  demselben  seitwarts  ausgebenden  Plicae  pharyngo- 
epiglotticae.  Unterhalb  des  Kehldeckels  sieht  man  durch  die  von  den 
Plicae  ary-epiglotticae  seitwarts  begranzte  obere  Kehlkopfs-Apertur  in  die 
Kehlkopfshohle  mit  den  Taschen-  und  Stimmbandern  hinein  und  durch  die 
offene  Stimmritze  bis  zur  hintern  Flache  der  vordern  Luftrohrenwand 
hinab.  Nach  aussen  von  jeder  Plica  ary-epiglottica  lauft  die  seitliche 
Schlundfurche  hinab,  in  deren  Grunde  man  die  durchscheinende  Seiten- 
platte  des  Schildknorpels  erblickt,  wahrend  sie  nach  aussen  durch  die 
Enden  des  grossen  Horns  des  Zungenbeins  und  des  Schildknorpels  und 
das  dazwischen  ausgespannte  Ligamentum  hyothyreoideum  laterale  be- 
granzt wird.  Zwischen  dem  untern  Ende  der  beiden  seitlichen  Schlund- 
furchen  liegt  die  hintere  Flache  der  obern  Parthie  der  hintern  Kehlkopfs- 
wand  in  ihrer  ganzen  Ausdehnung  frei  da,  von  ihrem  obern  Rande  mit 
den  Cartilagines  Wrisbergi  et  Santorini  und  derlncisura  interarytaenoidea 
an  abwarts  bis  zu  der  Querfurche,  welche  sie  durch  Anlegen  an  die  hintere 
Schlundkopfwandung  bildet. 

Fig.  3.  Kehlkopf  nebst  umgebender  Schlundkopfshohle  und  Zunge 
gerade  von  oben  gesehen.    Von  einem  siebenjahrigen  Kinde. 

Fig.  4.  Ansicht  der  Innenflache  der  Kehlkopfshohle  von  hinten  her, 
nachdem  die  hintere  Wand  des  Kehlkopfes  in  der  Mittellinie  gespalten 
und  die  Schnittrander  auseinander  gezogen  worden  siud.  Zu  beiden  Seiten 
des  Kehlkopfes  sieht  man  in  die  noch  erhaltenen  seitlichen  Schlundfurchen 
hinein,  deren  Schleimhaut  zahlreiche  ungewohnlich  vergrosserte  Druschen 
eingeschlossen  enthalt. 

Fig.  5.  Mittelparthie  aus  der  auf  Taf.  I.  gegebenen  Abbildung  mit 
angesetztem  Kehlkopfsspiegel ,  auf  dessen  hinterer  Oberflache  der  weiche 
Gaumen  nebst  Zapfchen  aufliegt,  wahrend  sich  sein  unterer  Rand  gegen 
die  hintere  Wand  des  Schlundkopfes  unterhalb  des  Korpers  des  ersten 
Halswirbels  gegen  die  Basis  des  Processus  odontoideus  anstemmt.  S.  pg.  42. 

Fig.  6.  Dieselbe  Parthie  ohne  Kehlkopfsspiegel  bei  zuriickgezogener 
Zunge.  Man  sieht  oberhalb  des  hintern  Endes  des  Zungenriickens  das 
untere  Ende  des  Zapfchens  und  unterhalb  der  Zunge  den  nach  hinten  zu- 
riickgelegten  Kehldeckel,  so  dass  dessen  oberer  Rand  fast  an  die  hintere 
Schlundkopfwandung  anstosst.    S.  pg.  72. 

Fig.  7.  Ansicht  der  vordern  Halfte  der  innern  Oberflache  des  Kehl- 
kopfs,  nachdem  durch  einen  senkrechten  Schnitt  in  frontaler  Ricntung  ab- 
warts gefiihrt,  die  hintere  Kehlkopfshalfte  abgetragen  worden  ist.  Ohne 
nahere  Bezeichnung  werden  die  Durchschnittsflachen  des  Schild-  und  Ring- 
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knorpels   der  Taschen-  und  Stimmbander  mit  dem  dazwischen  gelegenen 
Ventriculus  Morgagni  erkannt. 

Fig.  8.  Die  gleiche  Ansicht  mit  einem  ungewohnlich  weit,  bis  nahe 
unterhalb  des  grossen  Horns  des  Zungenbeins  emporreichenden  Seiten- 
ventrikel.     S.  pg.  88. 

Fig.  9.  Schematische  Darstellung  der  Kehlkopf shohle  auf  dem  Fron- 
talschnitte  bei  einander  genaherten  Stimmbandern.     S.  pg.  97. 

Fig.  10.  Dieselbe  bei  einander  genaherten  Taschen-  und  Stimm- 
bandern.   S.  pg.  97. 

Fig.  11.  Horizontaler  Querschnitt  durch  Pharynx  dicht  tiber  dem 
Zungenbeine  und  Kehlkopfe.     Ansicht  gerade  von  oben. 

Man  sieht  die  obere  Miindung  des  Kehlkopfes  in  ihrer  ganzen  Aus- 
dehnung,  daneben  an  jeder  Seite  die  seitliche  Schlundfurche  in  ihrer  gan- 
zen Lange,  an  ihrem  untern  Ende  durch  die  Querfurche  hinter  der  hintern 
Kehlkopfswandung  mit  einander  verbunden;  die  hintere  und  seitliche  Be- 
granzung  der  Figur  bildet  den  Durchschnitt  der  Schleimhaut-  und  Muskel- 
schichte  der  Pharynxwandung,  an  welchem  seitlich  noch  die  grossen  Horner 
des  Zungenbeins  erblickt  werden. 

Fig.  12.  Horizontaler  Durchschnitt  durch  Kehlkopf  und  Schlundkopf 
in  der  Hohe  des  Ventriculus  Morgagni.    Ansicht  von  oben. 

Die  seitliche  Begranzung  dieser  Figur  wird  durch  die  Durchschnitts- 
flache der  beiden  Seitenplatten  des  Schildknorpels  gebildet,  welche  vorn 
durch  die  Cartilago  intermedia  verbunden  sind.  Den  untersten  Theil 
nimmt  der  Querschnitt  durch  den  Pharynx  ein  mit  dem  anscheinend  ge- 
schlossenen  Grunde  der  beiden  seitlichen  Schlundfurchen  und  der  sie  ver- 
bindenden  Querfurche,  dicht  tiber  welcher  die  Fleischmasse  des  M.  ary- 
taenoideus  in  querer  Richtung  verlaufend  gesehen  wird.  Die  Mitte  der 
Figur  nimmt  die  Stimmritze  ein,  an  deren  rechter  Seite  man  die  das 
rechte  Stimmband  und  den  Boden  des  rechten  Ventrikels  bekleidende 
Schleimhaut  erblickt,  welche  letztere  an  der  aussern  Granze  des  Ventrikels 
durchschnitten  worden  ist.  Links  ist  die  Schnittlinie  ein  wenig  tiefer  an- 
gelegt,  durch  das  linke  Stimmband  selbst;  man  sieht  bier  zunachst  nach 
unten  (hinten)  die  einem  rechten  Winkel  ahnlich  geformte  horizontale 
Durchschnittsflache  des  linken  Giessbeckenknorpels  nach  vorn  auslaufend 
in  den  Processus  vocalis  mit  dem  diinnen  langlichen  Netzknorpel  an  seiner 
Spitze  iibergehend  in  die  Stimmbandmasse,  welche  vorn  wiederum  durch 
ein  Stuckchen  Netzknorpel   mit  der  Cartilago   intermedia  zusammenhangt. 

Fig.  13.  Horizontaldurchschnitt  durch  den  Kehlkopf  in  der  Nahe  des 
untern  Randes  des  Ringknorpels.    Ansicht  von  unten. 

Der  aussere  breitere  Kreis  entspricht  der  Durchschnittsflache  des 
Ringknorpels,  nach  innen  ausgekleidet  von  dem  gleichmassig  schmalen  Kreise 
entsprechend  dem  Durchschnitte  der  Schleimhautauskleidung.  Man  sieht 
sodann  die  beiden  seitlichen  Wandungen  des  untern  Abschnittes  der  Kehl- 
kopfshohle dachformig  sich  nahern  bis  zu  dem  freien  Rande  der  Stimm- 


430  Erklarung  der  Abbildungen. 

bander  hin,  welche  letztere  zwischen  sich  die  Stimmritze  frei  lassen,  deren 
vorderer  spitzer  Winkel  hier  in  der  Abbildung  nach  oben  gerichtet  er- 
scheint. 


Dritte  Tafel. 

Laryngoskopische  Spiegelbilder  gesunden  Kehlkopfen  entnommen. 

In  alien  Figuren  dieser  Tafel  haben  die  den  Linearzeichnungen  bei- 
gesetzten  kleinen  Zahlen  dieselbe  Bedeutung,  wie  hier  angegeben  ist. 

1.  Zungenriicken. 

2.  Zungengruben. 

3.  Zungenbein,  grosses  Horn. 

4.  Vorderschenkel  des  Gaumensegels,  Arcus  glosso-palatinus. 

5.  Hinterschenkel  des  Gaumensegels,  Arcus  pharyngo-palatinus. 

6.  Tonsille. 

7.  Kehldeckel,  vordere  Flache. 

8.  „  hintere  Flache. 

9.  „  Kehldeckelwulst. 

10.  „  oberer  Rand. 

11.  „  Seitenrand. 

12.  Plica  glosso-epiglottica  media. 

13.  ,,  „  „  lateralis. 

14.  Plica  pharyngo-epiglottica. 

15.  Plica  ary-epiglottica. 

16.  Schlundkopf,  hintere  Wand. 

17.  „  Seitenwand. 

18.  Schildknorpelplatte. 

19.  Seitliche  Schlundfurche. 

20.  Querfurche  des  Schlundkopfes. 

21.  Hinterwand  der  Kehlkopfshohle,  hintere  Flache. 

22.  „  „  „  vordere  Flache. 

23.  Incisura  interarytaenoidea. 

24.  Cartilago  corniculata. 

25.  Cartilago  cuneiformis. 

26.  Seitenwand  der  Kehlkopfshohle,  innere  Schleimhautflache. 

27.  „  „  „  aussere  Schleimhautflache. 

28.  Taschenbander. 

29.  Stimmbander. 

30.  Vereinigungsfalte. 

31.  Centralgrube. 

32.  MunduDg  der  Kehlkopfstasche. 

33.  Stimmritze. 
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34.  Ring  des  Ringknorpels. 

35.  Luftrohrenwandung,  vordere  Flache. 

36.  „  seitliche  Flache. 

37.  Unterster  Luftrohrenknorpel. 

38.  Theilungswinkel  der  Luftrohre. 

39.  Miindung  des  rechten  Bronchus. 

40.  Miindung  des  linken  Bronchus. 


Fig.  1.  Ansicht  bei  zuriickgezogener  Zunge  und  ruckwarts  gelagertem 
Kehldeckel,  welcher  sehr  wenig  gebogen  ist.     S.  pg.  71. 

Fig.  2.   Dieselbe  bei  starker  ausgeschweiftem  Kehldeckel. 

Fig.  3.   Dieselbe  bei  etwas  aufgerichtetem  Kehldeckel. 

Fig.  4.  Einsicht  in  die  Kehlkopfshohle  bei  aufgerichtetem  Kehldeckel 
und  offener  Stimmritze. 

Fig.  5.   Dieselbe  bei  zuriickgelegtem  schmalem  Kehldeckel. 

Fig.  6.   Ansicht  eines  zusammengelegten  Kehldeckels. 

Fig.  7.  Ansicht  der  rechten  Seitenwand  der  Mund-Rachenhbhle  bei 
etwas  nach  rechts  gekehrtem  Kehlkopfsspiegel.  Figur  in  der  Medianlinie 
gerade  abgeschnitten. 

Fig.  8.  Kehlkopf  mit  beginnender  Erweiterung  der  Stimmritze  (pg.  105). 
Ungewohnliche  Schleimhautfalte  auf  der  vordern  Flache  der  hinteren  Kehl- 
kopfswandung.  Desgleichen  ungewohnliche  Breite  des  freien  Randes  der 
Plica  ary-epiglottica  und  pharyngo-epiglottica  linkerseits. 

Fig.  9.   Hinterer  Theil  der  massig  geoffneten  Stimmritze. 

Fig.  10.  Vorderer  Theil  der  Stimmritze  und  der  Stimmbander  bei 
moglichst  aufgerichtetem  Kehldeckel. 

Fig.  11.  Oberer  Abschnitt  der  Kehlkopfshohle  bei  einander  ganz  ge- 
naherten Taschenbandern.     S.  pg.  97. 

Fig.  12.  Derselbe  bei  einander  ganz  genaherten  Stimmbandern  und 
aufgerichtetem  Kehldeckel.    S.  pg.  103. 

Fig.  13.  Derselbe  bei  genaherten  Stimmbandern,  etwas  zuriickgeleg- 
tem Kehldeckel  und  etwas  vorgezogenen  Giessbeckenknorpeln.   S.  pg.  103. 

Fig.  14.  Kehlkopfshohle  im  Momente  der  beginnenden  Annaherung 
der  Stimmbander  aneinander.     S.  pg.  102. 

Fig.  15.  Kehlkopfshohle  mit  moglichst  weit  geoffneten  Stimm-  und 
Taschenbandern.     S.  pg.  110. 

Fig.  16.  Ansicht  der  Mitte  der  Theilungsstelle  der  Luftrohre.  S. 
pg.  HI. 

Fig.  17.  Ansicht  des  untersten  Theil s  der  vorderen  Wandung  der 
Luftrohre  nebst  der  anstossenden  vorderen  Parthie  der  Theilungsstelle. 
S.  pg.  111. 
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Vierte  Tafel, 

Laryngoskopischer  Apparat. 

Fig.  1.  Einblick  in  die  geoffnete  Mundhohle  mit  angelegtem  Kehl- 
kopfsspiegel, in  welcheni  letzteren  das  Bild  der  Kehlkopfshohle  ersichtlich 
ist.  Kehlkopfsspiegel  durch  den  federnden  Spiegelhalter  festgehalten. 
Zungenspitze  durch  die  angelegte  Zange  fixirt.  Natiirliche  Grosse.  Siehe 
pg.  19  und  46. 

Fig.  2.   Beleuchtungsspiegel  an  dem  Stirnbande  befestigt.     S.  pg.  23. 

Fig.  3.  Mittlerer  Theil  des  Stirnbandes  nebst  Feststellungsschraube 
in  naturlicher  Grosse.     S.  pg.  22. 

Fig.  4.  Spiegelhalter  am  Stirnbande  zu  befestigen.  Natiirliche  Grosse. 
S.  pg.  18. 

Fig.  5.    Stirnbinde  mit  Spiegelhalter  und  Kehlkopfsspiegel.    S.  pg.  19. 

Fig.  6.    Zungenspatel;  halbe  Grosse.    S.  pg.  45. 

Fig.  7.  Kehlkopfsspiegel  mit  Stiel  und  Handgriff  von  der  Seite  in 
naturlicher  Grosse.    S.  pg.  15. 

Fig.  8.   Grosser  Kehlkopfsspiegel  von  der  Flache. 

Fig.  9.   Mittlerer  Kehlkopfsspiegel. 

Fig.  10.   Kleiner  Kehlkopfsspiegel. 

Fig.  11.    Grosser  Trachealspiegel.    S.  pg.  116. 

Fig.  12.   Kleiner  Trachealspiegel.    S.  pg.  116. 

Fig.  13.    Gerade  silberne  Trachealkaniile.    S.  pg.   116. 

Fig.  14.   Kleiner  Beleuchtungs- Apparat  zur  Laryngoskopie.    S.  pg.  27. 

Fig.  15.    Compressionspumpe  zum  Zerstauben  von  Fliissigkeiten.     S. 
pg.  57. 

Fig.  16.    Dampf-Apparat  zu  demselben  Zwecke.    S.  pg.  59. 

Fig.  17.   Dazu  gehoriger  Glasbehalter    mit  den  Leitungsrohren  und 
dem  Trichter.    S.  pg.  56. 

Fig.  18.   Derselbe  vereinfacht.    S.  pg.  57. 


Fiinfte  Tafel. 

Instrumente  zur  laryngoskopischen  Chirurgie.    Mit  Ausnahme  der  ersten  Figur 

sammtlich  in  naturlicher  Grosse. 

Fig.  1.   Kehldeckelspatel   (in  halber  Grosse).    Das  obere  Ende  zum 
Auflegen   auf  die   hintere  'Kehldeckelflache ,  das   untere  zum  Halten.    S. 

pg.  48. 

Fig.  2.   Kehldeckelpincette  im  geoffneten  Zustande.    S.  pg.  49. 

Fig.  3.   Gedeckter  scharfer  Kehldeckelhaken   im  geoffneten  Zustande. 
S.  pg.  50. 
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Fig.  4.  Das  vordere  Ende  von  Fig.  3  in  geschlossenem  ruhendem 
Zustande. 

Fig.  5.    Kehlkopfssonde.    S.  pg.  176. 

A.  Handgriff. 

B.  Hinterer  gerader  Theil. 

C.  Vorderes  Ende  oder  Schnabel  stark  gebogen,  iiber  einen 
recbten  Winkel. 

D.  Derselbe,  nicht  bis  zu  einem  recbten  Winkel  gebogen. 
Fig.  6.    Ungedecktes  zweischneidiges  Messer  ohne  Handgriff.  S.  pg.  206. 
Fig.  7.    Dasselbe  kiirzer  und  weniger  gekriimmt. 

Fig.  8.  Ungedecktes  Messer  mit  Schneide  an  der  concaven  Seite  und 
mit  abgerundeter  Spitze.    S.  pg.  212. 

Fig.  9.   Dasselbe  mit  Schneide  an  der  convexen  Seite.    S.  pg.  212. 

Fig.  10.  Vorderes  Ende  des  ungedeckten  Aetzmitteltragers ,  zum  An- 
binden  eines  Schwammchens  oder  Pinsels. 

Fig.  11.    Dasselbe  mit  angebundenem  Schwammchen. 

Fig.  12.   Dasselbe  mit  angebundenem  Pinsel.    S.  pg.  182. 

Fig.  13.  Vorderes  Ende  des  ungedeckten  Aetzmitteltragers  zum  Ein- 
klemmen  von  einem  Stuckchen  Schwamm  u.  drgl.    S.  pg.  182. 

Fig.  14  und  15.  Dasselbe  mit  eingeklemmtem  Schwammchen,  das  eine 
(Fig.  14)  von  vorn  nach  hinten,  das  andere  (Fig.  15)  von  rechts  nach 
links  federnd.     S.  pg.  183. 

Fig.  16.  Vorderes  Ende  des  ungedeckten  Aetzmitteltragers  mit  Pla- 
tinaschlinge  zum  Anschmelzen  von  Hollenstein.     S.  pg.  195. 

Fig.  17.   Dasselbe  mit  angeschmolzenem  Hollenstein. 

Fig.  18.   Dasselbe  mit  einfacher  Platina-Oese. 

Fig.  19.    Dasselbe  mit  einfachem  Knopfchen. 

Fig.  20.  Vorderes  Ende  des  ungedeckten  Aetzmitteltragers  mit  federn- 
der  Platina-Hulse  zum  Einklemmen  von  dtinnen  Hollensteinstangelchen. 

Fig.  21.   Dasselbe  mit  eingeklemmtem  Hollensteinstangelchen.  S.pg.  196. 

Fig.  22.  Vorderes  Ende  der  Schabstange  mit  vorspringendem  End- 
sacke.    S.  pg.  225. 

Fig.  23.   Dasselbe  mit  geradem  Endsacke.    S.  pg.  225. 

Fig.  24.   Quetschschlingentrager  mit  kurzer  Rohre.   S.  pg.  227. 

Fig.  25.    Langste  Rohre  zu  Fig.  24,  fur  sich  allein.    S.  pg.  228. 

Fig.  26  und  27.  Hutchen  zum  Aufschrauben  auf  Fig.  25  von  der 
Flache  gesehen  mit  Drahtschlinge  aus  dem  vordern  Ende  hervorsehend. 

Fig.  28.  Scheere  zum  Schneiden  im  Kehlkopfe,  auf  die  Rander  ge- 
bogen, von  vorn  nach  hinten  sich  offnend  und  schliessend.  S.pg.  213  u.  214. 

Fig.  29.  Scheere  auf  die  Flache  gebogen  seitwarts  sich  offnend  und 
schliessend.    S.  pg.  213. 

Fig.  30.  Messerscheere  zum  Schneiden  in  der  Kehlkopfshohle.  Ael- 
tere  Form.    S.  pg.  216. 
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Sechste  Tafel. 

Instrumente    zur    laryngoskopischen    Cliirurgie.     Sammtliche   Figuren    ausser 
Fig.  8,  9  und  21  in  natiirlicher  Grosse. 

Fig.  1.  Kehlkopfszange.  Handgriff  mit  Ansatzstuck,  letzteres  be- 
stehend  aus  einem  gebogeiien  Stabe,  welcher  vorn  in  zwei  scharfrandige 
in  der  Langenachse  des  Instruments  federnde  Loffelchen  auslauft,  und  einer 
gegliederten  silbernen  Rohre,  welche  durch  Niederdrucken  des  aufrecht 
stehenden  Hebelarmes  am  Handgriffe  vorwarts  geschoben  die  Loffelchen 
fest  aneinander  driickt.    S.  pg.  221. 

Fig.  2.  Gebogener  Stab  vorn  in  seit warts  sich  offnende  und  schlies- 
sende  Loffelchen  auslaufend.    S.  pg.  222. 

Fig.  3.  Vorderes  Ende  des  Stabes  mit  spitzen  Zahnchen  oder  Hak- 
chen.     S.  pg.  222. 

Fig.  4.  Ansatzstuck  zum  Handgriffe  Fig.  1  aus  einer  festen  silbernen 
Rohre  und  einem  darin  laufenden  abgeplatteten  biegsamen  Stabchen  be- 
stehend,  welches  vorn  in  zwei  Loffelchen  mit  gezahnten  Randern  auslauft. 
S.  pg.  223. 

Fig.  5.  Vorderes  Ende  eines  Ansatzsttickes  zu  dem  gleichen  Hand- 
griffe aus  einer  starren  silbernen  Rohre  und  einem  rundlichen  Stabe  be- 
stehend,  welche  je  in  ein  horizontal  gestelltes  Loffelchen  mit  scharfen 
Randern  auslaufen.    S.  pg.  223. 

Fig.  6.  Gedeckter  Aetzmitteltrager  im  ruhenden  Zustande,  die  Aetz- 
furche  zugedeckt.    S.  pg.  196. 

Fig.  7.  Das  vordere  Ende  des  Instrumentes  Fig.  6,  die  Aetzfurche 
durch  Zurfickziehen  der  Deckungsrbhre  frei  liegend. 

Fig.  8.    Die  Aetzfurche  mit  geschlossenem  unterem  Ende.   S.  pg.  197. 

Fig.  9.  Die  Aetzfurche  mit  offenem  unterem  Ende.  S.  pg.  198.  Beide 
Figuren  8  und  9  vergrossert. 

Fig.  10.  Aetztrager  aus  silberner  Rohre  mit  glockenformigem  Ende 
und  biegsamem  Drahte  mit  Endose  bestehend;  an  den  gleichen  Handgriff 
passend.    S.  pg.  199  und  183. 

Fig.  11.  Aetztrager  mit  Schwammchen  an  seinem  vordern  Ende,  an 
den  gleichen  Handgriff  Fig.  6  passend.  Die  an  dem  vordern  Ende  der 
gegliederten  silbernen  Rohre  befindliche  glockenformige  Deckung  ist  be- 
hufs  der  Entblossung  des  Schwammchens  zuriickgezogen.    S.  pg.  183. 

Fig.  12.    Gedecktes  zweischneidiges  Messer  mit  Handgriff.    S.  pg.  210. 

Fig.  13.  Freies  Ende  der  Deckungsrohre  zum  Messer  Fig.  12  mit 
einer  feinen  pfeilformigen  Spitze  versehen.     S.  pg.  211. 

Fig.  14.  Nach  aussen  schneidendes  Doppelmesser  im  geschlossenen 
Zustande  mit  zuruckgezogener  Kaniile.    S.  pg.  209. 

Fig.  15.   Dasselbe  Messer  geoffnet. 

Fig.  16.  Vorderes  Ende  der  Messerscheere  an  den  Handgriff  Fig.  12 
passend  im  ruhenden  Zustande.    S.  pg.  218. 
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Fig.  17.  Ringformige  Messerscheere  im  ruhenden  Zustande;  durch 
Niederdriicken  des  aufrechten  Hebelarms  an  dem  Handgriffe  wird  der 
schneidende  Ring  aufwarts  gezogen.     S.  pg.  219. 

Fig.  18.  Zweischneidiges  Messer  mit  gedeckter  Klinge,  an  der  Basis 
eines  dem  freien  Stimmbandrande  aufsitzenden  Polypen  angesetzt.  S.  pg.  211. 

Fig.  19.  Dasselbe,  die  Klinge  vorgeschoben  und  durch  die  Basis  des 
Polypen  hindurchgestossen.     S.  pg.  211. 

Fig.  20.  Der  nur  noch  an  einem  diinnen  fadenahnlichen  Stuckchen 
der  Schleimhaut  hangende  Polyp  nach  Entfernung  des  Messers.  S.  pg.  208. 

Fig.  21.  Zeigt  (in  verkleinertem  Massstabe)  die  Haltung  des  elfen- 
beinernen  Handgriffes,  welcher  zu  den  gedeckten  Aetzmitteltragern ,  den 
Messern  etc.  gehort,  in  dem  Momente  der  Anwendung.     S.  pg.  198. 

Fig.  22.    Kesselspritze  von  Neusilber  mit  Kautschukplatte.   S.  pg.  187. 

Fig.  23.  Glaserne  Rohre  dazn,  an  dem  hintern  geraden  Ende  mit 
Metallfassung,  in  der  Nahe  des  vordern  gebogenen  Endes  bei  *  eine  etwa 
einen  Centimeter  lange  Flussigkeitssaule  enthaltend. 

Fig.  24.  Vorderes  Ende  der  glasernen  Rohre  Fig.  23  mit  kurzem 
Schnabel. 

Fig.  25.  Silberne  Rohre  zum  Einblasen  pulverformiger  Arzneisubstan- 
zen  in  den  Kehlkopf.    S.  pg.  190. 

Fig.  26.  Laryngeal-Galvanocauter,  Handgriff  gerade  von  der  obern 
Flache  gesehen.    S.  pg.  247. 

Fig.  27  und  28.   Zwei  verschiedene  Ansatzstucke  an  diesen  Handgriff. 

Fig.  29.  Laryngeal- Galvaniser  zur  Applicirung  eines  Poles  auf  die 
innere  Kehlkopfsoberflache;  Handgriff  von  der  Schmalseite,  der  in  ihm 
eingeschlossene  Kupferdraht  durch  punktirte  Linien  angedeutet.   S.pg.238. 

Fig.  30.  Laryngeal-Galvaniser  zur  Applicirung  beider  Pole  auf  die 
innere  Kehlkopfsoberflache.     S.  pg.  237. 

Der  Raumersparniss  wegen  ist  in  Fig.  29  und  30  der  horizontale 
Theil  des  vordern  Ansatzstuckes  kiirzer  als  in  Wirklichkeit  und  deshalb 
unterbrochen  gezeichnet. 


Siebente  Tafel. 

(Farbendruck.) 
Laryngoskopische  Spiegelbilder  von  Neubildungen  in  der  Kehlkopfshohle. 

Fig.  1 — 3.   Fibroid  des  Kehlkopfes.    Erste  Beobachtung. 

Fig.  1.  Fibroid  nebst  Schleimhautfalte  mit  seinem  kolbigenEnde 
bis  zum  Niveau  der  massig  geoffneten  Stimmritze  em- 
porgestiegen.    S.  pg.  263. 

Fig.  2.  Derselbe  in  der  gleichen  Lage  mit  den  ersten  Einschnit- 
ten  in  das  hintere  Ende  und  die  sich  ansetzende  Schleim- 
hautfalte.   S.  pg.  266. 
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Fig.  3.   Fibroid  mit  seinem  hiutern  (geschwiirigen)  Ende  in  den 
vordern  Theil  beider  Seitentaschen  hineingedrangt.    S. 
pg.  264. 
Fig.  4 — 5.   Fibroid  an  dem  linken  Stimmbande.    Zweite  Beobachtung. 

Fig.  4.   Verhalten  bei  offener  Stimmritze.     S.  pg.  271. 

Fig.  5.  Verhalten  bei  genaherten  Stimmbandern.    S.  pg.  272. 
Fig.  6 — 8.   Fibroid  des  rechten  Stimmbandes.    Dritte  Beobachtung. 

Fig.  6.    Aussehen  der  Geschwulst  vor  der  Operation.   S.  pg.  280. 

Fig.  7.   Aussehen  derselben  nach  mehrfachen  Incisionen.  S.pg.284. 

Fig.  8.    Aussehen  alsbald  nach  Abtragung  mit  der  Quetschschlinge. 
S.  pg.  285. 
Fig.  9 — 14.   Fibroid  an  dem  rechten  Stimmbande.  Vierte  Beobachtung. 

Fig.  9.   Ansicht  bei  geoffneter  Stimmritze.     S.  pg.  290. 

Fig.  10.  Ansicht  bei  genaherten  Stimmbandern  und  daruber  em- 
porgehobener  Geschwulst.    S.  pg.  290. 

Fig.  11.  Dieselbe  bei  abwarts  gedrangter  Geschwulst.    S.  pg.  290. 

Fig.  12.  Geschwulst  nach  grosstentheils  durchschnittener  Basis,  in 
partieller  Absterbung  begriffen  der  obern  Flache  des 
Stimmbandes  aufliegend.     S.  pg.  293. 

Fig.  13  und  14.  Geschwulst  nach  Abstossung  des  Brandigen,  gleich 
einer  Beere  mit  Stiel  bald  dem  rechten  bald  dem  linken 
Stimmbande  bei   nur   wenig  geoffneter  Stimmritze   auf- 
liegend.    S.  pg.  293  und  294. 
Fig.  15 — 16.   Fibroid  an  dem  rechten  Stimmbande.    Funfte  Beobach- 
tung. 

Fig.  15.  Aussehen  bei  geoffneter  Stimmritze.     S.  pg.  298. 

Fig.  16.  Aussehen  bei  geschlossener  Stimmritze.     S.  pg.  298. 
Fig.  17 — 20.    Fibroid  an   dem  rechten  Stimmbande.     Sechste  Beob- 
achtung. 

Fig.  17.  Aussehen  bei  geoffneter  Stimmritze.    S.  pg.  302. 

Fig.  18.  Aussehen  bei  genaherten  Stimmbandern.     S.  pg.  303. 

Fig.  19.  Aussehen  nach  der  Incision.     S.  pg.  304. 

Fig.  20.  Aussehen  unmittelbar  nach  Entfernung  des  Geschwulst- 
restes  durch  die  Zange.     S.  pg.  305. 
Fig.  21 — 27.  Fibroid  des  linken  Taschenbandes.    Siebente  Beobachtung. 

Fig.  21.  Aussehen  und  Lage  der  Geschwulst  bei  gewohnlicher 
ruhiger  Respiration.     S.  pg.  308. 

Fig.  22.  Dieselbe  im  Momente  der  Exspiration  in  die  Hohe  ge- 
hoben.     S.  pg.  308. 

Fig.  23  und  24.  Dieselbe  mit  ihrem  Korper  durch  die  Stimm- 
ritze hinabgesunken  bei  enger  und  bei  weiter  Stimmritze. 
S.  pg.  309. 

Fig.  25.  Dieselbe  in  ihrem  vergrosserten  Zustande  kurz  vor  der 
Operation.    S.  pg.  313. 


Erklarung  der  Abbildungen.  437 

Fig.  26.  Aussehen  des  Geschwulstrestes  ein  Paar  Tage  nach  der 

ersten  Operation.     S.  pg.  318. 
Fig.  27.  Verkleinerter  Rest  der  Geschwulst  kurz  nach  der  letzten 
Abtragung.    S.  pg.  321. 
Fig.  28—31.    Polypose   Wucherung    an    dem    linken   Taschenbande. 
Zehnte  Beobachtung. 

Fig.  28.  Aussehen  der  Wucherung  vor  dem  Beginn  der  Behand- 

lung  bei  geoffneter  Stimmritze.     S.  pg.  366. 
Fig.  29.  Aussehen  der  Geschwulst  unmittelbar  nach   der  ersten 

Anwendung  der  Galvanocaustik.     S.  pg.  368. 
Fig.  30.  Aussehen   der  Geschwulst  einige  Zeit  nach  der  zweiten 

Anwendung  der  Galvanocaustik.    S.  pg.  368. 
Fig.  31.  Aussehen  der  Geschwulst  bei  der  Entlassung.  S.  pg.  369. 
Fig.  32—33.   Fibroid   an   dem   rechten    Stimmbande.    Neunte  Beob- 
achtung. 

Fig.  32.  Aussehen   der   Geschwulst   bei    ruhigem   Zustande    des 

Kehlkopfes.    S.  pg.  357. 
Fig.  33.  Aussehen  nach  dem  Angeben  von  Tonen.     S.  pg.  358. 
Fig.  34  und  35.    Cystengeschwulst    des   rechten  Ventrikels.     Zwolfte 
Beobachtung. 

Fig.  34.  Aussehen  der  Geschwulst   bei  geschlossener  Stimmritze 

vor  der  Operation.     S.  pg.  384. 
Fig.  35.  Dieselbe  nach  der  Operation.    S.  pg.  388. 


Achte  Tafel. 

(Farbendruek.) 
Laryngoskopische  Spiegelbilder  von  Neubildungen   und  anderen  Erkrankungen 

des  Kehlkopfes. 

Fig.  1 — 5.   Papillargeschwulst  von  dem  linken  Stimmbande  ausgehend. 
Dreizehnte  Beobachtung. 

Fig.  1.    Geschwulst    in    der    geoffneten    Stimmritze    durch   den 

Luftstrom  nach  unten  gezogen.     S.  pg.  392. 
Fig.  2.   Dieselbe  im  Momente   der  Exspiration   in  die  Hohe  ge- 

hoben.     S.  pg.  394. 
Fig.  3.   Die   nach   Entfernung   der   grobkornigen   Portion    noch 

vorhandene  feinkornige  Abtheilung.     S.  pg.  396. 
Fig.  4.   Dieselbe  nach  Anwendung  des  Messers.     S.  pg.  398. 
Fig.  5.    Zustand  nach  der  letzten  Operation.     S.  pg.  399. 
Fig.  6 — 10.   Fibroid  an  dem  rechten  Stimmbande.    Siebenzehnte  Be- 
obachtung. 

Fig.  6.   Schleimhautschwellung  an  dem  rechten  Stimmbande  nebst 
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dem  durch  die  weit  geflffnete  Stimmritze  hindurch  in  der 
Tiefe  sichtbaren  Polypen.    S.  pg.  417. 
Fig.  7.    Schleimhautwulst  des  rechten  Stimmbandes  bei  geschlos- 

sener  Stimmritze.     S.  pg.  418. 
Fig.  8.   Polyp  auf  den  einander  genaherten  Stimmbandern  auf- 

liegend.    S.  pg.  417. 
Fig.  9.    Schleimhautwulst    mit  einer  eiternden  langlichen  Stich- 
wunde  in  seiner  Mitte  und  einer  nicht  mehr  eiternden 
Einkerbung   an   seinem   hintern   Rande;    Polyp  in  der 
Tiefe  mit  klaffendem  Einschnitte   am  hintern  Ende.     S. 
pg.  420. 
Fig.  10.  Schleimhautwulst  zusammengesunken  und  blass  geworden 
mit  eiternder  langlicher  Wundspalte  an  der  Granze  zwi- 
schen  Stimmband  und  Basis  des  Polypenrestes.  S.  p.  421. 
Fig.  11 — 15.    Papillargeschwulst    aus  dem    linken  Ventrikel.      Eilfte 
Beobachtung. 

Fig.  11.  Geschwulst  mit  breiter  Basis  aus  dem  linken  Ventrikel 
iiber   das    linke    Stimmband   hinweg   in   der    geoffneten 
Glottis  abwarts  hangend.     S.  pg.  373. 
Fig.  12.  Dieselbe  im  Momente  kraftiger  Exspiration  in  die  HOhe 

gehoben.    S.  pg.  374. 
Fig.  13.  Dieselbe  nach  Abtrennung  der  untern  Parthie  mittelst 
der   Drahtschlinge.    Man   sieht   die  dunkelrothe   gerade 
Trennungsflache  in  der  Polypenmasse.    S.  pg.  380. 
Fig.  14.  Ansicht  der  Kehlkopfshohle  nach  der  zweiten  Operation 
bei    erweiterter  Stimmritze   mit   dem    aus    dem   linken 
Ventrikel  hervorragenden  schmalen   Reste.     S.  pg.  381. 
Fig.  15.  Dieselbe  Ansicht  bei  verengerter  Stimmritze.  S.  pg.  381. 
Fig.  16 — 18.   Papillargeschwulst  am  linken  Stimmbande.    Vierzehnte 
Beobachtung. 

Fig.  16.  Geschwulst  bei  geoffneter  Stimmritze.    S.  pg.  402. 
Fig.  17.  Dieselbe  bei  geschlossener  Stimmritze.     S.  pg.  402. 
Fig.  18.  Ansicht  nach  der  Operation.     S.  pg.   404. 
Fig.  19  und  20.   Papillargeschwulst  an  dem  linken  und  an  dem  rech- 
ten Stimmbande.    Sechszehnte  Beobachtung. 

Fig.  19.  Beide  Geschwulste  bei  geoffneter  Stimmritze.  S.  pg.  412. 
Fig.  20.  Beide  Geschwulste  bei  geschlossener  Stimmritze.  S.pg.413. 
Fig.  21.   Fibroser  Polyp  auf  dem  rechten  Stimmbande.    Fiinfzehnte 
Beobachtung.    Bei  geoffneter  Stimmritze.    S.  pg.  407. 

Fig.  22—29.    Papillargeschwiilste  auf  der  ganzen   innern  Kehlkopfs- 
Oberflache.    Achte  Beobachtung. 

Fig.  22.  Ansicht  des  Kehlkopfes  im  October  1863.    S.  pg.  327. 
Fig.  23.  Herausgerissene  Papillargeschwulst  von  vorn  und 
Fig.  24.  dieselbe  von  hinten  gesehen.    S.  pg.  333. 
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Fig.  25.  Ansicht  der  Kehlkopfshohle  im  Juli   1864  im  gewohn- 

lichen  ruhenden  Zustande  und 
Fig.  26.  dieselbe  bei  angestrengter  Inspiration.     S.  pg.  342. 
Fig.  27.  Ansicht  der  Kehlkopfshohle  im  October  1864.  S.pg.344. 
Fig.  28.  Ansicht  der  Kehlkopfshohle  Anfangs  Februar  1865.   Die 
papillomatosen  Wucherungen  des  Taschenbandes  und  die 
aus  dem  Ventrikel  sich   hervordrangende  Papillommasse 
erscheinen  nur  durch  eine  schmale  Schattenlinie  von  ein- 
ander  geschieden.  S.  pg.  351.    Ganz  in  der  Tiefe  unter- 
halb  der  von  der  hintern  Kehlkopfswandung  emporwach- 
senden  Wucherung  wird  das  innere  Ende  des  in  die  Hals- 
wunde  eingelegten  Silberkeiles  erblickt.     S.  pg.  347. 
Fig.  29.  Ansicht  der  Kehlkopfshohle   gegen  Mitte  Januar    1865. 
S.  pg.  348. 
Fig.  30.   Hyperamie  und   Epithelial-Hypertrophie    des   freien  Randes 
beider  Stimmbander.     S.  pg.  135. 

Bei  einem  Pfarrer  von  55  Jahren,  welcher  seit  5  Jahren  an  zuneh- 
mender  Heiserkeit  leidend  zur  Ausiibung  seines  Berufes  unfahig  geworden. 
Heilung  durch  Einathmungen  zerstaubter  Tanninsolution  und  Bepinselungen 
und  Bespritzungen  der  Stimmbander  mit  concentrirter  Hollenstein-Auflosung. 
Fig.  31.  Breite  Schleimhautfalte  aus  dem  rechten  Ventrikel  tiber  das 
rechte  Stimmband  in  den  untern  Abschnitt  der  Kehlkopfshohle  hineinhan- 
gend.  S.  pg.  134.  Ausserdem  noch  auf  der  vordern  Flache  der  hintern 
Kehlkopfswandung  rechterseits  ein  grosserer  und  ein  kleinerer  umschrie- 
bener  Htigel  mit  korniger  Oberflache.     S.  pg.  133. 

Yon  einem  Steuerbeamten  in  den  Dreissiger-Jahren  mit  massiger  Heiser- 
keit und  Husten. 

Fig.  32.  Geschwure  an  der  hintern  Oberflache  des  Kehldeckels  theils 
flach,  theils  (nahe  tiber  dem  Vereinigungswinkel  der  Stimmbander)  in 
Form  eines  erbsengrossen  Granulationshockers  mit  missfarbiger  Oberflache. 
Flaches  Geschwur  auf  der  obern  Parthie  des  rechten  Taschenbandes  und 
des  daran  stossenden  Theiles  der  rechten  Seitenwand  des  Kehlkopfs.  Ge- 
schwurige  Erosionen  des  linken  Stimmbandes.  Leichte  odematose  Schwel- 
lung  tiber  den  Giessbeckenknorpeln,  starkere  an  dem  linken  Rande  des 
eigenthiimlich  geformten  Kehldeckels  aufwarts.  Ungewohnlich  weite  Fossae 
glosso-epiglotticae,  durchsetzt  von  sehr  dicken  Venen  unter  der  Schleim- 
haut  und  mit  durchschimmernder  Contour  des  Zungenbeins,  besonders  in 
der  rechten  Zungengrube. 

Von  einem  60jahrigen  Manne  mit  starkem  Husten,  Schmerzen  im  Halse, 
besonders  beim  Schlucken  und  angeblich  chronischem  Bronchialkatarrhe. 
Oertliche  Behandlung  mit  Inhalationen  verschiedener  Substanzen,  Salz, 
Tannin,  Alaun  etc.,  desgleichen  mit  Bepinselungen  mit  Bromammonium, 
Hollensteinsolution  etc.  ganz  erfolglos. 

Fig.  33.   Diffuse  oberflachliche  Verschwarung  mit  ungleichem  Substanz- 
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verluste  an  beiden  Stimmbandern  bis  in  die  Seitentaschen  hinein  und  von 
dem  Vereinigungswinkel  der  Stimmbander  an  aufwarts  an  der  hintern  Ober- 
flacbe  des  Kehldeckels. 

Bei  einem  27jahrigen  Mecbanikus,  welcher  nach  der  von  Sachkundi- 
gen  angestellten  physikalischen  Untersucbung  der  Brust  frei  von  Tuber- 
kulose  der  Lungen  sein  sollte.  Oertliche  Bebandlung  des  Keblkopfsleidens 
wie  in  dem  vorigen  Falle  ganz  erfolglos,  im  Gegentbeil  eben  so  trotz  die- 
ser  und  der  daneben  eingeleiteten  allgemeinen  Bebandlung  sehr  rascb  zu- 
nebmende  Abmagerung,  Husten  etc.  und  Tod  nach  wenigen  Monaten.  Bei 
der  Section  ausgedebnte  tuberkulose  Zerstorungen  beider  Lungen,  dieVer- 
schwarung  innerbalb  der  Kehlkopfshohle  viel  weiter  ausgebreitet ,  als  die 
Abbildung  zeigt,  welche  nach  der  ersten  Untersucbung  angefertigt  worden  ist. 

Dieser  Fall  gehort  unter  die  Zabl  derjenigen  Kranken,  welcbe  mir 
von  auswartigen  Aerzten  als  nur  mit  lokalem  Kehlkopfsleiden  zu  einer 
entsprechenden  topiscben  Behandlung  zugewiesen  worden  sind,  indem  bei 
ibnen  die  pbysikalische  Untersuchung  der  Brust  keinerlei  Veranderungen 
batte  erkennen  lassen,  aucb  sonst  bei  ibnen  das  Allgemeinbefinden  und 
der  Ernahrungszustand  durcbaus  keinen  Verdacbt  auf  ein  Lungenleiden 
veranlasste.  Die  laryngoskopische  Untersucbung  zeigte  mir  bei  alien  die- 
sen  Kranken  Geschwiire  in  dem  Kehlkopfe  von  sebr  verscbiedenem  An- 
seben,  Grosse.  Sitz  etc. ,  welcbe  durcbaus  keinen  spezifischen  tuberculosen 
Character  (s.  pg.  146)  erkennen  liessen,  aber  alien  Heilversuchen  hart- 
nackig  widerstanden ,  wahrend  welcher  Zeit  jedoch  nach  und  nach  die 
physikalischen  und  sonstigen  Erscheinungen  der  Lungenphthise  sich  ein- 
stellten  und  mehrfach  schon  nach  Ablauf  von  einem  halben  bis  ganzen 
Jahre  den  Tod  herbeifiihrten. 

Auf  dieses  friihzeitige  Auftreten  von  Geschwiiren  in  dem  Kehlkopfe, 
gleichsam  als  Vorlaufer  oder  Vorboten  beginnender  und  dann  (meist  ?  immer  ?) 
sehr  rasch  verlaufender  Lungenphthise  glaube  ich  die  Aufmerksamkeit  der 
praktischen  Aerzte  besonders  hinleiten  zu  mussen  und  zu  sorgsamer  Be- 
achtung  zu  empfehlen. 

Fig.  34.  Scharf  begranzte  langliche  Geschwiire  auf  beiden  Stimmban- 
dern, deren  Grund  nach  Durchbrechung  der  Schleimhaut  auf  der  Stimm- 
bandmasse  selbst  gelegen  ist.  Die  hintere  Kehlkopfswandung  konnte  wegen 
starker  Vorwolbung  der  Halswirbelsaule  nicht  zu  Gesicht  gebracht  werden. 

Von  einem  Manne  im  Anfange  der  Dreissiger  Jahre;  Brustorgane  noch 
gesund,  doch  Gleiches  zu  befurchten,  wie  vorhin  angegeben.  Nach  mehr- 
wochentlicher  Behandlung  mit  Inhalationen ,  Bepinseln  und  Bespritzen  mit 
Hollensteinauflosungen  reineres  Ansehen  des  Geschwiirsgrundes  durch  Bil- 
dung  einer  feinkornigen  Granulation  und  Abflacbung  der  Geschwursrander. 

Fig.  35.  Zwei  kleinoirumschriebene  Geschwiire  auf  den  beiden  Stimm- 
bandern mit  starker  hyperamischer  Wulstung  des  Schleimhautuberzuges 
neben  gleichzeitiger  odematoser  Schwellung  der  Schleimhautbedeckung  bei- 
der Giessbeckenknorpel. 
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Fig.  36.  Kleines,  rundliches,  genau  umschriebenes  Geschwur  auf  dem 
hintern  Ende  des  rechten  Stimmbandes ;  Grund  und  nachste  Umgebung 
deutlich  nach  oben  und  nach  einwarts  in  die  Stimniritze  hinein  vorragend, 
intensiv  gelblich  gefarbt;  in  weiterem  Umfange  ein  gerotheter  Hof.  Uebri- 
gens  beide  Stimmbander  etc.  normal. 

Schullehrer,  45  Jahre  alt,  seit  zwei  Jahren  am  Halse  leidend ;  Rauhig- 
keit  der  Stimme,  grossere  Anstrengung  beim  Sprechen,  bie  und  da  ein 
stechender  Schmerz  im  Keblkopfe ;  iibrigens  gesund  und  kraftig.  Durch 
dreimalige  Anwendung  des  spitzen  Hollensteinstiftes  auf  den  Geschwurs- 
grund  und  darauf  folgende  zweimalige  Bespritzung  der  Stimmbander  mit 
Hollensteinauflosung  Heilnng  in  nicht  ganz  drei  Wochen.  Einige  Monate 
spater  keine  Spur  dieser  Erkrankung  mehr  aufzufinden. 

Fig.  37.  Starke  odematose  Schwellung  der  Gegend  beider  Giessbecken- 
knorpel;  recbterseits  eine  kleine  Oeffnung  eines  aufgebrochenen  Abscesses; 
in  der  Mitte  eine  kegelformige  Granulation  mit  scbmutziggelblicber  Ge- 
schwiirsflache  auf  ibrer  Spitze,  welcbe  von  der  vordern  Flacbe  der  bintern 
Kehlkopfswandung  emporgewacbsen,  mit  ibrer  Spitze  den  Grund  der  Inci- 
sura  arytaenoidea  iiberragt  und  dadurch  sichtbar  wird.  Stimmbander  nur 
zum  kleinen  Theile  sichtbar,  schwarend. 

Mann  in  den  Dreissigern,  wenige  Monate  darauf  an  Lungenphthise 
gestorben. 

Fig.  38.  Geschwiir  mit  scbarf  begriinztem,  wallartig  erhohetem  Grunde 
auf  der  bintern  Keblkopfswandung  dicbt  unterbalb  der  Incisura  arytae- 
noidea. 

Fig.  39.  Geschwur  auf  der  linken  Kehlkopfswandung,  entsprechend 
dem  mittlern  Abschnitte  der  Kehlkopfshoble  mit  ungewolmlich  starker, 
hypertrophischen  und  vielfach  sich  verastelnden  Gelenkzotten  ahnlicher 
Granulationsbildung  auf  dem  Geschwiirsgrunde. 

Junges  Madchen  mit  alien  Erscheinungen  der  Lungentuberkulose ; 
grosse  Athemnoth  durch  Beengung  des  Lumens  der  Kehlkopfshoble.  Bal- 
diger  Tod. 

Fig.  40.  Ansicht  des  Kehlkopfes  von  einem  12jahrigen  Madchen  mit 
beinahe  vollstandiger  Zerstorung  des  Kehldeckels ,  welcher  als  ein  ganz 
niedriger  schmaler  Wall  mit  unebenem  Rande  zwischen  dem  Zungengrunde 
und  dem  vordern  Ende  der  Stimmbander  sich  hinzieht.  Die  Stimmbander 
im  Momente  des  Intonirens  einander  genahert  und  gespannt;  an  dem  vor- 
dern Ende  des  linken  Taschenbandes  eine  regelwidrige  bogenformige  Aus- 
buchtung  mit  weisslichem  scharfem  Rande,  hochst  wahrscheinlich  Folge 
eines  fruher  dagewesenen  Geschwiires.  Ursache  der  Verschwarung  hochst 
wahrscheinlich  hereditare  Syphilis.     Vrgl.  pg.  72  ur.d  156. 

Fig.  41.  Zerstorung  des  Kehldeckels  bei  ei,  5m  20jahrigen  Madchen. 
Ausserdem  an  dem  aussern  Rande  des  linken  Stimmbandes  eine  schmale 
elliptische  dunkle  Grube,  von  weissen  narbigen  Randern  eingefasst.    Beim 

Brnns,  Laryngo-chirurgie. 
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Intoniren  nahern  sich  beide  Stimmbander  einander  bis  zur  Beruhrung,  mit 
Ausnahme  ihrer  hinteren  Enden,  so  dass  hier  eine  klaffende  dreieckige 
Oeffnung  von  2 — 3  Mmtr.  Breite  zuruckbleibt ,  welche  jeden  Ton  verhin- 
dert,  so  dass  die  Kranke  nur  mit  Flusterstimme  sprechen  kann. 

Fig.  42.  Epithelialkrebs  von  dem  rechten  Stimmbande  ausgegangen  und 
die  Kehlkopfshohle  bis  auf  eine  ganz  schmale  spaltformige  Liicke  an  der 
linken  Kehlkopfswandung  ausfiillend,  so  dass  eingetretener  Erstickungs- 
gefahr  wegen  die  Tracheotomie  gemacht  werden  musste;  die  Oberflache 
der  Geschwulst  dunkelroth  und  von  grobkorniger  Beschaffenheit  mit  auf- 
sitzenden  zahlreichen  weissen  zapfenartigen  Gebilden.    Vrgl.  pg.  142. 

Fig.  43  und  44.  Beide  Abbildungen  sind  einem  25jahrigen  Kranken 
entnommen,  der,  wahrend  eines  Typhus  wegen  dringender  Erstickungsge- 
fahr  tracheotomirt,  ein  Jahr  darauf  mit  nahezu  vollstandiger  Verwachsung 
des  untern  Abschnittes  der  Kehlkopfshohle  in  meine  Behandlung  kam. 
(S.  die  Krankengeschichte  in  der  oben  pg.  115  angefuhrten  Dissertation 
pg.  33  u.  if.)  In  Fig.  43  sieht  man  die  Kehlkopfshoble  von  oben  her 
betrachtlich  verkleinert  durch  starke  Anschwellung  der  beiden  Giess- 
beckenknorpelgegenden ,  besonders  der  linken,  so  dass  von  den  Stimm- 
bandern nur  die  vorderste  Parthie  zu  Gesicht  gebracht  werden  kann. 
Ueberdies  bleiben  bei  alien  Versuchen  Tone  anzugeben  Giessbeckenknorpel 
und  Stimmbander  ganz  unbeweglich  und  uber  den  Stimmbandern  steht 
meistens  eine  Schichte  ganz  heller  Flussigkeit,  durch  welche  nur  selten 
bei  diesen  Versuchen  eine  kleine  Luftblase  emporsteigt,  ein  sicherer  Be- 
weis,  dass  nur  eine  ganz  enge  Communicationsoffnung  mit  der  Luftrohre 
vorhanden  ist,  wenn  gleich  diese  Oeffnung  bei  alien  Versuchen  mit  der 
von  oben  wie  von  unten  her  eingefuhrten  Sonde  nicht  aufgefunden  werden 
konnte. 

Bei  der  Tracheoskopie  durch  die  Oeffnung  am  Halse  sah  ich  die 
untere  Kehlkopfsparthie  durch  eine  rothe  Masse  vollstandig  verschlossen 
und  konnte  ebenfalls  nirgends  eine  Spur  der  angefuhrten  Oeffnung  ent- 
decken.  Am  27.  Februar  1864  durchtrennte  ich  die  Scheidewand  zwischen 
Trachea  und  Larynx  mit  dem  Galvanocauter  und  stellte  mittelst  ent- 
sprechender  Nachbehandlung  eine  etwas  tiber  einen  Centimeter  lange  Oeff- 
nung her,  deren  Beschaffenheit  man  aus  der  ein  Jahr  nach  dieser  Ope- 
ration nach  dem  tracheoskopischen  Spiegelbilde  angefertigten  Abbildung 
(Fig.  44)  erkennen  kann,  welche  diese  Spalte  von  zwei  etwas  unregel- 
massigen  weissen  narbigen  Randern  begranzt  erkennen  lasst,  —  nicht 
ganz  unahnlich  der  von  unten  her  gesehenen  Stimmritze  mit  einander  ge- 
naherten  Stimmbandern. 

Fig.  45.  Tracheoskopisches  Bild  einer  fast  vollstandigen  Verwachsung 
der  mittlern  Kehlkopfshohle  in  Folge  einer  selbst  beigebrachten  Quer- 
schnittwunde  des  Halses. 

Von  demselben  Kranken,  von  welchem  die  obere  laryngoskopische  An- 
sicht  in  Fig.  6  auf  Taf.  III.  gegeben  worden  ist. 
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Der  in  die  Halsoffnung  eingefiihrte  Trachealspiegel  zeigt  nach  oben 
zu  die  Kehlkopfshohle  durch  eine  rothe,  von  weisslichen  Narbenstreifen 
in  verscbiedenen  Richtungen  durcbsetzte  Masse  vollstandig  abgeschlossen. 
An  der  Stelle  wo  zwei  von  rechts  nach  links  in  querer  Richtung  verlau- 
fende  Narbenstreifen  unter  einem  spitzen  Winkel  zusammenstossen ,  sieht 
man  ein  kleines  mohnkorngrosses  Grtibchen ,  durch  welches  die  von  oben 
eingefiihrte  Kehlkopfssonde  zum  Vorschein  gebracht  werden  kann  —  die 
alleinige  CommunicationsofFnung  zwischen  dem  obern  und  unternAbschnitte 
der  Kehlkopfshohle. 

Auch  bei  diesem  Kranken  habe  ich  auf  galvanocaustischem  Wege  die 
freie  Communication  zwischen  den  beiden  Abschnitten  der  Kehlkopfshohle 
wieder  hergestellt.  Ich  behalte  mir  vor  nach  abgeschlossener  Behandlung 
diese  wie  die  vorstehende  Beobachtung  ausfuhrlich  zu  veroffentlichen. 
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